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PREFACE 

The purpose of this book has been to ehminate as far as possible the 
constant drawing or figuring consequent upon the design of Pitched Roof 
Trusses. 

The most economical forms have been taken from the labyrinth of styles 
which are more or less in use. 

Sufficient data has been given to enable any person at all versed in struc- 
tural work to design trusses within the ranges of pitch, span, center to center 
of trusses, or loads covered by this work, which are the minimum and maxi- 
mum usually adopted in practice by skilled engineers. 

The tables of stresses are figured on the assumption that loads are con- 
centrated at panel points only. Any additional stresses, due to bending 
or unsymmetrical loading, must be added to the stresses given in these 
tables. The trusses must be built symmetrically. 

Great care has been taken in checking all figures in this book and they 
may be rehed' upon as correct. For the purpose of greater accuracy the 
stresses have been given to the last figure, but in practice, if the figures are 
given to the nearest hundred pounds, they will be close enough. 

The following information in reference to the headings of the columns in 
the tables may be of assistance to the student. The first column is headed 
" C to C. Truss's ft." This is the abbreviation of Distance Center to Center 
of Trusses in Feet. The second column is headed "Total Load on Truss." 
The figures given in this column are equal to Span X Distance Center to 
Center of Trusses X Load per Square Foot. The letters at the head of all 
the other columns refer to members of the truss, and correspond with the 
letters shown on the line diagrams preceding each set of tables. 

Examples of the manner in which stresses for various trusses may be 
found, are given on pages 2, 34, and 66. The tables of Compression and 
Tension Members have been made as comprehensive as possible, and may 
be used for all forms of structural work, and need not be confined to use in 
designing trusses. 

Extracts from Building Laws of various cities are given as a handy refer- 
ence in matters pertaining principally to structural work. 

The publishers and the author will appreciate any suggestions tending 
to make future editions of this book more valuable, and in cases of typo- 
graphical errors it will be considered a favor if attention is brought to the 
same. 

H. G. H. 

New York, February, 1909. 
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SIMPLE FINK TRUSSES 

SPANS 20-35 FEET 
Pages 3-32 



LINE DIAGRAM AND EXAMPLES FOR SIMPLE FINK TRUSS 
(SPANS 20 FT. TO 35 FT.) 

Stresses for this type of Truss are given on pages 3 to 32 
Table Showing Compression and Tension Members 



Compression Members 


Tension Members 


AC 
BD 
CD 


CP 

EF 
DE 




The following examples will show the method of procedure in finding the stresses for 
trusses of the type shown above: 

Example 1 

Required the stresses in a truss of the above type with a span of 27 ft., distance center 
to center of trusses to be 15 ft., load of 40 lbs. per square foot, pitch equal to i of span. 

Referring to page 5, the stresses in each of the various members of the truss are given as 
follows: 



Total Load on Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


16,200 lbs. 


13,576 


11,761 


3645 


4050 


12,150 


8100 



Although the spans and distances center to center are given for differences of 1 ft. and 
the loads per square foot vary by tens of pounds, it is possible to find almost exact figures 
for any span, center or load where fractions are introduced, as will be illustrated by the 
following case: 

Example 2 

Assume a span of 29'-7y, distance center to center of trusses 11 '-2|", load of 37 lbs. 
per square foot, 30° pitch. '"*- 

In all similar cases (where there are fractions of feet in span or centers, and loads other 
than 30, 40, 50, 60 or 70 lbs. per square foot) the total load on the truss must be figured. 
For this case 29'-7y' X ll'-2|" X 37 lbs. = 12,308 lbs. Having found this load, look down 
the column headed "Total Load on Truss" until a load equal or close to the one sought 
is found, which in this case is on page 16 under 28 ft. Span c. to c. Trusses 11 ft., and load 
of 40 lbs. per square foot. Having found this figure (which is 12,320 lbs. or 12 lbs. more 
than the figure looked for — the difference is too small to make any difference in the 
stresses), the stresses are as follows: 



Total Load on Truss 


AC 


BD 


CD&DE 


CF 


EF 


12,320 lbs. 


9240 


7700 


2669 


8008 


5338 



20-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



I PITCH 



24-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


04i 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


3520 
4022 
4525 
5028 
5531 
6034 
6536 
7039 
7542 
8045 
8548 
9050 
9553 
10056 


3049 
3485 
3920 
4356 
4792 
5227 
5663 

6098 
6534 
6970 
7405 
7841 
8276 
8712 


945 
1080 
1215 
1350 
1485 
1620 
1755 
1890 
2025 
2160 
2295 
2430 
2565 
2700 


1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 
2550 
2700 
2850 
3000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


4224 
4827 
5430 
6034 
6637 
7240 
7844 

8447 
9050 
9654 
10257 
10860 
11464 
12067 


3659 
4182 
4704 
5227 
5750 
6273 
6795 
7318 
7841 
8364 
8886 
9409 
9932 
10454 


1134 
1296 
1458 
1620 
1782 
1944 
2106 
2268 
2430 
2592 
2754 
2916 
3078 
3240 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


3696 
4224 
4751 
5279 
5807 
6335 
6863 
7391 
7919 
8447 
8975 
9503 
10031 
10559 


3202 
3659 
4116 
4574 
5031 
5489 
5946 
6403 
6861 
7318 
7775 
8233 
8690 
9148 


992 
1134 
1276 
1418 
1559 
1701 
1843 
1985 
2126 
2268 
2410 
2552 
2693 
2835 


1103 
1260 
1418 
1575 
1733 
1890 
2048 
2205 
2363 
2520 
2678 
2835 
2993 
3150 


3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


4400 

5028 

5657 

6285 

6914 

7542 

8171 

8799 

9428 

10056 

10685 

11313 

11942 

12570 


3812 
4356 
4901 
5445 
5990 
6534 
7079 
7623 
8168 
8712 
9257 
9801 
10346 
10890 


1181 
1350 
1519 
1688 
1856 
2025 
2194 
2363 
2531 
2700 
2869 
3038 
3206 
3375 


1313 
1500 
1688 
1875 
2063 
2250 
2438 
2625 
2813 
3000 
3188 
3375 
3563 
3750 


3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3872 
4425 
4978 
5531 
6084 
6637 
7190 
7743 
8296 
8849 
9402 
9955 
10509 
11062 


3354 
3833 
4312 
4792 
5271 
5750 
6229 
6708 
7187 
7667 
8146 
8625 
9104 
9583 


1040 
1188 
1337 
1485 
1634 
1782 
1931 
2079 
2228 
2376 
2525 
2673 
2822 
2970 


1155 
1320 
1485 
1650 
1815 
1980 
2145 
2310 
2475 
2640 
2805 
2970 
3135 
3300 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


4575 

5229 

5883 

6536 

7190 

7844 

8497 

9151 

9805 

10458 

11112 

11766 

12419 

13073 


3964 

4530 

5097 

5663 

6229 

6795 

7362 

7928 

8494 

9060 

9627 

10193 

10759 

11326 


1229 
1404 
1580 
1755 
1931 
2106 
2282 
2457 
2633 
2808 
2984 
3159 
3335 
3510 


1365 
1560 
1755 
1950 
2145 
2340 
2535 
2730 
2925 
3120 
3315 
3510 
3705 
3900 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
585,0 
6240- 
6630 
7020 
7410 
7800 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4830 

6520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

117.30 

12420 

13110 

13800 


4048 

4626 

5204 

5782 

6360 

6939 

7517 

8095 

8673 

9252 

9830 

10408 

10986 

11564 


3507 
4008 
4508 
5009 
5510 
6011 
6512 

7013 
7514 
8015 
8516 
9017 
9518 
10019 


1087 
1242 
1397 
1553 
1708 
1863 
2018 
2174 
2329 
2484 
2639 
2795 
2950 
3105 


1208 
1380 
1553 
1725 
1898 
2070 
2243 
2415 
2588 
2760 
2933 
3105 
3278 
3450 


3623 
4140 
4658 
5175 
5693 
6210 
6728 
7245 
7763 
8280 
8798 
9315 
9833 
10350 


2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
^520 
5865 
6210 
6555 
6900 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4751 

5430 

6109 

6788 

7467 

8145 

8824 

9503 

10182 

10860 

11539 

12218 

12897 

13576 


4116 

4704 

5293 

5881 

6469 

7057 

7645 

8233 

8821 

9409 

9997 

10585 

11173 

11761 


1276 
1458 
1640 
1823 
2005 
2187 
2369 
2552 
2734 
2916 
3098 
3281 
3463 
3645 


1418 
1620 
1823 
2025 
2228 
2430 
2633 
2835 
3038 
3240 
3443 
3645 
3848 
4050 


4253 

4860 

5468 

6075 

6683 

7290 

7898 

8505 

9113 

9720 

10328 

10935 

11543 

12150 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
6670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 



28-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



32-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


■S4i 
^1 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


4927 

5631 

6335 

7039 

7743 

8447 

9151 

9855 

10559 

11263 

11967 

12671 

13374 

14078 


4269 

4879 

6489 

6098 

6708 

7318 

7928 

8538 

9148 

9757 

10367 

10977 

11587 

12197 


1323 
1512 
1701 
1890 
2079 
2268 
2457 
2646 
2835 
3024 
3213 
3402 
3591 
3780 


1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2620 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 


4410 

6040 

5670 

6300 

6930 

7660 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
6040 
6460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7660 
7980 
8400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


6631 

6436 

7240 

8045 

8849 

9664 

10458 

11263 

12067 

12872 

13676 

14481 

15285 

16090 


4879 

5576 

6273 

6970 

7667 

8364 

9060 

9757 

10454 

11161 

11848 

12545 

13242 

13939 


1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


6040 

6760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
6760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 


5103 

5832 

6562 

7291 

8020 

8749 

9478 

10207 

10936 

11665 

12394 

13123 

13852 

14581 


4421 

5053 

5685 

6316 

6948 

7579 

8211 

8843 

9474 

10106 

10738 

11369 

12001 

12632 


1370 
1566 
1762 
1968 
2153 
2349 
2546 
2741 
2936 
3132 
3328 
3524 
3719 
3915 


1523 
1740 
1958 
2175 
2393 
2610 
2828 
3045 
3263 
3480 
3698 
3915 
4133 
4350 


4568 

6220 

6873 

6625 

7178 

7830 

8483 

9135 

9788 

10440 

11093 

11746 

12398 

13050 


3046 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
6655 
6090 
6625 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14860 

16840 

16830 

17820 

18810 

19800 


6807 

6637 

7467 

8296 

9126 

9966 

10786 

11616 

12444 

13274 

14104 

14933 

16763 

16692 


5031 

5750 

6469 

7187 

7906 

8625 

9344 

10062 

10781 

11600 

12219 

12937 

13656 

14375 


1559 
1782 
2005 
2228 
2450 
2673 
2896 
3119 
3341 
3564 
3787 
4010 
4232 
4456 


1733 
1980 
2228 
2475 
2723 
2970 
3218 
3466 
3713 
3960 
4208 
4455 
4703 
4950 


5198 

5940 

6683 

7426 

8168 

8910 

9663 

10396 

11138 

11880 

12623 

13365 

14108 

14850 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5279 

6034 

6788 

7542 

8296 

9050 

9805 

10559 

11313 

12067 

12821 

13576 

14330 

15084 


4574 

52?7 

5881 

6534 

7187 

7841 

8494 

8149 

9801 

10454 

11108 

11761 

12415 

13068 


1418 
1620 
1823 
2025 
2228 
2430 
2633 
2835 
3038 
3240 
3443 
3646 
3848 
4060 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3160 
3376 
3600 
3826 
4060 
4276 
4600 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13600 


3150 
3600 
4050 
4600 
4960 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


6983 

6838 

7693 

8548 

9402 

10267 

11112 

11967 

12821 

13676 

14631 

15386 

16240 

17095 


5184 

5924 

6665 

7405 

8146 

8886 

9627 

10367 

11108 

11848 

12589 

13329 

14070 

14810 


1607 
1836 
2066 
2295 
2625 
2754 
2984 
3213 
3443 
3672 
3902 
4131 
4361 
4590 


1785 
2040 
2296 
2650 
2805 
3060 
3315 
3670 
3826 
4080 
4335 
4590 
4846 
5100 


5355 

6120 

6885 

7650 

8415 

9180 

9945 

10710 

11475 

12240 

13006 

13770 

14635 

15300 


3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


5455 

6235 

7014 

7793 

8573 

9352 

10131 

10911 

11690 

12469 

13249 

14028 

14807 

15587 


4726 

5401 

6077 

6752 

7427 

8102 

8777 

9453 

10128 

10803 

11478 

12163 

12828 

13504 


1465 
1674 
1883 
2093 
2302 
2611 
2720 
2930 
3139 
3348 
3667 
3767 
3976 
4185 


1628 
1860 
2093 
2325 
2668 
2790 
3023 

3256 
3488 
3720 
3953 
4185 
4418 
4650 


4883 

6580 

6278 

6976 

7673 

8370 

9068 

9765 

10463 

11160 

11858 

12666 

13263 

13950 


3265 
3720 
4186 
4650 
6115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7350 
8400 
9450 
10500 
11660 
12600 
13660 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6159 

7039 

7919 

8799 

9679 

10569 

11439 

12319 

13199 

14078 

14958 

15838 

16718 

17698 


5336 

6098 

6861 

7623 

8385 

9148 

9910 

10672 

11435 

12197 

12969 

13721 

14484 

15246 


1654 
1890 
2126 
2363 
2699 
2835 
3071 

3308 
3544 
3780 
4016 
4253 
4489 
4725 


1838 
2100 
2363 
2626 
2888 
3150 
3413 
3675 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
6250 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11026 

11813 

12600 

13388 

14176 

14963 

15750 


3675 
4200 
4726 
6250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9460 
9975 
10500 



20-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



24-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


Si 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 

4879 

6576 

6273 

6970 

7667 

8364 

9060 

9757 

10454 

11151 

11848 

12645 

13242 

13939 


CD 

1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


4693 

5363 

6034 

6704 

7374 

8045 

8715 

9386 

10056 

10726 

11397 

12067 

12738 

13408 


4066 

4646 

5227 

5808 

6389 

6970 

7550 

8131 

8712 

9293 

9874 

10454 

11035 

11616 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


5631 

6436 

7240 

8045 

8849 

9654 

10458 

11263 

12067 

12872 

13676 

14481 

15285 

16090 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3360 
3840 
4320 
4800 
6280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


4927 

5631 

6335 

7039 

7743 

8447 

9151 

9855 

10559 

11263 

11967 

12671 

13374 

14078 


4269 

4879 

5489 

6098 

6708 

7318 

7928 

8538 

9148 

9757 

10367 

10977 

11587 

12197 


1323 
1512 
1701 
1890 
2079 
2268 
2457 
2646 
2835 
3024 
3213 
3402 
3591 
3780 


1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2520 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


5866 

6704 

7542 

8380 

9218 

10056 

10894 

11732 

12570 

13408 

14246 

15084 

15922 

16760 


5082 

5808 

6534 

7260 

7986 

8712 

9438 

10164 

10890 

11616 

12342 

13068 

13794 

14520 


1575 
1800 
2026 
2260 
2475 
2700 
2925 
3160 
3376 
3600 
3825 
4050 
4275 
4600 


1750 
2000 
2260 
2500 
2750 
3000 
3250 
3600 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8600 
9000 
9500 
10000 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


5162 

5900 

6637 

7374 

8112 

8849 

9587 

10324 

11062 

11799 

12536 

13274 

14011 

14749 


4472 

5111 

5750 

6389 

7028 

7667 

8305 

8944 

9583 

10222 

10861 

11500 

12139 

12778 


1386 
1584 
1782 
1980 
2178 
2376 
2574 
2772 
2970 
3168 
3366 
3564 
3762 
3960 


1540 
1760 
1980 
2200 
2420 
2640 
2860 
3080 
3300 
3520 
3740 
3960 
4180 
4400 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
5280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


6101 

6972 

7844 

8715 

9587 

10458 

11330 

12201 

13073 

13944 

14816 

15687 

16559 

17430 


5285 

6040 

6795 

7560 

8306 

9060 

9816 

10571 

11326 

12081 

12836 

13591 

14346 

15101 


1638 
1872 
2106 
2340 
2574 
2808 
3042 
3276 
3510 
3744 
3978 
4212 
4446 
4680 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14S20 

15600 


3640 
4160 
4680 
5200 
6720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6440 

7360 

8280 

9200 

10120 

11040 

11960 

12880 

13800 

14720 

15640 

16560 

17480 

18400 


5397 
6168 
6939 
7710 
8481 
9252 
10022 

10793 
11564 
12335 
13106 
13877 
14648 
1.5419 


4675 

5343 

6011 

6679 

7347 

8015 

8683 

9351 

10019 

10687 

11355 

12023 

12690 

13358 


1449 
1656 
1863 
2070 
2277 
2484 
2691 
2898 
3105 
3312 
3519 
3726 
3933 
4140 


1610 
1840 
2070 
2300 
2530 
2760 
2990 
3220 
3450 
3680 
3910 
4140 
4370 
4600 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 


3220 
3680 
4140 
4600 
5060 
5520 
5980 
6440 
6900 
7360 
7820 
8280 
8740 
9200 


7 

8 

9 

10 

11 

i2 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


6335 

7240 

8145 

9050 

9955 

10860 

11766 

12671 

13576 

14481 

15386 

16291 

17196 

18101 


5489 

6273 

7057 

7841 

8625 

9409 

10193 

10977 

11761 

12645 

13329 

14113 

14898 

15682 


1701 
1944 
2187 
2430 
2673 
2916 
3159 
3402 
3645 
3888 
4131 
4374 
4617 
4860 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 



28- ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



32-ft. Span 



Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 




Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 
19 
20 


7840 

8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


6570 

7508 

8447 

9386 

10324 

11263 

12201 

13140 

14078 

15017 

15956 

16894 

17833 

18771 


5692 

6505 

7318 

8131 

8944 

9757 

10571 

11384 

12197 

13010 

13823 

14636 

15449 

16262 


1764 
2016 
2268 
2520 
2772 
3024 
3276 
3528 
3780 
4032 
4284 
4536 
4788 
5040 


1960 
2240 
2520 
2800 
3080 
3360 
3640 
3920 
4200 
4480 
4760 
5040 
5320 
5600 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


7508 
8581 
9654 
10726 
11799 
12872 
13944 
15017 
16090 
17162 
18235 
19308 
20380 
21453 


6505 

7434 

8364 

9293 

10222 

11151 

12081 

13010 

13939 

14868 

15798 

16727 

17656 

18586 


2016 
2304 
2592 
2880 
3168 
3456 
3744 
4032 
4320 
4608 
4896 
5184 
5472 
5760 


2240 
2560 
2880 
3200 
3520 
3840 
4160 
4480 
4800 
5120 
5440 
5760 
6080 
6400 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


4480 

5120 

5760 

6400 

7040 

7680 

8320 

8960 

9600 

10240 

10880 

11520 

12160 

12800 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8120 
9280 
10440 
11600 
12760 
13920 
15080 
16240 
17400 
18560 
19720 
20880 
22040 
23200 


6805 

7777 

8749 

9721 

10693 

11665 

12637 

13609 

14581 

15553 

16525 

17497 

18470 

19442 


5895 

6737 

7579 

8422 

9264 

10106 

10948 

11790 

12632 

13475 

14317 

15159 

16001 

16843 


1827 
2088 
2349 
2610 
2871 
3132 
3393 
3654 
3915 
4176 
4437 
4698 
4959 
5220 


2030 
2320 
2610 
2900 
3190 
3480 
3770 
4060 
4350 
4640 
4930 
5220 
5510 
5800 


6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

11440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 


4060 

4640 

5220 

5800 

6380 

6960 

7540 

8120 

8700 

9280 

9860 

10440 

11020 

11600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


7743 
8849 
9955 
11062 
12168 
13274 
14380 
15486 
16592 
17699 
18805 
19911 
21017 
22123 


6708 

7667 

8625 

9583 

10542 

11500 

12458 

13416 

14375 

15333 

16291 

17250 

18208 

19166 


2079 
2376 
2673 
2970 
3267 
3564 
3861 
4158 
4455 
4752 
5049 
5346 
5643 
5940 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7039 
8045 
9050 
10056 
11062 
12067 
13073 
14078 
15084 
16090 
17095 
18101 
19106 
20112 


6098 

6970 

7841 

8712 

9583 

10454 

11326 

12197 

13068 

13939 

14810 

15682 

16553 

17424 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 

1904D 
20400 
21760 
23120 
24480 
25840 
27200 


7978 
9117 
10257 
11397 
12536 
13676 
14816 
15956 
17095 
18235 
19375 
20514 
21654 
22794 


6912 

7899 

8886 

9874 

10861 

11848 

12836 

13823 

14810 

15798 

16785 

17772 

18760 

19747 


2142 
2448 
2754 
3060 
3366 
3672 
3978 
4284 
4590 
4896 
5202 
6508 
5814 
6120 


2380 
2720 
3060 
3400 
3740 
4080 
4420 
4760 
5100 
5440 
5780 
6120 
6460 
6800 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


4760 

5440 

6120 

6800 

7480 

8160 

8840 

9520 

10200 

10880 

11560 

12240 

12920 

13600 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


7274 
8313 
9352 
10391 
11430 
12469 
13509 
14548 
15587 
16626 
17665 
18704 
19743 
20782 


6302 

7202 

8102 

9002 

9903 

10803 

11703 

12603 

13504 

14404 

15304 

16204 

17105 

18005 


1953 
2232 
2511 
2790 
3069 
3348 
3627 
3906 
4185 
4464 
4743 
5022 
5301 
5580 


2170 
2480 
2790 
3100 
3410 
3720 
4030 
4340 
4650 
4960 
5270 
5580 
5890 
6200 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


4340 

4960 

5580 

6200 

6820 

7440 

8060 

8680 

9300 

9920 

10540 

11160 

11780 

12400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


8212 
9386 
10559 
11732 
12905 
14078 
15252 

16425 
17598 
18771 
19944 
21118 
22291 
23464 


7115 
8131 
9148 
10164 
11180 
12197 
13213 

14230 
15246 
16262 
17279 
18295 
19312 
20328 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 



20-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — | PITCH 



24-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


u »- 
2 ^ 
OH 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


t>E 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.3 
14 
1.5 
16 
17 
18 
19 
20 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


5866 

6704 

7542 

8380 

9218 

10056 

10894 

11732 

12570 

13408 

14246 

15084 

15922 

16760 


5082 

5808 

6534 

7260 

7986 

8712 

9438 

10164 

10890 

11616 

12342 

13068 

13794 

14520 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 

9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7039 
8045 
9050 
10056 
11062 
12067 
13073 

14078 
15084 
16090 
17095 
18101 
19106 
20112 


6098 

6970 

7841 

8712 

9583 

10454 

11326 

12197 

13068 

13939 

14810 

15682 

16553 

17424 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

102CO 

10800 

11400 

12000 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6159 

7039 

7919 

8799 

9679 

10559 

11439 

12319 

13199 

14078 

14958 

15838 

16718 

,17598 


6336 

6098 

6861 

7623 

8385 

9148 

9910 

10672 

11435 

12197 

12958 

13721 

14484 

15246 


1654 
1890 
2126 
2363 
2599 
2835 
3071 
3308 
3544 
3780 
4016 
4253 
4489 
4725 


1838 
2100 
2363 
2625 
2888 
3150 
3413 
3675 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
5250 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8750 
10000 
11250 
12500 
13750 
15000 
16250 
17500 
18750 
20000 
21250 
22500 
23750 
25000 


7333 
8380 
9428 
10475 
11523 
12570 
13618 
14665 
15713 
16760 
17808 
18855 
19903 
20950 


6353 

7260 

8168 

9075 

9983 

10890 

11798 

12705 

1.3613 

14520 

15428 

16335 

17243 

18150 


1969 
2250 
2531 
2813 
3094 
3375 
3656 
3938 
4219 
4500 
4781 
5063 
5344 
5625 


2188 
2500 
2813 
3125 
3438 
3750 
4063 
4375 
4688 
5000 
5313 
5625 
5938 
6250 


6563 

7500 

8438 

9376 

10313 

11250 

12188 

13125 

14063 

15000 

15938 

16875 

17813 

18750 


4375 

5000 

5626 

6260 

6875 

7500 

8126 

8750 

9375 

10000 

10626 

112,50 

11875 

12500 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


6453 

7374 

8296 

9218 

10140 

11062 

11983 

12905 

13827 

14749 

15671 

16592 

17514 

18436 


5590 
6389 
7187 
7986 
8785 
9583 
10382 

11180 
11979 
12778 
13576 
14375 
15173 
15972 


1733 
1980 
2228 
2475 
2723 
2970 
3218 
3465 
3713 
3960 
4208 
4455 
4703 
4950 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3575 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


3850 
4400 
4950 
5500 
6050 
6600 
7150 
7700 
8250 
8800 
9350 
9900 
10450 
11000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 


7626 
8715 
9805 
10894 
11983 
13072 
14162 
15252 
16341 
17430 
18520 
19609 
20699 
21788 


6607 

7550 

8494 

9438 

10382 

11326 

12269 

13213 

14157 

15101 

16045 

16988 

17932 

18876 


2048 
2340 
2633 
2925 
3218 
3510 
3803 
4095 
4388 
4680 
4973 
5265 
5558 
5850 


2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18526 

19500 


4650 

6200 

6850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8050 
9200 
10350 
11500 
12650 
13800 
14950 
16100 
17250 
18400 
19550 
20700 
21850 
23000 


6746 

7710 

8673 

9637 

10601 

11564 

12528 

13492 

14456 

15419 

16383 

17347 

18310 

19274 


5844 

6679 

7514 

8349 

9184 

10019 

10854 

11689 

12524 

13358 

14193 

15028 

15863 

16698 


1811 
2070 
2329 
2588 
2846 
3105 
3364 

3623 
3881 
4140 
4399 
4658 
4916 
5175 


2013 
2300 
2588 
2875 
3163 
3450 
3738 
4025 
4313 
4600 
4888 
5175 
5463 
5750 


6038 

6900 

7763 

8625 

9488 

10350 

11213 

12075 

12938 

13800 

14663 

15525 

16388 

17250 


4025 

4600 

5175 

5750 

6325 

6900 

7475 

8050 

8625 

9200 

9775 

10350 

10925 

11500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7919 
9050 
10182 
11313 
12444 
13576 
14707 
15838 
16970 
18101 
19232 
20363 
21495 
22626 


6861 

7841 

8821 

9801 

10781 

11761 

12741 

13721 

14702 

15682 

16662 

17642 

18622 

19602 


2126 
2430 
2734 
3038 
3341 
3645 
3949 
4253 
4556 
4860 
5164 
5468 
5771 
6075 


2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 


7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 


4726 

6400 

6075 

6750 

7426 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12160 

12825 

13500 



28-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



J PITCH 



32-ft. Span 



^1 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


^1 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
ll'SOO 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


8212 
9386 
10559 
11732 
12905 
14078 
15252 
16425 
17598 
18771 
19944 
21118 
22291 
23464 


7115 
8131 
9148 
10164 
11180 
12197 
13213 
14230 
15246 
16262 
17279 
18295 
19311 
20328 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 

12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


9386 
10726 
12067 
13408 
14749 
16090 
17430 
18771 
20112 
21453 
22794 
24134 
25475 
26816 


8131 
9293 
10454 
11616 
12778 
13939 
15101 
16262 
17424 
18586 
19747 
20909 
22070 
23232 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10150 
11600 
13050 
14500 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 


8506 
9721 
10936 
12151 
13366 
14581 
15796 
17011 
18227 
19442 
20657 
21872 
23087 
24302 


7369 
8422 
9474 
10527 
11580 
12632 
13685 
14738 
15791 
16843 
17896 
18949 
20001 
21054 


2284 
2610 
2936 
3263 
3589 
3915 
4241 

4568 
4894 
5220 
5546 
5873 
6199 
6525 


2538 
2900 
3263 
3625 
3988 
4350 
4713 
5075 
5438 
5800 
6163 
6525 
6888 
7250 


7613 
8700 
9788 
10875 
11963 
13050 
14138 
15225 
16313 
17400 
18488 
19575 
20663 
21750 


5075 

5800 

6525 

7250 

7975 

8700 

9425 

10150 

10875 

11600 

12325 

13050 

13775 

14500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


9679 
11062 
12444 
13827 
15210 
16592 
17975 
19358 
20741 
22123 
23506 
24889 
26271 
27654 


8385 
9583 
10781 
11979 
13177 
14375 
15573 
16771 
17969 
19166 
20364 
21562 
22760 
23958 


2599 
2970 
3341 
3713 
4084 
4455 
4826 
5198 
5569 
5940 
6311 
6683 
7054 
7425 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5363 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 


8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16088 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


8799 
10056 
11313 
12570 
13827 
15084 
16341 
17598 
18855 
20112 
21369 
22626 
23883 
25140 


7623 
8712 
9801 
10890 
11979 
13068 
14157 
15246 
16335 
17424 
18513 
19602 
20691 
21780 


2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11900 
13600 
15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23800 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


9972 
11397 
12821 
14246 
15671 
17095 
18520 
19944 
21369 
22794 
24218 
25643 
27067 
28492 


8639 
9874 
11108 
12342 
13576 
14810 
16045 
17279 
18513 
19747 
20981 
22216 
23450 
24684 


2678 
3060 
3443 
3825 
4208 
4590 
4973 
5355 
5738 
6120 
6503 
6885 
7268 
7650 


2975 
3400 
3825 
4250 
4675 
5100 
5525 
5950 
6375 
6800 
7225 
7650 
8075 
8500 


8925 
10200 
11475 
12750 
14025 
15300 
16575 
17850 
19125 
20400 
21675 
22950 
24225 
25500 


5950 

6800 

7650 

8500 

9350 

10200 

11050 

11900 

12750 

13600 

14450 

15300 

16150 

17000 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


9092 
10391 
11690 
12989 
14288 
15587 
16886 

18185 
19484 
20782 
22081 
23380 
24679 
25978 


7877 
9002 
10128 
11253 
12378 
13504 
14629 
15754 
16880 
18005 
19130 
20255 
21381 
22506 


2441 
2790 
3139 
3488 
3836 
4185 
4534 

4883 
5231 
5580 
5929 
6278 
6626 
6975 


2713 
3100 
3488 
3875 
4263 
4650 
5038 
5425 
5813 
6200 
6588 
6975 
7363 
7750 


8138 
9300 
10463 
11625 
12788 
13950 
15113 
16276 
17438 
18600 
19763 
20925 
22088 
23250 


5425 

6200 

6975 

7750 

8525 

9300 

10075 

10850 

11625 

12400 

13175 

13950 

14725 

15500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


10266 
11732 
13199 
14665 
16132 
17598 
19065 
20531 
21998 
23464 
24931 
26397 
27864 
29330 


8894 
10164 
11435 
12705 
13976 
15246 
16517 
17787 
19058 
20328 
21599 
22869 
24140 
25410 


2756 
3150 
3544 
3938 
4331 
4725 
5119 
5513 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 


3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 



20-ft. Span 




LOAD 60 


LBS. 


PER 


SQ. 


FT.- 


-i 


PITCH 




24-ft. 


Span 


Oh 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


Si 

OH 


Total 

Load 

on 

Truss 

10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


AC 


BD 

Tsis 

8364 
9408 
10454 
11500 
12546 
13590 
14636 
15682 
16728 
17772 
18818 
19864 
20908 


CD 

2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 
4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7040 
8044 
9050 
10056 
11062 
12068 
13072 

14078 
15084 
16090 
17096 
18100 
19106 
20112 


6098 

6970 

7840 

8712 

9584 

10454 

11326 

12196 

13068 

13940 

14810 

15682 

16552 

17424 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8448 
9654 
10860 
12068 
13274 
14480 
15688 
16894 
18100 
19308 
20514 
21720 
22928 
24134 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


7392 
8448 
9502 
10558 
11614 
12670 
13726 
14782 
15838 
16894 
17950 
19006 
20062 
21118 


6404 

7318 

8232 

9148 

10062 

10978 

11892 

12806 

13722 

14636 

15550 

16466 

17380 

18296 


1984 
2268 
2552 
2836 
3118 
3402 
3686 
3970 
4252 
4536 
4820 
5104 
5386 
5670 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


8800 
10056 
11314 
12570 
13828 
15084 
16342 
17598 
18856 
20112 
21370 
22626 
23884 
25140 


7624 
8712 
9802 
10890 
11980 
13068 
14158 
15246 
16336 
17424 
18514 
19602 
20692 
21780 


2362 
2700 
3038 
3376 
3712 
4050 
4388 
4726 
5062 
5400 
5738 
6076 
6412 
6750 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


7744 
8850 
9956 
11062 
12168 
13274 
14380 
15486 
16592 
17698 
18804 
19910 
21018 
22124 


6708 

7666 

8624 

9584 

10542 

11500 

12458 

13416 

14374 

15334 

16292 

17250 

18208 

19166 


2080 
2376 
2674 
2970 
3268 
3564 
3862 
4158 
4456 
4752 
5050 
5346 
5644 
5940 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


9150 
10458 
11766 
13072 
14380 
15688 
16994 
18302 
19610 
20916 
22224 
23532 
24838 
26146 


7928 
9060 
10194 
11326 
12458 
13590 
14724 
15856 
16988 
18120 
19254 
20386 
21518 
22652 


2458 
2808 
3160 
3510 
3862 
4212 
4564 
4914 
5266 
5616 
5968 
6318 
6670 
7020 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 


8096 
9252 
10408 
11564 
12720 
13878 
15034 

16190 
17346 
18504 
19660 
20816 
21972 
23128 


7014 
8016 
9016 
10018 
11020 
12022 
13024 
14026 
15028 
16030 
17032 
18034 
19036 
20038 


2174 
2484 
2794 
3106 
3416 
3726 
4036 
4348 
4658 
4968 
5278 
5590 
5900 
6210 


2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
5520 
5865 
6210 
6555 
6900 


7245 
8280 
9315 
10350 
11385 
12420 
13455 
14490 
15525 
16560 
17595 
18630 
19665 
20700 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 


9502 
10860 
12218 
13576 
14934 
16290 
17648 
19006 
20364 
21720 
23078 
24436 
25794 
27152 


8232 
9408 
10586 
11762 
12938 
14114 
15290 
16466 
17642 
18818 
19994 
21170 
22346 
23522 


2552 
2916 
3280 
3646 
4010 
4374 
4738 
5104 
5468 
5832 
6196 
6562 
6926 
7290 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 


8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 



28-ft. Span 




LOAD 60 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-i 


PITCH 




32-ft. 


Span 


o ^ 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 




Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


I 

S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 


11760 

13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


9854 
11262 
12670 
14078 
15486 
16894 
18302 
19710 
21118 
22526 
23934 
25342 
26748 
28156 


8538 
9758 
10978 
12196 
13416 
14636 
15856 
17076 
18296 
19514 
20734 
21954 
23174 
24394 


2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


11262 
12872 
14480 
16090 
17698 
19308 
20916 
22526 
24134 
25744 
27352 
28962 
30570 
32180 


9758 
11152 
12546 
13940 
15334 
16728 
18120 
19514 
20908 
22302 
23696 
25090 
26484 
27878 


3024 
3456 
3888 
4320 
4752 
5184 
5616 
6048 
6480 
6912 
7344 
7776 
8208 
8640 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 


10206 
11664 
13124 
14582 
16040 
17498 
18956 
20414 
21872 
23330 
24788 
26246 
27704 
29162 


8842 
10106 
11370 
12632 
13896 
15158 
16422 
17686 
18948 
20212 
21476 
22738 
24002 
25264 


2740 
3132 
3524 
3916 
4306 
4698 
5090 
5482 
5872 
6264 
6656 
7048 
7438 
7830 


3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
5655 
6090 
6525 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 


9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 


6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


11614 
13274 
14934 
16592 
18252 
19910 
21570 
23230 
24888 
26548 
28208 
29866 
31526 
33184 


10062 
11500 
12938 
14374 
15812 
17250 
18688 
20124 
21562 
23000 
24438 
25874 
27312 
28750 


3118 
3564 
4010 
4456 
4900 
5346 
5792 
6238 
6682 
7128 
7574 
8020 
8464 
8910 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


10395 
11880 
13365 
14850 
16335 
17820 
19305 
20790 
22275 
23760 
25245 
26730 
28215 
29700 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


10558 
12068 
13576 
15084 
16592 
18100 
19610 
21118 
22626 
24134 
25642 
27152 
28660 
30168 


9148 
10454 
11762 
13068 
14374 
15682 
16988 
18296 
19602 
20908 
22216 
23522 
24830 
26136 


2836 
3240 
3646 
4050 
4456 
4860 
5266 
5670 
6076 
6480 
6886 
7290 
7696 
8100 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


11966 
13676 
15386 
17096 
18804 
20514 
22224 
23934 
25642 
27352 
29062 
30772 
32480 
34190 


10368 
11848 
13330 
14810 
16292 
17772 
19254 
20734 
22216 
23696 
25178 
26658 
28140 
29620 


3214 
3672 
4132 
4590 
5050 
5508 
5968 
6426 
6886 
7344 
7804 
8262 
8722 
9180 


3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
i:i 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


10910 
12470 
14028 
15586 
17146 
18704 
20262 
21822 
23380 
24938 
26498 
28056 
29614 
31174 


9452 
10802 
12154 
13504 
14854 
16204 
17554 
18906 
20256 
21606 
22956 
24306 
25656 
27008 


2930 
3348 
3766 
4186 
4604 
5022 
5440 
5860 
6278 
6696 
7114 
7534 
7952 
8370 


3255 
3720 
4185 
4650 
5115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 


9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 
19530 
20925 
22320 
23715 
25110 
26505 
27900 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12318 
14078 
15838 
17598 
19358 
21118 
22878 
24638 
26398 
28156 
29916 
31676 
33436 
35196 


10672 
12196 
13722 
15246 
16770 
18296 
19820 
21344 
22870 
24394 
25918 
27442 
28968 
30492 


3308 
3780 
4252 
4726 
5198 
5670 
6142 
6616 
7088 
7560 
8032 
8506 
8978 
9450 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


11025 
12600 
14175 
15750 
17328 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



10 



20-£t. Span 




LOAD 70 


LBS 


PER 


SQ 


FT. 


1 

i 


PITCH 




24-ft. 


Span 




Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


•3c 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


8212 
9386 
10559 
11732 
12905 
14078 
15251 
16425 
17598 
18771 
19944 
21118 
22291 
23464 


7115 
8131 
9148 
10164 
11180 
12197 
13213 

14230 
15246 
16262 
17279 
18295 
19312 
20328 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


9855 
11263 
12671 
14078 
15486 
16894 
18302 
19710 
21118 
22525 
23933 
25341 
26749 
28157 


8538 
9757 
10977 
12197 
13416 
14636 
15856 
17076 
18295 
19515 
20735 
21954 
23174 
24394 


2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
6670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
6460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


6880 

6720 

7660 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


8623 
9855 
11087 
12319 
13550 
14782 
16014 
17246 
18478 
19710 
20942 
22173 
23405 
24637 


7471 
8538 
9605 
10672 
11739 
12807 
13874 
14941 
16008 
17076 
18143 
19210 
20277 
21344 


2315 
2646 
2977 
3308 
3638 
3969 
4300 
4631 
4961 
5292 
5623 
5954 
6284 
6615 


2573 
2940 
3308 
3675 
4043 
4410 
4778 
5145 
5513 
5880 
6248 
6615 
6983 
7350 


7719 
8820 
9924 
11025 
12129 
13230 
14334 
15435 
16539 
17640 
18744 
19845 
20949 
22050 


5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


10266 
11732 
13199 
14665 
16132 
17598 
19065 
20531 
22000 
23464 
24931 
26397 
27864 
29330 


8894 
10164 
11435 
12705 
13976 
15246 
16517 
17787 
19058 
20328 
21599 
22869 
24140 
25410 


2756 
3150 
3544 
3938 
4331 
4725 
5119 
5513 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 


3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 


9189 
10500 
11814 
13125 
14439 
15750 
17064 

18375 
19689 
21000 
22314 
23625 
24939 
26250 


6126 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12260 

13125 

14000 

14875 

15760 

16625 

17500 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


9034 
10324 
11615 
12905 
14196 
15486 
16777 
18087 
19358 
20848 
21939 
23229 
24520 
25810 


7826 
8944 
10062 
ill80 
12298 
13416 
14535 
15653 
16771 
17889 
19007 
20125 
21243 
22361 


2426 
2772 
3119 
3465 
3812 
4158 
4505 
4851 
5198 
5544 
5891 
6237 
6584 
6930 


2695 
3080 
3465 
3850 
4235 
4620 
5005 
5390 
5775 
6160 
6545 
6930 
7315 
7700 


8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


5390 

6160 

6930 

7700 

8470 

9240 

10010 

10780 

11550 

12320 

13090 

13860 

14630 

15400 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
.13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


10676 
12201 
13726 
15252 
16777 
18302 
19827 
21352 
22877 
24403 
25928 
27453 
28978 
30503 


9249 
10571 
11892 
13213 
14535 
15856 
17177 
18498 
19820 
21141 
22462 
23784 
25105 
26426 


2867 
3276 
3686 
4095 
4505 
4914 
5324 
5733 
6143 
6552 
6962 
7371 
7781 
8190 


3185 
3640 
4095 
4650 
5005 
5460 
5915 
6370 
6825 
7280 
7735 
8190 
8645 
9100 


9665 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
25760 
27370 
28980 
30590 
32200 


9444 
10793 
12143 
13492 
14841 
16190 
17539 
18889 
20238 
21587 
22936 
24285 
25634 
26984 


8182 
9351 
10520 
11689 
12857 
14026 
15195 
16364 
17533 
18702 
19871 
21039 
22208 
23377 


2536 
2898 
3260 
3623 
3985 
4347 
4709 
5072 
5434 
5796 
6158 
6521 
6883 
7245 


2818 
3220 
3623 
4025 
4428 
4830 
5233 
5635 
6038 
6440 
6843 
7245 
7648 
8050 


8454 
9660 
10869 
12075 
13284 
14490 
15699 
16905 
18114 
19320 
20529 
21735 
22944 
24150 


5635 

6440 

7245 

8050 

8855 

9660 

10465 

11270 

12075 

12880 

13685 

14490 

15295 

16100 


7 
8 
9 

Id 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 


11087 
12671 
14254 
15838 
17422 
19006 
20590 
22173 
23757 
25341 
26925 
28509 
30093 
31676 


9604 
10977 
12349 
13721 
15094 
16466 
17838 
19210 
20582 
21954 
23326 
24699 
26071 
27443 


2977 
3402 
3827 
4253 
4678 
5103 
5528 
5954 
6379 
6804 
7229 
7655 
8080 
8505 


3308 
3780 
4263 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9460 


9924 
11340 
12769 
14175 
15594 
17010 
18429 
19846 
21264 
22680 
24099 
25515 
26934 
28350 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14176 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 



11 



28-ft. Span 




LOAD 70 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-i 


PITCH 




32-ft. 


Span 




Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 




Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


11497 
13140 
14782 
16425 
18067 
19710 
21352 

22995 
24637 
26280 
27922 
29565 
31207 
32850 


9961 
11384 
12807 
14230 
15653 
17076 
18498 
19921 
21344 
22767 
24190 
25613 
27036 
28459 


3087 
3528 
3969 
4410 
4851 
5292 
5733 
6174 
6615 
7056 
7497 
7938 
8379 
8820 


3430 
3920 
4410 
4900 
5390 
5880 
6370 
6860 
7350 
7840 
8330 
8820 
9310 
9800 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


6860 

7840 

8820 

9800 

10780 

11760 

12740 

13720 

14700 

15680 

16660 

17640 

18620 

19600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


13140 
15017 
16894 
18771 
20648 
22525 
24403 
26280 
28157 
30034 
31911 
33788 
35665 
37542 


11384 
13010 
14636 
16262 
17889 
19515 
21141 
22767 
24394 
26020 
27646 
29272 
30899 
32525 


3528 
4032 
4536 
5040 
5544 
6048 
6552 
7056 
7560 
8064 
8568 
9072 
9576 
10080 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 


11908 
13609 
15310 
17011 
18713 
20414 
22115 
23816 
25517 
27218 
28919 
30621 
32322 
34023 


10316 
11790 
13264 
14738 
16212 
17685 
19159 
20633 
22107 
23580 
25054 
26528 
28002 
29476 


3197 
3654 
4111 
4568 
5024 
5481 
5938 
6395 
6851 
7308 
7765 
8222 
8678 
9135 


3553 
4060 
4568 
5075 
5583 
6090 
6598 
7105 
7613 
8120 
8628 
9135 
9643 
10150 


10659 
12180 
13704 
15225 
16749 
18270 
19794 
21315 
22839 
24360 
25884 
27405 
28929 
30450 


7105 
8120 
9135 
10150 
11165 
12180 
13195 
14210 
15225 
16240 
17255 
18270 
19285 
20300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


13550 
15486 
17422 
19358 
21294 
23229 
25165 
27101 
29037 
30972 
32908 
34844 
36780 
38716 


11739 
13416 
15094 
16771 
18448 
20125 
21802 
23479 
25156 
26833 
28510 
30187 
31864 
33541 


3638 
4158 
4678 
5198 
5717 
6237 
6757 
7277 
7796 
8316 
8836 
9356 
9875 
10395 


4043 

4620 

5198 

5775 

6353 

6930 

7508 

8085 

8663 

9240 

9818 

10395 

10973 

11550 


12129 
13860 
15594 
17325 
19059 
20790 
22524 
24255 
25989 
27720 
29454 
31185 
32919 
34650 


8085 
9240 
10395 
11550 
1270.5 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12319 
14078 
15838 
17598 
19358 
21118 
22877 
24637 
26397 
28157 
29917 
31676 
33436 
35196 


10672 
12197 
13721 
15246 
16771 
18295 
19820 
21344 
22869 
24394 
25918 
27443 
28967 
30492 


3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


13961 
15956 
17950 
19944 
21939 
23933 
25928 
27922 
29917 
31911 
33905 
35900 
37894 
39889 


12095 
13823 
15551 
17279 
19007 
20735 
22462 
24190 
25918 
27646 
29374 
31102 
32830 
34558 


3749 
4284 
4820 
5355 
5891 
6426 
6962 
7497 
8033 
8568 
9104 
9639 
10175 
10710 


4165 

4760 

5355 

5950 

6545 

7140 

7735 

8330 

8925 

9520 

10115 

10710 

11305 

11900 


12495 
14280 
16065 
17850 
19635 
21420 
23205 
24990 
26775 
28560 
30345 
32130 
33915 
35700 


8330 
9520 
10710 
11900 
13090 
14280 
15470 
16660 
17850 
19040 
20230 
21420 
22610 
23800 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


12729 
14548 
16366 
18185 
20003 
21822 
23640 
25458 
27277 
29095 
30914 
32732 
34551 
36369 


11028 
12603 
14179 
15754 
17330 
18905 
20480 
22056 
23631 
25207 
26782 
28358 
29933 
31508 


3418 
3906 
4394 
4883 
5371 
5859 
6347 
6836 
7324 
7812 
8301 
8789 
9277 
9765 


3798 
4340 
4883 
5425 
5968 
6510 
7053 
7595 
8138 
8680 
9223 
9765 
10308 
10850 


11394 
13020 
14649 
16275 
17904 
19530 
21159 
22785 
24414 
26040 
27669 
29295 
30924 
32550 


7595 
8680 
9765 
10850 
11935 
13020 
14105 
15190 
16275 
17360 
18445 
19530 
20615 
21700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


14372 
16425 
18478 
20531 
22584 
24637 
26690 
28743 
30797 
32850 
34903 
36956 
39009 
41062 


12451 
14230 
16008 
17787 
19566 
21344 
23123 
24902 
26681 
28459 
30238 
32017 
33795 
35574 


3859 
4410 
4961 
5513 
6064 
6615 
7166 
7718 
8269 
8820 
9371 
9923 
10474 
11025 


4288 

4900 

5513 

6125 

6738 

7350 

7963 

8575 

9188 

9800 

10413 

11025 

11638 

12250 


12864 
14700 
16539 
18375 
20214 
22050 
23889 
25725 
27564 
29400 
31239 
33075 
34914 
36750 


8575 
9800 
11025 
12250 
13475 
14700 
15925 
171.50 
18375 
19600 
20825 
22050 
23275 
24500 



12 



20-ft. Span 




LOAD 30 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




24-ft. 


Span 


C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet; 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5260 
5625 
6000 
6376 
6760 
7125 
7600 


910 
1040 
1170 
1300 
1430 
1560 
1690 
1820 
1960 
2080 
2210 
2340 
2470 
2600 


2730 
3120 
3610 
3900 
4290 
4680 
6070 
5460 
5860 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
6200 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11620 

12240 

12960 

13680 

14400 


3780 
4320 
4860 
5400 
6940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


3150 
3600 
4060 
4500 
4960 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


1092 
1248 
1404 
1560 
1716 
1872 
2028 
2184 
2340 
2496 
2652 
2808 
2964 
3120 


3276 
3744 
4212 
4680 
6148 
6616 
6084 
6552 
7020 
7488 
7966 
8424 
8892 
9360 


2184 
2496 
2808 
3120 
3432 
3744 
4056 
4368 
4680 
4992 
5304 
5616 
6928 
6240 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 


2756 
3160 
3644 
3938 
4331 
4725 
6119 
6513 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 


966 
1092 
1229 
1365 
1502 
1638 
1776 
1911 
2048 
2184 
2321 
2457 
2594 
2730 


2867 
3276 
3686 
4095 
4506 
4914 
6324 
5733 
6143 
6652 
6962 
7371 
7781 
8190 


1910 
2182 
2455 
2730 
3002 
3275 
3560 
3822 
4096 
4368 
4642 
4914 
5188 
5460 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 
16 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5250 

6000 

6750 

7600 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7876 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 


3281 
3760 
4219 
4688 
5156 
5625 
6094 
6563 
7031 
7500 
7969 
8438 
8906 
9376 


1138 
1300 
1463 
1626 
1788 
1950 
2113 
2275 
2438 
2600 
2763 
2925 
3088 
3250 


3413 
3900 
4388 
4875 
6363 
6860 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 


2276 
2600 
2926 
3250 
3576 
3900 
4226 

4650 
4876 
6200 
5526 
5850 
6176 
6500 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


4620 

6280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7426 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
6363 
6775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 


1001 
1144 
1287 
1430 
1573 
1716 
1859 
2002 
2145 
2288 
2431 
2674 
2717 
2860 


3003 
3432 
3861 
4290 
4719 
5148 
5577 
6006 
6436 
6864 
7293 
7722 
8151 
8580 


2002 
2288 
2574 
2860 
3146 
3432 
3718 
4004 
4290 
4576 
4862 
5148 
5434 
5720 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10630 

11115 

11700 


3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8776 
9263 
9750 


1183 
1362 
1621 
1690 
1869 
2028 
2197 
2366 
2536 
2704 
2873 
3042 
3211 
3380 


3549 
4056 
4663 
5070 
6577 
6084 
6591 
7098 
7605 
8112 
8619 
9126 
9633 
10140 


2366 
2704 
3042 
3380 
3718 
4056 
4394 
4732 
6070 
5408 
5746 
6084 
6422 
6760 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 


3623 
4140 
4658 
6175 
5693 
6210 
6728 
7245 
7763 
8280 
8798 
9315 
9833 
10350 


3019 
3450 
3881 
4313 
4744 
6175 
5606 
6038 
6469 
6900 
7331 
7763 
8194 
8625 


1047 
1196 
1346 
1495 
1646 
1794 
1944 
2093 
2243 
2392 
2542 
2691 
2841 
2990 


3140 
3588 
4037 
4485 
4934 
5382 
6831 
6279 
6728 
7176 
7626 
8073 
8522 
8970 


2094 
2392 
2692 
2990 
3290 
3588 
3888 
4186 
4486 
4784 
5084 
6382 
5682 
5980 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4253 

4860 

5468 

6075 

6683 

7290 

7898 

8605 

9113 

9720 

10328 

10935 

11543 

12150 


3544 
4060 
4566 
5063 
5669 
6076 
6581 
7088 
7594 
8100 
8606 
9113 
9619 
10125 


1229 
1404 
1580 
1756 
1931 
2106 
2282 
2457 
2633 
2808 
2984 
3169 
3335 
3510 


3686 
4212 
4739 
5265 
5792 
6318 
6845 
7371 
7898 
8424 
8951 
9477 
10004 
10630 


2458 
2808 
3160 
3510 
3862 
4212 
4564 
4914 
6266 
5616 
5968 
6318 
6670 
7020 
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28-ft. Span 




LOAD 30 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




32-ft. 


Span 




Total 














Total 












C.toC.of 
Trusses 


Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 

DE 


CF 


EF 


7 Feet. 


5880 


4410 


3675 


1274 


3822 


2548 


7 Feet. 


6720 


5040 


4200 


1456 


4368 


2912 


8 Feet. 


6720 


5040 


4200 


1456 


4368 


2912 


8 Feet. 


7680 


5760 


4800 


1664 


4992 


3328 


9 Feet. 


7560 


5670 


4725 


1638 


4914 


3276 


9 Feet. 


8640 


6480 


5400 


1872 


5616 


3744 


10 Feet. 


8400 


6300 


5250 


1820 


5460 


3640 


10 Feet. 


9600 


7200 


6000 


2080 


6240 


4160 


11 Feet. 


9240 


6930 


5775 


2002 


6006 


4004 


11 Feet. 


10560 


7920 


6600 


2288 


6864 


4576 


12 Feet. 


10080 


7560 


6300 


2184 


6552 


4368 


12 Feet. 


11520 


8640 


7200 


2496 


7488 


4992 


13 Feet. 


10920 


8190 


6825 


2366 


7098 


4732 


13 Feet. 


12480 


9360 


7800 


2704 


8112 


5408 


14 Feet 


11760 


8820 


7350 


2548 


7644 


5096 


14 Feet. 


13440 


10080 


8400 


2912 


8736 


5824 


15 Feet. 


12600 


9450 


7875 


2730 


8190 


5460 


15 Feet. 


14400 


10800 


9000 


3120 


9360 


6240 


16 Feet. 


13440 


10080 


8400 


2912 


8736 


5824 


16 Feet. 


15360 


11520 


9600 


3328 


9984 


6656 


17 Feet. 


14280 


10710 


8925 


3094 


9282 


6188 


17 Feet. 


16320 


12240 


10200 


3536 


10608 


7072 


18 Feet. 


15120 


11340 


9450 


3276 


9828 


6552 


18 Feet. 


17280 


12960 


10800 


3744 


11232 


7488 


19 Feet. 


15960 


11970 


9975 


3458 


10374 


6916 


19 Feet. 


18240 


13680 


11400 


3952 


11856 


7904 


20 Feet. 


16800 


12600 


10500 


3640 


10920 


7280 


20JF£et. 


19200 


14400 


1200.0 


4160 


12480 


8320 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 Feet. 


6090 


4568 


3806 


1320 


3959 


2640 


7 Feet. 


6930 


5198 


4331 


1502 


4505 


3004 


8 Feet. 


6960 


5220 


4350 


1508 


4524 


3016 


8 Feet. 


7920 


5940 


4950 


1716 


5148 


3432 


9 Feet. 


7830 


5873 


4894 


1697 


5090 


3394 


9 Feet. 


•8910 


6683 


5569 


1931 


5792 


3862 


10 Feet. 


8700 


6525 


5438 


1885 


5655 


3770 


10 Feet. 


9900 


7425 


6188 


2145 


6435 


4290 


11 Feet. 


9570 


7178 


5981 


2074 


6221 


4148 


11 Feet. 


10890 


8168 


6806 


2360 


7079 


4720 


12 Feet. 


10440 


7830 


6525 


2262 


6786 


4524 


12 Feet. 


11880 


8910 


7425 


2574 


7722 


5148 


13 Feet. 


11310 


8483 


7069 


2451 


7352 


4902 


13 Feet. 


12870 


9653 


8044 


2789 


8366 


5578 


14 Feet. 


12180 


9135 


7613 


2639 


7917 


5278 


14 Feet. 


13860 


10395 


8663 


3003 


9009 


6006 


15 Feet. 


13050 


9788 


8156 


2828 


8483 


5656 


15 Feet. 


14850 


11138 


9281 


3218 


9653 


6436 


16 Feet 


13920 


10440 


8700 


3016 


9048 


6032 


16 Feet. 


15840 


11880 


9900 


3432 


10296 


6864 


17 Feet. 


14790 


11093 


9244 


3205 


9614 


6410 


17 Feet. 


16830 


12623 


10519 


3647 


10940 


7294 


18 Feet. 


15660 


11745 


9788 


3393 


10179 


6786 


18 Feet. 


17820 


13365 


11138 


3861 


11583 


7722 


19 Feet. 


16530 


12398 


10331 


3582 


10745 


7164 


19 Feet. 


18810 


14108 


11756 


4076 


12227 


8152 


20 Feet. 


17400 


13050 


10875 


3770 


11310 


7540 


20 Feet. 


19800 


14850 


12375 


4290 


12870 


8580 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 Feet. 


6300 


4725 


3938 


1365 


4095 


2730 


7 Feet. 


7140 


5355 


4463 


1547 


4641 


3094 


8 Feet. 


7200 


5400 


4500 


1560 


4680 


3120 


8 Feet. 


8160 


6120 


5100 


1768 


5304 


3536 


9 Feet. 


8100 


6075 


5063 


1755 


5265 


3510 


9 Feet. 


9180 


6885 


5738 


1989 


5967 


3978 


10 Feet. 


9000 


6750 


5625 


1950 


5850 


3900 


10 Feet. 


10200 


7650 


6375 


2210 


6630 


4420 


11 Feet. 


9900 


7425 


6188 


2145 


6435 


4290 


11 Feet. 


11220 


8415 


7013 


2431 


7293 


4862 


12 Feet. 


10800 


8100 


6750 


2340 


7020 


4680 


12 Feet. 


12240 


9180 


7650 


2652 


7956 


5304 


13 Feet. 


11700 


8775 


7313 


2535 


7605 


5070 


13 Feet. 


13260 


9945 


8288 


2873 


8619 


5746 


14 Feet. 


12600 


9450 


7875 


2730 


8190 


5460 


14 Feet. 


14280 


10710 


8925 


3094 


9282 


6188 


15 Feet. 


13500 


10125 


8438 


2925 


8775 


5850 


15 Feet. 


15300 


11475 


9563 


3315 


9945 


6630 


16 Feet. 


14400 


10800 


9000 


3120 


9360 


6240 


16 Feet. 


16320 


12240 


10200 


3536 


10608 


7072 


17 Feet. 


15300 


11475 


9563 


3315 


9945 


6630 


17 Feet. 


17340 


13005 


10838 


3757 


11271 


7514 


18 Feet. 


16200 


12150 


10125 


3510 


10530 


7020 


18 Feet. 


18360 


13770 


11475 


3978 


11934 


7956 


19 Feet. 


17100 


12825 


10688 


3705 


11115 


7410 


19 Feet. 


19380 


14535 


12113 


4199 


12597 


8398 


20 Feet. 


18000 


13500 


11250 


3900 


11700 


7800 


20 Feet. 


20400 


15300 


12750 


4420 


13260 


8840 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 


6510 


4883 


4069 


1411 


4232 


2822 


7 Feet. 


7350 


5513 


4594 


1593 


4778 


3186 


8 Feet. 


7440 


5580 


4650 


1612 


4836 


3224 


8 Feet. 


8400 


6300 


5250 


1820 


5460 


3640 


9 Feet. 


8370 


6278 


5231 


1814 


5441 


3628 


9 Feet. 


9450 


7088 


5906 


2048 


6143 


4096 


10 Feet. 


9300 


6975 


5813 


2015 


6045 


4030 


10 Feet. 


10500 


7875 


6563 


2275 


6825 


4550 


11 Feet. 


10230 


7673 


6394 


2217 


6650 


4434 


11 Feet. 


11550 


8663 


7219 


2503 


7508 


5006 


12 Feet. 


11160 


8370 


6975 


2418 


7254 


4836 


12 Feet. 


12600 


9450 


7875 


2730 


8190 


5460 


13 Feet. 


12090 


9068 


7556 


2620 


7859 


5240 


13 Feet. 


13650 


10238 


8531 


2968 


8873 


5916 


14 Feet. 


13020 


9765 


8138 


2821 


8463 


5642 


14 Feet. 


14700 


11025 


9188 


3185 


9555 


6370 


15 Feet. 


13950 


10463 


8719 


3023 


9068 


6046 


15 Feet. 


15750 


11813 


9844 


3413 


10238 


6826 


16 Feet. 


14880 


11160 


9300 


3224 


9672 


6448 


16 Feet. 


16800 


12600 


10500 


3640 


10920 


7280 


17 Feet. 


15810 


11858 


9881 


3426 


10277 


6852 


17 Feet. 


17850 


13388 


11156 


3868 


11603 


7736 


18 Feet. 


16740 


12555 


10463 


3627 


10881 


7254 


18 Feet. 


18900 


14175 


11813 


4095 


1228E 


8190 


19 Feet. 


17670 


13253 


11044 


3829 


11486 


7658 


19 Feet. 


19950 


14963 


12469 


4323 


1296S 


8646 


20 Feet. 


18600 


13950 


11625 


4030 


12090 


8060 


20 Feet. 


21OO0 


1575C 


1312S 


455C 


13650| 9100 
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20-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



24-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD& 

DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet: 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 


1213 
1387 
1560 
1733 
1907 
2080 
2253 
2427 
2600 
2773 
2947 
3120 
3293 
3467 


3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


2426 
2774 
3120 
3466 
3814 
4160 
4506 
4854 
5200 
5546 
5894 
6240 
6586 
6934 


7 Feet. 

8 Feet, 

9 Feet 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet, 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


1456 
1664 
1872 
2080 
2288 
2496 
2704 
2912 
3120 
3328 
3536 
3744 
3952 
4160 


4368 

4992 

5616 

6240 

6864 

7488 

8112 

8736 

9360 

9984 

10608 

11232 

11856 

12480 


2912 
3328 
3744 
4160 
4576 
4992 
5408 
5824 
6240 
6656 
7072 
7488 
7904 
8320 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


1274 
1456 
1638 
1820 
2002 
2184 
2366 
2548 
2730 
2912 
3094 
3276 
3458 
3640 


3822 
4368 
4914 
5460 
6006 
6552 
7098 
7644 
8190 
8736 
9282 
9828 
10374 
10920 


2548 
2912 
3276 
3640 
4004 
4368 
4732 
5096 
5460 
5824 
6188 
6552 
6916 
7280 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet, 

16 Feet, 

17 Feet, 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


4375 

5000 

5625 

6250 

6875 

7500 

8125 

8750 

9375 

10000 

10625 

11250 

11875 

12500 


1517 
1733 
1950 
2167 
2383 
2600 
2817 
3033 
3250 
3467 
3683 
3900 
4117 
4333 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


3034 
3466 
3900 
4334 
4766 
5200 
5634 
6066 
6500 
6934 
7366 
7800 
8234 
8666 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

"13200 


3850 
4400 
4950 
5500 
6050 
6600 
7150 
7700 
8250 
8800 
9350 
9900 
10450 
11000 


1335 
1525 
1716 
1907 
2097 
2288 
2479 
2669 
2860 
3051 
3241 
3432 
3623 
3813 


4004 

4576 

5148 

5720 

6292 

6864 

7436 

8008 

8580 

9152 

9724 

10296 

10868 

11440 


2670 
3050 
3432 
3814 
4194 
4576 
4958 
5338 
5720 
6102 
6482 
6864 
7246 
7626 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


1577 
1803 
2028 
2253 
2479 
2704 
2929 
3155 
3380 
3605 
3831 
4056 
4281 
4507 


4732 

5408 

6084 

6760 

7436 

8112 

8788 

9464 

10140 

10816 

11492 

12168 

12844 

13520 


3154 
3606 
4056 
4506 
4958 
5408 
5858 
6310 
6760 
7210 
7662 
8112 
8562 
9014 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6440 

7360 

8280 

9200 

10120 

11040 

11960 

12880 

13800 

14720 

15640 

16560 

17480 

18400 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 


4025 

4600 

5175 

5750 

6325 

6900 

7475 

8050 

8625 

9200 

9775 

10350 

10925 

11500 


1395 
1595 
1794 
1993 
2193 
2392 
2591 
2791 
2990 
3189 
3389 
3588 
3787 
3987 


4186 

4784 

5382 

5980 

6578 

7176 

7774 

8372 

8970 

9568 

10166 

10764 

11362 

11960 


2790 
3190 
3588 
3986 
4386 
4784 
6182 
5582 
5980 
6378 
6778 
7176 
7574 
7974 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


1638 
1872 
2106 
2340 
2574 
2808 
3042 

3276 
3510 
3744 
3978 
4212 
4446 
4680 


4914 

5616 

6318 

7020 

7722 

8424 

9126 

9828 

10530 

11232 

11934 

12636 

13338 

14040 


3276 
3744 
4212 
4680 
5148 
5616 
6084 
6552 
7020 
7488 
7956 
8424 
8892 
9360 
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28-ft. Span 




LOAD 40 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




32-ft. 


Span 


C.toC.of 

Trxisses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


1699 
1941 
2184 
2427 
2669 
2912 
3155 
3397 
3640 
3883 
4125 
4368 
4611 
4853 


5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 


3398 
3882 
4368 
4854 
5338 
5824 
6310 
6794 
7280 
7766 
8250 
8736 
9222 
9706 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


1941 
2219 
2496 
2773 
3051 
3328 
3605 
3883 
4160 
4437 
4715 
4992 
5269 
5547 


5824 

6656 

7488 

8320 

9152 

9984 

10816 

11648 

12480 

13312 

14144 

14976 

15808 

16640 


3882 
4438 
4992 
5546 
6102 
6656 
7210 
7766 
8320 
8874 
9430 
9984 
10538 
11094 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8120 
9280 
10440 
11600 
12760 
13920 
15080 
16240 
17400 
18560 
19720 
20880 
22040 
23200 


6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

11440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 


5075 

5800 

6525 

7250 

7975 

8700 

9425 

10150 

10875 

11600 

12325 

13050 

13775 

14500 


1759 
2011 
2262 
2513 
2765 
3016 
3267 
3519 
3770 
4021 
4273 
4524 
4775 
5027 


5278 

6032 

6786 

7540 

8294 

9048 

9802 

10556 

11310 

12064 

12818 

13572 

14326 

15080 


3518 
4022 
4524 
5026 
5530 
6032 
6534 
7038 
7540 
8042 
8546 
9048 
9550 
10054 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 
10 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


2002 
2288 
2573 
2860 
3146 
3432 
3718 
4004 
4290 
4576 
4862 
5148 
5434 
5720 


6006 

6864 

7720 

8580 

9438 

10296 

11154 

12012 

12870 

13728 

14586 

15444 

16302 

17160 


4004 

4576 

5148 

5720 

6292 

6864 

7436 

8008 

8580 

9152 

9724 

10296 

10868 

11440 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
25840 
27200 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


5950 

6800 

7650 

8500 

9350 

10200 

11050 

11900 

12750 

13600 

14450 

15300 

16150 

17000 


2063 
2357 
2652 
2947 
3241 
3536 
3831 
4125 
4420 
4715 
5009 
5304 
5599 
5893 


6188 

7072 

7956 

8840 

9724 

10608 

11492 

12376 

13260 

14144 

15028 

15912 

16796 

17680 


4126 

4714 

5304 

5894 

6482 

7072 

7662 

8250 

8840 

9430 

10018 

10608 

11198 

11786 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


5425 

6200 

6975 

7750 

8525 

9300 

10075 

10850 

11625 

12400 

13175 

13950 

14725 

15500 


1881 
2149 
2418 
2687 
2955 
3224 
3493 
3761 
4030 
4299 
4567 
4836 
5105 
5373 


5642 

6448 

7254 

8060 

8866 

9672 

10478 

11284 

12090 

12896 

13702 

14508 

15314 

16120 


3762 
4298 
4836 
5374 
5910 
6448 
6986 
7522 
8060 
8598 
9134 
9672 
10210 
10746 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 


2123 
2427 
2730 
3033 
3337 
3640 
3943 
4247 
4550 
4853 
5157 
6460 
5763 
6067 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


4246 

4854 

5460 

6066 

6674 

7280 

7886 

8494 

9100 

9706 

10314 

10920 

11526 

12134 
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20-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



24-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet . 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7000 
8000 

9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


4375 

5000 

5625 

6250 

6875 

7500 

8125 

8750 

9375 

10000 

10625 

11250 

11875 

12500 


1517 
1733 
1960 
2167 
2383 
2600 
2817 
3033 
3250 
3467 
3683 
3900 
4117 
4333 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


3034 
3466 
3900 
4334 
4766 
5200 
5634 
6066 
6500 
6934 
7366 
7800 
8234 
8666 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet, 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8400 

9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8260 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

16000 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

16600 


3640 
4160 
4680 
6200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


4594 

5250 

5906 

6663 

7219 

7875 

8531 

9188 

9844 

10600 

11156 

11813 

12469 

13125 


1593 
1820 
2048 
2276 
2503 
2730 
2958 
3185 
3413 
3640 
3868 
4096 
4323 
4550 


4778 

6460 

6143 

6825 

7508 

8190 

8873 

9555 

10238 

10920 

11603 

12285 

12968 

13650 


3186 
3640 
4096 
4650 
5006 
5460 
5916 
6370 
6826 
7280 
7736 
8190 
8646 
9100 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8750 
10000 
11250 
12500 
13760 
16000 
16250 
17500 
18750 
20000 
21250 
22500 
23750 
25000 


6563 

7500 

8438 

9375 

10313 

11250 

12188 

13125 

14063 

15000 

15938 

16875 

17813 

18750 


5469 

6250 

7031 

7813 

8594 

9375 

10156 

10938 

11719 

12500 

13281 

14063 

14844 

16626 


1896 
2167 
2438 
2708 
2979 
3250 
3521 
3792 
4063 
4333 
4604 
4875 
5146 
5417 


5688 

6600 

7313 

8125 

8938 

9750 

10563 

11375 

12188 

13000 

13813 

14625 

15438 

16250 


3792 
4334 
4876 
5416 
5958 
6500 
7042 
7584 
8126 
8666 
9208 
9760 
10292 
10834 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
16400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


4813 

5500 

6188 

6875 

7563 

8250 

8938 

9625 

10313 

11000 

11688 

12376 

13063 

13760 


1668 
1907 
2145 
2383 
2622 
2860 
3098 
3337 
3576 
3813 
4052 
4290 
4528 
4767 


5005 

5720 

6435 

7150 

7865 

8580 

9295 

10010 

10725 

11440 

12155 

12870 

13585 

14300 


3336 
3814 
4290 
4766 
6244 
6720 
6196 
6674 
7150 
7626 
8104 
8580 
9056 
9534 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 


6825 

7800 

8776 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16576 

17560 

18626 

19600 


5688 

6500 

7313 

8125 

8938 

9760 

10563 

11375 

12188 

13000 

13813 

14626 

16438 

16250 


1972 
2253 
2536 
2817 
3098 
3380 
3662 
3943 
4225 
4607 
4788 
5070 
5352 
5633 


5915 

6760 

7605 

8450 

9295 

10140 

10985 

11830 

12675 

13520 

14365 

15210 

16066 

16900 


3944 

4506 

5070 

5634 

6196 

6760 

7324 

7886 

8450 

9014 

9576 

10140 

10704 

11266 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8050 
9200 
10350 
11500 
12650 
13800 
14950 
16100 
17250 
18400 
19550 
20700 
21850 
23000 


6038 

6900 

7763 

8625 

9488 

10350 

11213 

12075 

12938 

13800 

14663 

15525 

16388 

17250 


5031 
5750 
6469 
7188 
7906 
8625 
9344 

10063 
10781 
11500 
12219 
12938 
13656 
14375 


1744 
1993 
2243 
2492 
2741 
2990 
3239 
3488 
3738 
3987 
4236 
4485 
4734 
4983 


6233 

6980 

6728 

7475 

8223 

8970 

9718 

10465 

11213 

11960 

12708 

13455 

14203 

14950 


3488 
3986 
4486 
4984 
6482 
5980 
6478 
6976 
7476 
7974 
8472 
8970 
9468 
9966 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9450 
10800 
12150 
13600 
14860 
16200 
17560 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
26650 
27000 


7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 

14176 
15188 
16200 
17213 
18226 
19238 
20250 


5906 

6750 

7594 

8438 

9281 

10125 

10969 

11813 

12656 

13500 

14344 

15188 

16031 

16875 


2048 
2340 
2633 
2925 
3218 
3510 
3803 
4095 
4388 
4680 
4973 
6265 
5558 
5850 


6143 

7020 

7898 

8775 

9653 

10530 

11408 

12285 

13163 

14040 

14918 

15795 

16673 

17550 


4096 

4680 

5266 

5860 

6436 

7020 

7606 

8190 

8776 

9360 

9946 

10530 

11116 

11700 
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28-ft. Span 




LOAD 50 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




32-ft. 


Span 


C.toC.of 

. TnisKPS 


TotaJ 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 

DE 


CF 


EF 


C. to C. of 

Trusses 


Total' 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 


2123 
2427 
2730 
3033 
3337 
3640 
3943 
4247 
4550 
4853 
5157 
5460 
5763 
6067 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


4246 

4854 

5460 

6066 

6674 

7280 

7886 

8494 

9100 

9706 

10314 

10920 

11526 

12134 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


2427 
2773 
3120 
3467 
■ 3813 
4160 
4507 
4853 
5200 
5547 
5893 
6240 
6587 
6933 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


4854 

5546 

6240 

6934 

7626 

8320 

9014 

9706 

10400 

11094 

11786 

12480 

13174 

13866 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10150 
11600 
13050 
14500 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 


7613 
8700 
9788 
10875 
11963 
13050 
14138 
15225 
16313 
17400 
18488 
19575 
20663 
21750 


6344 

7250 

8156 

9063 

9969 

10875 

11781 

12688 

13594 

14500 

15406 

16313 

17219 

18125 


2199 
2513 
2828 
3142 
3456 
3770 
4084 
4398 
4713 
5027 
5341 
5655 
5969 
6283 


6598 

7540 

8483 

9425 

10368 

11310 

12253 

13195 

14138 

15080 

16023 

16965 

17908 

18850 


4398 

5026 

5656 

6284 

6912 

7540 

8168 

8796 

9426 

10054 

10682 

11310 

11938 

12566 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16088 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 


7219 
8250 
9281 
10313 
11344 
12375 
13406 
14438 
15469 
16500 
17531 
18563 
19594 
20625 


2503 
2860 
3218 
3575 
3933 
4290 
4648 
5005 
5363 
5720 
6078 
6435 
6793 
7150 


7508 
8580 
9653 
10725 
11798 
12870 
13943 
15015 
16088 
17160 
18233 
19305 
20378 
21450 


5006 

5720 

6436 

7150 

7866 

8580 

9296 

10010 

10726 

11440 

12156 

12870 

13586 

14300 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


6563 

7500 

8438 

9375 

10313 

11250 

12188 

13125 

14063 

15000 

15938 

16875 

17813 

18750 


2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11900 
13600 
15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23809 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


8925 
10200 
11475 
12750 
14025 
15300 
16575 
17850 
19125 
20400 
21675 
22950 
24225 
25500 


7438 
8500 
9563 
10625 
11688 
12750 
13813 
14875 
15938 
1700(5 
18063 
19125 
20188 
21250 


2578 
2947 
3315 
3683 
4052 
4420 
4788 
5157 
5525 
5893 
6262 
6630 
6998 
7367 


7735 
8840 
9945 
11050 
12155 
13260 
14365 
15470 
16575 
17680 
18785 
19890 
20995 
22100 


5156 

5894 

6630 

7366 

8104 

8840 

9576 

10314 

11050 

11786 

12524 

13260 

13996 

14734 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 
16 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


8138 
9300 
10463 
11625 
12788 
13950 
15113 
16275 
17438 
18600 
19763 
20925 
22088 
23250 


6781 

7750 

8719 

9688 

10656 

11625 

12594 

13563 

14531 

15500 

16469 

17438 

18406 

19375 


2351 
2687 
3023 
3358 
3694 
4030 
4366 
4702 
5038 
5373 
5709 
6045 
6381 
6717 


7053 
8060 
9068 
10075 
11083 
12090 
13098 
14105 
15113 
16120 
17128 
18135 
19143 
20150 


4702 
5374 
6046 
6716 
7388 
8060 
8732 

9404 
10076 
10746 
11418 
12090 
12762 
13434 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


7656 
8750 
9844 
10938 
12031 
13125 
14219 
15313 
16406 
17500 
18594 
19688 
20781 
21875 


2654 
3033 
3413 
3792 
4171 
4550 
4929 
5308 
5688 
6067 
6446 
6825 
7204 
7583 


7963 
9100 
10238 
11375 
12513 
13650 
14788 
15925 
17063 
18200 
19338 
20475 
21613 
22750 


5308 

6066 

6826 

7584 

8342 

9100 

9858 

10616 

11376 

12134 

12892 

13650 

14408 

15166 
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20-ft. Span 




LOAD 60 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




24-ft. 


Span 


C. to C. of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.of C.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11900 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


2184 
2496 
2808 
3120 
3432 
3744 
4056 
4368 
4680 
4992 
5304 
5616 
5928 
6240 


6552 

7488 

8424 

9360 

10296 

11232 

12168 

13104 

14040 

14976 

15912 

16848 

17784 

18720 


4368 
4992 
5616 
6240 
6864 
7488 
8112 

8736 
9360 
9984 
10608 
11232 
11856 
12480 


21-£t. Span 


25-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


1911 
2184 
2457 
2730 
3003 
3276 
3549 
3822 
4095 
4368 
4641 
4914 
5187 
5460 


5733 

6552 

7371 

8190 

9009 

9828 

10647 

11466 

12285 

13104 

13923 

14742 

15561 

16380 


3822 
4368 
4914 
5460 
6006 
6552 
7098 
7644 
8190 
8736 
9282 
9828 
10374 
10920 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


6563 

7500 

8438 

9375 

10313 

11250 

12188 

13125 

14063 

15000 

15938 

16875 

17813 

18750 


2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


2002 
2288 
2574 
2860 
3146 
3432 
3718 
4004 
4290 
4576 
4862 
5148 
5434 
5720 


6006 

6864 

7722 

8580 

9438 

10296 

11154 

12012 

12870 

13728 

14586 

15444 

16302 

17160 


4004 

4576 

5148 

5720 

6292 

6864 

7436 

8008 

8580 

9152 

9724 

10296 

10868 

11440 


7 Feet. 

8 Feet 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


2366 
2704 
3042 
3380 
3718 
4056 
4394 
4732 
5070 
5408 
5746 
6084 
6422 
6760 


7098 
8112 
9126 
10140 
11154 
12168 
13182 
14196 
15210 
16224 
17238 
18252 
19266 
20280 


4732 

5408 

6084 

6760 

7436 

8112 

8788 

9464 

10140 

10816 

11492 

12168 

12844 

13520 


23-£t. Span 


27-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 


7245 
8280 
9315 
10350 
11385 
12420 
13455 
14490 
15525 
16560 
17595 
18630 
19665 
20700 


6038 

6900 

7763 

8625 

9488 

10350 

11213 

12075 

12938 

13800 

14663 

15525 

16388 

17250 


2093 
2392 
2691 
2990 
3289 
3588 
3887 
4186 
4485 
4784 
6083 
5382 
5681 
5980 


6279 

7176 

8073 

8970 

9867 

10764 

11661 

12558 

13455 

14352 

15249 

16146 

17043 

17940 


4186 

4784 

5382 

5980 

6578 

7176 

7774 

8372 

8970 

9568 

10166 

10764 

11362 

11960 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 


8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 


7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 


2457 
2808 
3159 
3510 
3861 
4212 
4563 
4914 
5265 
5616 
5967 
6318 
6669 
7020 


7371 
8424 
9477 
10530 
11583 
12636 
13689 
14742 
15795 
16848 
17901 
18954 
20007 
21060 


4914 

5616 

6318 

7020 

7722 

8424 

9126 

9828 

10530 

11232 

11934 

12636 

13338 

14040 
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28-ft. Span 




LOAD 60 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




32-ft. 


Span 


C.loC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

•s Feet. 

9 Feet. 
10 Feet, 
n Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11760 

13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


2548 
2912 
3276 
3640 
4004 
4368 
4732 
5096 
5460 
5824 
6188 
6552 
6916 
7280 


7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 


5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


2912 
3328 
3744 
4160 
4576 
4992 
5408 
5824 
6240 
6656 
7072 
7488 
7904 
8320 


8736 
9984 
11232 
12480 
13728 
14976 
16224 
17472 
18720 
19968 
21216 
22464 
23712 
24960 


5824 

6656 

7488 

8320 

9152 

9984 

10816 

11648 

12480 

13312 

14144 

14976 

15808 

16640 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 


9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 


7613 
8700 
9788 
10875 
11963 
13050 
14138 
15225 
16313 
17400 
18488 
19575 
20663 
21750 


2639 
3016 
3393 
3770 
4147 
4524 
4901 
5278 
5655 
6032 
6409 
6786 
7163 
7540 


7917 
9048 
10179 
11310 
12441 
13572 
14703 
15834 
16965 
18096 
19227 
20358 
21489 
22620 


5278 

6032 

6786 

7540 

8294 

9048 

9802 

10556 

11310 

12064 

12818 

13572 

14326 

15080 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


10395 
11880 
13365 
14850 
16335 
17820 
19305 
20790 
22275 
23760 
25245 
26730 
28215 
29700 


8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16088 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 


3003 
3432 
3861 
4290 
4719 
5148 
5577 
6006 
6435 
6864 
7293 
7722 
8151 
8580 


9009 
10296 
11583 
12870 
14157 
15444 
16731 
18018 
19305 
20592 
21879 
23166 
24453 
25740 


6006 

6864 

7722 

8580 

9436 

10294 

11158 

12012 

12870 

13728 

14586 

15444 

16302 

17160 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 


8925 
10200 
11475 
12750 
14025 
15300 
16575 
17850 
19125 
20400 
21675 
22950 
24225 
25500 


3094 
3536 
3978 
4420 
4862 
5304 
5746 
6188 
6630 
7072 
7514 
7956 
8398 
8840 


9282 
10608 
11934 
13260 
14586 
15912 
17238 
18564 
19890 
21216 
22542 
23868 
25194 
26520 


6188 

7072 

7956 

8840 

9724 

10608 

11492 

12376 

13260 

14144 

15028 

15912 

16796 

17680 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 
19530 
20925 
22320 
23715 
25110 
26505 
27900 


8138 
9300 
10463 
11625 
12788 
13950 
15113 
16275 
17438 
18600 
19763 
20925 
22088 
23250 


2821 
3224 
3627 
4030 
4433 
4836 
5239 
5642 
6045 
6448 
6851 
7254 
7657 
8060 


8463 
9672 
10881 
12090 
13299 
14508 
15717 
16926 
18135 
19344 
20553 
21762 
22971 
24180 


5642 

6448 

7254 

8060 

8866 

9672 

10478 

11284 

12090 

12896 

13702 

14508 

15314 

16120 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11025 
12600 
14175 
15750 
17328 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


3185 
3640 
4095 
4550 
5005 
5460 
5915 
6370 
6825 
7280 
7735 
8190 
8645 
9100 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 



20 



20-ft. Span 




LOAD 70 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 




24-ft. 


Span 


C.toC.of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AC 


BD 


CD& 

DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9800 

11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 


2123 
2427 
2730 
3033 
3337 
3640 
3943 
4247 
4550 
4853 
5157 
5460 
5763 
6067 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


4246 

4854 

5460 

6066 

6674 

7280 

7886 

8494 

9100 

9706 

10314 

10920 

11S26 

12134 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet, 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet, 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


2548 
2912 
3276 
3640 
4004 
4368 
4732 

5096 
5460 
5824 
6188 
6552 
6916 
7280 


7644 ■ 5096 
8736 5824 
9828 6552 
10920 7280 
12012 8008 
13104 8736 
14196 9464 
15288 10192 
16380 10120 
17472 11648 
18564 12376 
19656 13104 
20748 13832 
21840i 14560 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


7719 
8820 
9924 
11025 
12129 
13230 
14334 
15435 
16539 
17640 
18744 
19845 
20949 
22050 


6431 

7350 

8269 

9188 

10106 

11025 

11944 

12863 

13781 

14700 

15619 

16538 

17456 

18375 


2230 
2548 
2867 
3185 
3504 
3822 
4141 
4459 
4778 
5096 
5415 
5733 
6052 
6370 


6689 

7644 

8600 

9555 

10511 

11466 

12422 

13377 

14333 

15288 

16244 

17199 

18155 

19110 


4460 

5096 

5734 

6370 

7008 

7644 

8282 

8918 

9556 

10192 

10830 

11466 

12104 

12740 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


9189 
10500 
11814 
13125 
14439 
15750 
17064 
18375 
19689 
21000 
22314 
23625 
24939 
26250 


7656 
8750 
9844 
10938 
12031 
13125 
14219 
15313 
16406 
17500 
18594 
19688 
20781 
21875 


2654 
3033 
3413 
3792 
4171 
4550 
4929 
5308 
5688 
6067 
6446 
6825 
7204 
7583 


7963 
9100 
10238 
11375 
12513 
13650 
14788 
15925 
17063 
18200 
19338 
20475 
21613 
22750 


5308 

6066 

6826 

7584 

8342 

9100 

9858 

10616 

11376 

12134 

12892 

13650 

14408 

15166 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


6738 

7700 

8663 

9625 

10588 

11550 

12513 

13475 

14438 

15400 

16363 

17325 

18288 

19250 


2336 
2669 
3003 
3337 
3670 
4004 
4338 
4671 
5005 
5339 
5672 
6006 
6340 
6673 


7007 
8008 
9009 
10010 
11011 
12012 
13013 
14014 
15015 
16016 
17017 
18018 
19019 
20020 


4672 

5338 

6006 

6674 

7340 

8008 

8676 

9342 

10010 

10678 

11344 

12012 

12680 

13346 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


7963 
9100 
10238 
11375 
12513 
13650 
14788 
15925 
17063 
18200 
19338 
20475 
21613 
22750 


2760 
3155 
3549 
3943 
4338 
4732 
5126 
5521 
5915 
6309 
6704 
7098 
7492 
7887 


8281 
9464 
10647 
11830 
13013 
14196 
15379 
16562 
17745 
18928 
20111 
21294 
22477 
23660 


5520 

6310 

7098 

7886 

8676 

9464 

10252 

11042 

11830 

12618 

13408 

14196 

14984 

15774 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
26760 
27370 
28980 
30590 
32200 


8454 
9660 
10869 
12075 
13284 
14490 
15699 
16905 
18114 
19320 
20529 
21735 
22944 
24150 


7044 
8050 
9056 
10063 
11069 
12075 
13081 
14088 
15094 
16100 
17106 
18113 
19119 
20125 


2442 
2791 
3140 
3488 
3837 
4186 
4535 
4884 
5233 
5581 
5930 
6279 
6628 
6977 


7326 
8372 
9419 
10465 
11512 
12558 
13605 
14651 
15698 
16744 
17791 
18837 
19884 
20930 


4884 

5582 

6280 

6976 

7674 

8372 

9070 

9768 

10466 

11162 

11860 

12558 

13256 

13954 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 


9924 
11340 
12759 
14175 
15594 
17010 
18429 

19845 
21264 
22680 
24099 
25515 
26934 
28350 


8269 
9450 
10631 
11813 
12994 
14175 
15356 
16538 
17719 
18900 
20081 
21263 
22444 
23625 


2867 
3276 
3686 
4095 
4505 
4914 
5324 
5733 
6143 
6552 
6962 
7371 
7781 
8190 


8600 
9828 
11057 
12285 
13514 
14742 
15971 
17199 
18428 
19656 
20885 
22113 
23342 
24570 


5734 

6552 

7372 

8190 

9010 

9828 

10648 

11466 

12286 

13104 

13924 

14742 

15562 

16380 



21 



28-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



32-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


C.toC.of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD& 
DE 


CF 


EF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


8575 
9800 
11025 
12250 
13475 
14700 
15925 
17150 
18375 
19600 
20825 
22050 
23275 
24500 


2973 
3397 
3822 
4247 
4671 
5096 
5521 
5945 
6370 
6795 
7219 
7644 
8069 
8493 


8918 
10192 
11466 
12740 
14014 
15288 
16562 

17836 
19110 
20384 
21658 
22932 
24206 
25480 


5946 

6794 

7644 

8494 

9342 

10192 

11042 

11890 

12740 

13590 

14438 

15288 

16138 

16986 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


3397 
3883 
4368 
4853 
5339 
5824 
6309 
6795 
7280 
7765 
8251 
8736 
9221 
9707 


10192 
11648 
13104 
14560 
16016 
17472 
18928 
20384 
21840 
23296 
24752 
26208 
27664 
29120 


6794 

7766 

8736 

9706 

10678 

11648 

12618 

13590 

14560 

15530 

16502 

17472 

18442 

19414 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 


10659 
12180 
13704 
15225 
16749 
18270 
19794 
21315 
22839 
24360 
25884 
27405 
28929 
30450 


8881 
10150 
11419 
12688 
13956 
15225 
16494 
17763 
19031 
20300 
21569 
22838 
24106 
25375 


3079 
3519 
3959 
4398 
4838 
5278 
5718 
6158 
6598 
7037 
7477 
7917 
8357 
8797 


9237 
10556 
11876 
13195 
14515 
15834 
17154 
18473 
19793 
21112 
22432 
23751 
25071 
26390 


6158 

7038 

7918 

8796 

9676 

10556 

11436 

12316 

13196 

14074 

14954 

15834 

16714 

17594 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


12129 
13860 
15594 
17325 
19059 
20790 
22524 
24265 
25989 
27720 
29454 
31185 
32919 
34650 


10106 
11550 
12994 
14438 
15881 
17325 
18769 
20213 
21656 
23100 
24544 
25988 
27431 
28875 


3504 
4004 
4505 
5005 
5506 
6006 
6507 
7007 
7508 
8008 
8509 
9009 
9510 
10010 


10511 
12012 
13514 
15015 
16517 
18018 
19520 
21021 
22523 
24024 
25526 
27027 
28529 
30030 


7008 
8008 
9010 
10010 
11012 
12012 
13014 
14014 
15016 
16016 
17018 
18018 
19020 
20020 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


3185 
3640 
4095 
4550 
5005 
5460 
5915 
6370 
6825 
7280 
7735 
8190 
8645 
9100 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


12495 
14280 
16065 
17850 
19635 
21420 
23205 
24990 
26775 
28560 
30345 
32130 
33915 
35700 


10413 
11900 
13388 
14875 
16363 
17850 
19338 
20825 
22313 
23800 
25288 
26775 
28263 
29750 


3610 
4125 
4641 
5157 
5672 
6188 
6704 
7219 
7735 
8251 
8766 
9282 
9798 
10313 


10829 
12376 
13923 
15470 
17017 
18564 
20111 
21658 
23205 
24752 
26299 
27846 
29393 
30940 


7220 
8250 
9282 
10314 
11344 
12376 
13408 
14438 
15470 
16502 
17532 
18564 
19596 
20626 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet; 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


11394 
13020 
14649 
16275 
17904 
19530 
21159 
22785 
24414 
26040 
27669 
29295 
30924 
32550 


9494 
10850 
12206 
13563 
14919 
16275 
17631 
18988 
20344 
21700 
23056 
24413 
25769 
27125 


3291 
3761 
4232 
4702 
5172 
5642 
6112 
6582 
7053 
7523 
7993 
8463 
8933 
9403 


9874 
11284 
12695 
14105 
15516 
16926 
18337 
19747 
21158 
22568 
23979 
25389 
26800 
28210 


6582 

7522 

8464 

9404 

10344 

11284 

12224 

13164 

14106 

15046 

15986 

16926 

17866 

18806 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36760 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


12864 
14700 
16539 
18375 
20214 
22050 
23889 
25725 
27564 
29400 
31239 
33075 
34914 
36750 


10719 
12250 
13781 
15313 
16844 
18375 
19906 
21438 
22969 
24500 
26031 
27563 
29094 
30625 


3716 

4247 

4778 

5308 

5839 

6370 

'6901 

7432 

7963 

8493 

9024 

9555 

10086 

10617 


11148 
12740 
14333 
15925 
17518 
19110 
20703 
22296 
23888 
25480 
27073 
28665 
30258 
31850 


7432 
8494 
9556 
10616 
11678 
12740 
13802 
14864 
15926 
16986 
18048 
19110 
20172 
21234 



22 



20-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



24-ft. Span 



S3 


Total 
Load 

on 
Trass 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


•3d 

Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 


2255 
2578 
2900 
3222 
3544 
3866 
4189 
4511 
4833 
5155 
5477 
5800 
6122 
6444 


875 
1000 
1125 
1250 
1375 
1500 
1625 
1750 
1875 
2000 
2125 
2250 
2375 
2500 


788 
900 
1013 
1125 
1238 
1350 
1463 
1575 
1688 
1800 
1913 
2025 
2138 
2250 


2362 
2700 
3038 
3375 
3712 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6412 
6750 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3402 
3888 
4374 
4860 
5346 
5832 
6318 
6804 
7290 
7776 
8262 
8748 
9234 
9720 


2706 
3093 
3480 
3866 
4253 
4640 
5026 
5413 
5800 
6186 
6573 
6960 
7346 
7733 


1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 
2550 
2700 
2850 
3000 


945 
1080 
1215 
1350 
1485 
1620 
1755 

1890 
2025 
2160 
2295 
2430 
2565 
2700 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 

3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2977 
3402 
3828 
4253 
4678 
5103 
5529 
5954 
6379 
6804 
7230 
7655 
8079 
8505 


2368 
2706 
3045 
3383 
3721 
4060 
4398 
4736 
5075 
5413 
5751 
6090 
6428 
6766 


919 
1050 
1181 
1313 
1444 
1575 
1706 
1838 
1969 
2100 
2231 
2363 
2494 
2625 


827 
945 
1064 
1182 
1300 
1418 
1536 
1654 
1772 
1890 
2009 
2127 
2245 
2363 


2481 
2835 
3190 
3544 
3898 
4252 
4607 
4962 
5316 
5670 
6025 
6379 
6733 
7087 


1654 
1890 
2127 
2363 
2599 
2835 
3072 

3308 
3544 
3780 
4017 
4253 
4489 
4725 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3543 
4050 
4557 
5063 
5569 
6075 
6582 
7087 
7594 
8100 
8607 
9112 
9619 
10125 


2819 
3222 
3625 
4028 
4430 
4833 
5236 
5639 
6041 
6444 
6847 
7250 
7652 
8055 


1094 
1250 
1406 
1563 
1719 
1875 
2031 
2188 
2344 
2500 
2656 
2813 
2969 
3125 


985 
1125 
1266 
1407 
1547 
1688 
1829 
1969 
2110 
2250 
2391 
2532 
2672 
2813 


2953 
3375 
3797 
4219 
4641 
5063 
5485 
5907 
6328 
6750 
7172 
7594 
8016 
8438 


1969 
2250 
2532 
2813 
3094 
3375 
3657 
3938 
4219 
4500 
4782 
5063 
5344 
5625 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3118 
3564 
4010 
4455 
4900 
5346 
5791 
6237 
6682 
7128 
7573 
8019 
8464 
8910 


2481 
2835 
3190 
3544 
3899 
4253 
4607 
4962 
5316 
5671 
6025 
6380 
6734 
7088 


963 
1100 
1238 
1375 
1513 
1650 
1788 
1925 
2063 
2200 
2338 
2475 
2613 
2750 


867 
990 
1114 
1238 
1362 
1485 
1609 
1733 
1857 
1980 
2104 
2228 
2352 
2475 


2599 
2970 
3342 
3712 
4084 
4455 
4827 
5197 
5569 
5940 
6312 
6682 
7054 
7425 


1733 
1980 
2228 
2475 
2723 
2970 
3218 
3465 
3713 
3960 
4208 
4455 
4703 
4950 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


3685 

4212 

4739 

5265 

5791 

6318 

6844 

7371 

.7897 

8424 

8950 

9477 

10003 

10530 


2932 
3351 
3770 
4189 
4607 
5026 
5445 
5864 
6283 
6702 
7121 
7539 
7958 
8377 


1138 
1300 
1463 
1625 
1788 
1950 
2113 
2275 
2438 
2600 
2763 
2925 
3088 
3250 


1024 
1170 
1317 
1463 
1609 
1755 
1902 

2048 
2194 
2340 
2487 
2633 
2779 
2925 


3072 
3510 
3949 
4388 
4827 
5265 
5704 
6143 
6582 
7020 
7459 
7898 
8337 
8775 


2048 
2340 
2633 
2925 
3218 
3510 
3803 
4095 
4388 
4680 
4973 
5265 
5558 
5850 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 


3261 
3726 
4192 
4657 
5124 
5589 
6055 
6520 
6987 
7452 
7918 
8383 
8850 
9315 


2594 
2964 
3335 
3705 
4076 
4446 
4817 
5187 
5558 
5928 
6299 
6670 
7040 
7411 


1006 
1150 
1294 
1438 
1581 
1725 
1869 
2013 
2156 
2300 
2444 
2588 
2731 
2875 


906 
1035 
1165 
1294 
1424 
1553 
1682 
1812 
1941 
2070 
2200 
2329 
2459 
2588 


2717 
3105 
3493 
3882 
4270 
4657 
5046 
5434 
5822 
6210 
6598 
6987 
7374 
7762 


1812 
2070 
2329 
2588 
2847 
3105 
3364 
3623 
3882 
4140 
4399 
4658 
4917 
5175 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

^16 

17 

18 

19 

20 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


3828 
4374 
4921 
5468 
6015 
6561 
7108 
7654 
8202 
8748 
9295 
9841 
10389 
10935 


3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
5655 
6090 
6525 
6960 
7394 
7829 
8264 
8699 


1181 
1350 
1519 
1688 
1856 
2025 
2194 

2363 
2531 
2700 
2869 
3038 
3206 
3375 


1064 
1215 
1367 
1519 
1671 
1823 
1975 
2127 
2279 
2430 
2582 
2734 
2886 
3038 


3190 
3645 
4101 
4557 
5012 
5468 
5923 
6379 
6835 
7290 
7746 
8202 
8657 
9112 


2127 
2430 
2734 
3038 
3342 
3645 
3949 
4253 
4557 
4860 
5164 
5468 
5772 
6075 



23 



28-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — J PITCH 



32-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 




Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


3969 

4536 

5103 

5670 

6237 

6804 

7371 

7938 

8505 

9072 

9639 

10206 

10773 

11340 


3158 
3609 
4060 
4511 
4962 
5413 
5864 
6315 
6766 
7217 
7668 
8119 
8571 
9022 


1225 
1400 
1575 
1750 
1925 
2100 
2275 
2450 
2625 
2800 
2975 
3150 
3325 
3500 


1103 
1260 
1418 
1575 
1733 
1890 
2048 
2205 
2363 
2520 
2678 
2835 
2993 
3150 


3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6142 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


4536 

5184 

5832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 


3609 
4124 
4640 
5155 
5671 
6186 

.6702 
7217 
7733 
8248 
8764 
9279 
9795 

10310 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 


4110 

4698 

5286 

5873 

6460 

7047 

7635 

8222 

8809 

9396 

9984 

10570 

11158 

11745 


3270 
3738 
4205 
4672 
5139 
5606 
6073 
6541 
7008 
7475 
7942 
8409 
8877 
9344 


1269 
1450 
1631 
1813 
1994 
2175 
2356 
2538 
2719 
2900 
3081 
3263 
3444 
3625 


1142 
1305 
1469 
1632 
1795 
1958 
2121 
2284 
2447 
2610 
2774 
2937 
3100 
3263 


3426 
3915 
4404 
4894 
5383 
5873 
6362 
6852 
7341 
7830 
8320 
8809 
9298 
9788 


2284 
2610 
2937 
3263 
3589 
3915 
4242 
4568 
4894 
5220 
5547 
5873 
6199 
6525 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
1? 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


4678 

5346 

6015 

6683 

7351 

8019 

8688 

9356 

10024 

10692 

11361 

12029 

12697 

13365 


3721 
4253 
4785 
5316 
5848 
6380 
6911 
7443 
7974 
8506 
9038 
9569 
10101 
10633 


1444 
1650 
1856 
2063 
2269 
2475 
2681 
2888 
3094 
3300 
3506 
3713 
3919 
4125 


1300 
1485 
1671 
1857 
2042 
2228 
2414 
2599 
2785 
2970 
3156 
3342 
3527 
3713 


3898 

4455 

5012 

5569 

6126 

6683 

7240 

7797 

8353 

8910 

9467 

10024 

10581 

11138 


2599 
2970 
3342 
3713 
4084 
445o 
4827 
5198 
5569 
5940 
6312 
6683 
7054 
7425 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4253 

4860 

5467 

6075 

6683 

7290 

7898 

8505 

9113 

9720 

10328 

10935 

11543 

12150 


3383 
3866 
4350 
4833 
5316 
5800 
6283 
6766 
7250 
7733 
8216 
8699 
9183 
9666 


1313 
1500 
1688 
1875 
2063 
2250 
2438 
2625 
2813 
3000 
3188 
3375 
3563 
3750 


1182 
1350 
1519 
1688 
1857 
2025 
2194 
2363 
2532 
2700 
2869 
3038 
3207 
3375 


3544 
4050 
4557 
5063 
5569 
6075 
6582 
7088 
7594 
8100 
8607 
9112 
9619 
10125 


2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


4820 

5508 

6196 

6885 

7574 

8262 

8951 

9639 

10328 

11016 

11704 

12393 

13082 

13770 


3834 

4382 

4930 

5477 

6025 

6573 

7121 

7668 

8216 

8764 

9312 

■ 9859 

10407 

10955 


1488 
1700 
1913 
2125 
2338 
2550 
2763 
2975 
3188 
3400 
3613 
3825 
4038 
4250 


1339 
1530 
1722 
1913 
2104 
2295 
2487 
2678 
2869 
3060 
3252 
3443 
3634 
3825 


4017 

4590 

5164 

5738 

6312 

6885 

7459 

8033 

8607 

9180 

9754 

10328 

10902 

11475 


2678 
3060 
3443 
3825 
4208 
4590 
4973 
5355 
5738 
6120 
6503 
6885 
7268 
7650 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


4395 

5022 

5650 

6278 

6906 

7533 

8161 

8789 

9417 

10044 

10672 

11300 

11928 

12555 


3496 
3995 
4495 
4994 
5494 
5993 
6492 
6992 
7491 
7991 
8490 
8989 
9489 
9988 


1356 
1550 
1744 
1938 
2131 
2325 
2519 
2713 
2906 
3100 
3294 
3488 
3681 
3875 


1221 
1395 
1570 
1744 
1919 
2093 
2267 
2442 
2616 
2790 
2965 
3139 
3314 
3488 


3662 
4185 
4708 
5232 
5754 
6277 
6801 
7324 
7847 
8370 
8893 
9417 
9940 
10464 


2442 
2790 
3139 
3488 
3837 
4185 
4534 
4883 
5232 
5580 
5929 
6278 
6627 
6975 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4962 
5670 
6379 
7088 
7797 
8505 
9214 

9923 
10632 
11340 
12049 
12758 
13467 
14175 


3947 

4511 

5075 

5639 

6202 

6766 

7330 

7894 

8458 

9022 

9585 

10149 

10713 

11277 


1531 
1750 
1969 
2188 
2406 
2625 
2844 
3063 
3281 
3500 
3719 
3938 
4156 
4375 


1379 
1575 
1772 
1969 
2166 
2363 
2560 
2757 
2954 
3150 
3347 
3544 
3741 
3938 


4135 

4725 

5316 

5907 

6497 

7088 

7678 

8269 

8860 

9450 

10041 

10632 

11222 

11813 


2757 
3150 
3544 
3938 
4332 
4725 
5119 
5513 
5907 
6300 
6694 
7088 
7482 
7875 



24 



20:ft. Span LOAD 40 LBW. PER SQ. FT. 



J PITCH 



24-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


■3d 

Cj cn 
S''S 
Uf^ 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


3007 
3437 
3866 
4296 
4726 
5155 
5585 
6014 
6444 
6874 
7303 
7733 
8162 
8592 


1167 
1333 
1500 
1667 
1833 
2000 
2167 
2333 
2500 
2667 
2833 
3000 
3167 
3333 


1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 
2550 
2700 
2850 
3000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


4536 

5184 

5832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 


3609 
4124 
4640 
5155 
5671 
6186 
6702 
7217 
7733 
8248 
8764 
9279 
9795 
10310 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


21- 


ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


3969 

4536 

5103 

5670 

6237 

6804 

7371 

7938 

8505 

9072 

9639 

10206 

10773 

11340 


3158 
3609 
4060 
4511 
4962 
5413 
5864 
6315 
6766 
7217 
7668 
8119 
8571 
9022 


1225 
1400 
1575 
1750 
1925 
2100 
2275 
2450 
2625 
2800 
2975 
3150 
3325 
3500 


1103 
1260 
1418 
1575 
1733 
1890 
2048 
2205 
2363 
2520 
2678 
2835 
2993 
3150 


3309 
3780 
4254 
4725 
5199 
5670 
6144 

6615 
7089 
7560 
8034 
8505 
8979 
9450 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3759 
4296 
4833 
5370 
5907 
6444 
6981 
7518 
8055 
8592 
9129 
9666 
10203 
10740 


1458 
1667 
1875 
2083 
2292 
2500 
2708 
2917 
3125 
3333 
3542 
3750 
3958 
4167 


1313 
1500 
1688 
1875 
2063 
2250 
2438 
2625 
2813 
3000 
3188 
3375 
3563 
3750 


3939 

4500 

5064 

5625 

6189 

6750 

7314 

7875 

8439 

9000 

9564 

10125 

10689 

11250 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


4158 
4752 
5346 
5940 
6534 
7128 
7722 

8316 
8910 
9504 
10098 
10692 
11286 
11880 


3308 
3780 
4253 
4726 
5198 
5671 
6143 
6616 
7088 
7561 
8034 
8506 
8979 
9451 


1283 
1467 
1650 
1833 
2017 
2200 
2383 
2567 
2750 
2933 
3117 
3300 
3483 
3667 


1155 
1320 
1485 
1650 
1815 
1980 
2145 
2310 
2475 
2640 
2805 
2970 
3135 
3300 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


4914 

5616 

6318 

7020 

7722 

8424 

9126 

9828 

10530 

11232 

11934 

12636 

13338 

14040 


3909 

4468 

5026 

5585 

6143 

6702 

7260 

7819 

8377 

8936 

9494 

10053 

10611 

11170 


1517 
1733 
1950 
2167 
2383 
2600 
2817 
3033 
3250 
3467 
3683 
3900 
4117 
4333 


1365 
1560 
1755 
1950 
2145 
2340 
2535 
2730 
2925 
3120 
3315 
3510 
3705 
3900 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

!r 

20 


6440 

7360 

8280 

9200 

10120 

11040 

11960 

12880 

13800 

14720 

15640 

16560 

17480 

18400 


4347 

4968 

5589 

6210 

6831 

7452 

8073 

8694 

9315 

9936 

10557 

11178 

11799 

12420 


3458 
3952 
4446 
4940 
5434 
5928 
6423 
6917 
7411 
7905 
8399 
8893 
9387 
9881 


1342 
1533 
1725 
1917 
2108 
2300 
2492 
2683 
2875 
3067 
3258 
3450 
3642 
3833 


1208 
1380 
1553 
1725 
1898 
2070 
2243 
2415 
2588 
2760 
2933 
3105 
3278 
3450 


3624 
4140 
4659 
5175 
5694 
6210 
6729 
7245 
7764 
8280 
8799 
9315 
9834 
10350 


2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
5520 
5865 
6210 
6555 
6900 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5103 

5832 

6561 

7290 

8019 

8748 

9477 

10206 

10935 

11664 

12393 

13122 

13851 

14580 


4060 

4640 

5220 

5800 

6380 

6960 

7539 

8119 

8699 

9279 

9859 

10439 

11019 

11599 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


1418 
1620 
1823 
2025 
2228 
2430 
2633 
2835 
3038 
3240 
3443 
3645 
3848 
4050 


4254 

4860 

5469 

6075 

6684 

7290 

7899 

8505 

9114 

9720 

10329 

10935 

11544 

12150 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 



25 



28-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



32-ft. Span 



Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


"oil 
2a 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 


7840 

8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


5292 

6048 

6804 

7560 

8316 

9072 

9828 

10584 

11340 

12096 

12852 

13608 

14364 

15120 


4210 

4812 

5413 

6014 

6616 

7217 

7819 

8420 

9022 

9623 

10224 

10826 

11427 

12029 


1633 
1867 
2100 
2333 
2567 
2800 
3033 
3267 
3500 
3733 
3967 
4200 
4433 
4667 


1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2520 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
6040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


6048 

6912 

7776 

8640 

9504 

10368 

11232 

12096 

12960 

13824 

14688 

16662 

16416 

17280 


4812 

5499 

6186 

6874 

7561 

8248 

8936 

9623 

10310 

10998 

11686 

12372 

13060 

13747 


1867 
2133 
2400 
2667 
2933 
3200 
3467 
3733 
4000 
4267 
4533 
4800 
5067 
6333 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3360 
3840 
4320 
4800 
6280 
6760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 

1^ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8120 
9280 
10440 
11600 
12760 
13920 
15080 
16240 
17400 
18560 
19720 
20880 
22040 
23200 


5481 

6264 

7047 

7830 

8613 

9396 

10179 

10962 

11745 

12528 

13311 

14094 

14877 

15660 


4360 

4983 

5606 

6229 

6852 

7475 

8098 

8721 

9344 

9967 

10590 

11213 

11835 

12458 


1692 
1933 
2175 
2417 
2658 
2900 
3142 
3383 
3625 
3867 
4108 
4350 
4592 
4833 


1523 
1740 
1958 
2175 
2393 
2860 
2828 
3045 
3263 
3480 
3698 
3915 
4133 
4350 


4569 

5220 

5874 

6525 

7179 

8580 

8484 

9135 

9789 

10440 

11094 

11745 

12399 

13050 


3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5720 
5665 
6090 
6625 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14620 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6237 

7128 

8019 

8910 

9801 

10692 

11683 

12474 

13365 

14256 

15147 

16038 

16929 

17820 


4962 

5671 

6380 

7088 

7797 

8506 

9215 

9924 

10633 

11341 

12050 

12759 

13468 

14177 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3675 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


1733 
1980 
2228 
2475 
2723 
2970 
3218 
3466 
3713 
3960 
4208 
4465 
4703 
4950 


5199 

5940 

6684 

7425 

8169 

8910 

9654 

10396 

11139 

11880 

12624 

13365 

14109 

14850 


3466 
3960 
4456 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7426 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4511 

5155 

5800 

6444 

7088 

7733 

8377 

9022 

9666 

10310 

10955 

11599 

12244 

12888 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
6000 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
4060 
4600 
4950 
6400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
26840 
27200 


6426 

7344 

8262 

9180 

10098 

11016 

11934 

12852 

13770 

14688 

15606 

16524 

17442 

18360 


5112 

5843 

6573 

7303 

8034 

8764 

9494 

10224 

10966 

11686 

12415 

13146 

13876 

14606 


1983 
2267 
2550 
2833 
3117 
3400 
3683 
3967 
4250 
4533 
4817 
5100 
5383 
5667 


1786 
2040 
2296 
2650 
2806 
3060 
3316 
3570 
3825 
4080 
4336 
4690 
4845 
5100 


5355 

6120 

6885 

7650 

8415 

9180 

9945 

10710 

11475 

12240 

13006 

13770 

14635 

15300 


3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


5859 

6696 

7533 

8370 

9207 

10044 

10881 

11718 

12555 

13392 

14229 

15066 

15903 

16740 


4661 

5327 

5993 

6659 

7325 

7991 

8656 

9322 

9988 

10654 

11320 

11986 

12652 

13318 


1808 
2067 
2325 
2583 
2842 
3100 
3358 
3617 
3875 
4133 
4392 
4650 
4908 
5167 


1628 
1860 
2093 
2325 
2558 
2790 
3023 
3255 
3488 
3720 
3953 
4185 
4418 
4650 


4884 

5580 

6279 

6975 

7674 

8370 

9069 

9765 

10464 

11160 

11859 

12665 

13254 

13960 


3265 
3720 
4185 
4650 
5116 
6580 
6046 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
16400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16066 

17010 

17965 

18900 


5263 

6014 

6766 

7518 

8270 

9022 

9773 

10526 

11277 

12029 

12781 

13532 

14284 

15036 


2042 
2333 
2625 
2917 
3208 
3500 
3792 
4083 
4376 
4667 
4958 
5250 
6642 
5833 


1838 
2100 
2363 
2625 
2888 
3160 
3413 
3675 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
5250 


5614 

6300 

7089 

7875 

8664 

9450 

10239 

11025 

11814 

12600 

13389 

14175 

14964 

15760 


3675 
4200 
4726 
5260 
6775 
6300 
6825 
7350 
7876 
8400 
8926 
9450 
9975 
10500 



26 



20-ft. Span 




LOAD 50 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-i 


PITCH 




24-ft. 


Span 


o 2 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


^1 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


I 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3759 
4296 
4833 
5370 
5907 
6444 
6981 
7518 
8055 
8592 
9129 
9666 
10203 
10740 


1458 
1667 
1875 
2083 
2292 
2500 
2708 
2917 
3125 
3333 
3542 
3750 
3958 
4167 


1312 
1500 
1687 
1875 
2062 
2250 
2437 
2625 
2812 
3000 
3187 
3375 
3562 
3750 


3936 

4500 

5061 

5625 

6186 

6750 

7311 

7875 

8436 

9000 

9561 

10125 

10686 

11250 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 

9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4511 

5155 

5800 

6444 

7088 

7733 

8377 

9022 

9666 

10310 

10955 

11599 

12244 

12888 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4962 

5670 

6378 

7089 

7797 

8505 

9213 

9924 

10632 

11340 

12048 

12759 

13467 

14175 


3947 

4511 

5075 

5639 

6202 

6766 

7330 

7894 

8458 

9022 

9585 

10149 

10713 

11277 


1531 
1750 
1969 
2188 
2406 
2625 
2844 
3063 
3281 
3500 
3719 
3938 
4156 
4375 


1378 
1575 
1772 
1969 
2166 
2362 
2559 
2756 
2953 
3150 
3347 
3544 
3741 
3937 


4134 

4725 

5316 

5907 

6498 

7086 

7677 

8268 

8859 

9450 

10041 

10632 

11223 

11811 


2757 
3150 
3544 
3938 
4332 
4725 
5119 
5513 
5907 
6300 
6694 
7088 
7482 
7875 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8750 
10000 
11250 
12500 
13750 
15000 
16250 
17500 
18750 
20000 
21250 
22500 
23750 
25000 


5907 

6750 

7593 

8439 

9282 

10125 

10968 

11814 

12657 

13500 

14343 

15189 

16032 

16875 


4699 

5370 

6041 

6713 

7384 

8055 

8726 

9398 

10069 

10740 

11411 

12083 

12754 

13425 


1823 
2083 
2344 
2604 
2865 
3125 
3385 
3646 
3906 
4167 
4427 
4688 
4948 
5208 


1641 
1875 
2109 
2344 
2578 
2812 
3047 
3281 
3516 
3750 
3984 
4219 
4453 
4687 


4923 
5625 
6327 
7032 
7734 
8436 
9141 

9843 
10548 
11250 
11952 
12657 
13359 
14061 


3282 
3750 
4219 
4688 
5157 
5625 
6094 
6563 
7032 
7500 
7969 
8438 
8907 
9375 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


5199 

5940 

6684 

7425 

8169 

8910 

9654 

10395 

11139 

11880 

12624 

13365 

14109 

14850 


4135 

4726 

5316 

5907 

6498 

7088 

7679 

8270 

8861 

9451 

10042 

10633 

11223 

11814 


1604 
1833 
2063 
2292 
2521 
2750 
2979 
3208 
3438 
3667 
3896 
4125 
4354 
4583 


1444 
1650 
1856 
2062 
2269 
2475 
2681 
2887 
3094 
3300 
3506 
3712 
3919 
4125 


4332 

4950 

5568 

6186 

6807 

7425 

8043 

8661 

9282 

9900 

10518 

11136 

11757 

12375 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5363 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 


6144 

7020 

7899 

8775 

9654 

10530 

11409 

12285 

13164 

14040 

14919 

15795 

16674 

17550 


4887 

5585 

6283 

6981 

7679 

8377 

9075 

9773 

10472 

11170 

11868 

12566 

13264 

13962 


1896 
2167 
2438 
2708 
2979 
3250 
3521 
3792 
4063 
4333 
4604 
4875 
5146 
5417 


1706 
1950 
2194 
2437 
2681 
2925 
3169 
3412 
3656 
3900 
4144 
4387 
4631 
4875 


5118 

5850 

6582 

7311 

8043 

8775 

9507 

10236 

10968 

11700 

12432 

13161 

13893 

14625 


3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8050 
9200 
10350 
11500 
12650 
13800 
14950 
16100 
17250 
18400 
19550 
20700 
21850 
23000 


5433 
6210 
6987 
7764 
8538 
9315 
10092 

10869 
11643 
12420 
13197 
13974 
14748 
15525 


4323 

4940 

5558 

6176 

6793 

7411 

8028 

8646 

9263 

9881 

10498 

11116 

11733 

12351 


1677 
1917 
2156 
2396 
2635 
2875 
3115 
3354 
3594 
3833 
4073 
4313 
4552 
4792 


1509 
1725 
1941 
2156 
2372 
2587 
2803 
3019 
3234 
3450 
3666 
3881 
4097 
4312 


4527 
5175 
5823 
6468 
7116 
7761 
8409 

9057 
9702 
10350 
10998 
11643 
12291 
12936 


3019 
3450 
3882 
4313 
4744 
5175 
5607 
6038 
6469 
6900 
7332 
7763 
8194 
8625 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


6378 

7290 

8202 

9114 

10023 

10935 

11847 

12759 

13668 

14580 

15492 

16404 

17313 

18225 


5075 

5800 

6525 

7250 

7974 

8699 

9424 

10149 

10874 

11599 

12324 

13049 

13774 

14499 


1969 
2250 
2531 
2813 
3094 
3375 
3656 
3938 
4219 
4500 
4781 
5063 
5344 
5625 


1772 
2025 
2278 
2531 
2784 
3037 
3291 
3544 
3797 
4050 
4303 
4556 
4809 
5062 


5316 

6075 

6834 

7593 

8352 

9111 

9873 

10632 

11391 

12150 

12909 

13668 

14427 

15186 


3544 
4050 
4557 
5063 
5569 
6075 
6582 

7088 
7594 
8100 
8607 
9113 
9619 
10125 



27 



28-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



32-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


.\c 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


O en 

2 2 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


5263 

6014 

6766 

7518 

8270 

9022 

9773 

10525 

11277 

12029 

12781 

13532 

14284 

15036 


2042 
2333 
2625 
2917 
3208 
3500 
3792 
4083 
-4375 
4667 
4958 
5250 
5542 
5833 


1837 
2100 
2362 
2625 
2887 
3150 
3412 

3675 
3937 
4200 
4462 
4725 
4987 
5250 


5511 

6300 

7086 

7875 

8661 

9450 

10236 

11025 

11811 

12600 

13386 

14175 

14961 

15750 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


6014 

6874 

7733 

8592 

9461 

10310 

11170 

12029 

12888 

13747 

14606 

15466 

16325 

17184 


2333 
2667 
3000 
3333 
3667 
4000 
4333 
4667 
5000 
5333 
5667 
6000 
6333 
6667 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4600 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


6300 

7200 

8T00 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

16300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10150 
11600 
13050 
14500 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 


6852 

7830 

8808 

9789 

10767 

11745 

12723 

13704 

14682 

15660 

16638 

17619 

18597 

19575 


5451 

6229 

7008 

7787 

8565 

9344 

10122 

10901 

11680 

12458 

13237 

14016 

14794 

15573 


2115 
2417 
2719 
3021 
3323 
3625 
3927 
4229 
4531 
4833 
5135 
5438 
5740 
6042 


1903 
2175 
2447 
2719 
2991 
3262 
3534 
3806 
4078 
4350 
4622 
4894 
5166 
5437 


5709 

6525 

7341 

8157 

8973 

9786 

10602 

11418 

12234 

13050 

13866 

14682 

15498 

16311 


3807 
4350 
4894 
5438 
5982 
6525 
7069 
7613 
8157 
8700 
9244 
9788 
10332 
10875 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


7797 
8910 
10023 
11139 
12252 
13365 
14478 
15594 
16707 
17820 
18933 
20049 
21162 
22275 


6202 

7088 

7974 

8861 

9747 

10633 

11619 

12405 

13291 

14177 

15063 

15949 

16836 

17721 


2406 
2750 
3094 
3438 
3781 
4125 
4469 
4813 
5156 
5500 
5844 
6188 
6531 
6875 


2166 
2475 
2784 
3094 
3403 
3712 
4022 
4331 
4641 
4950 
5259 
5569 
5878 
6187 


6498 

7425 

8352 

9282 

10209 

11136 

12066 

12993 

13923 

14850 

15777 

16707 

17634 

18561 


4332 

4950 

5569 

6188 

6807 

7425 

8044 

8663 

9282 

9900 

10519 

11138 

11757 

12375 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


7089 
8100 
9114 
10125 
11139 
12150 
13164 
14175 
15189 
16200 
17214 
18225 
19239 
20250 


5639 
6444 
7250 
8055 
8861 
9666 
10472 

11277 
12083 
12888 
13694 
14499 
15305 
16110 


2188 
2500 
2813 
3125 
3438 
3750 
4063 
4375 
4688 
5000 
5313 
5625 
5938 
6250 


1969 
2250 
2531 
2812 
3094 
3375 
3656 
3937 
4219 
4500 
4781 
5062 
5344 
5625 


5907 

6750 

7593 

8436 

9282 

10125 

10968 

11811 

12657 

13500 

14343 

15186 

16032 

16875 


3938 

4500 

5063 

5625 

6188- 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11900 
13600 
15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23800 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


8034 
9180 
10329 
11475 
12624 
13770 
14919 
16065 
17214 
18360 
19509 
20655 
21804 
22950 


6390 

7303 

8216 

9129 

10042 

10955 

11868 

12781 

13694 

14606 

15519 

16432 

17345 

18258 


2479 
2833 
3188 
3542 
3896 
4250 
4604 
4958 
6313 
5667 
6021 
6375 
6729 
7083 


2231 
2550 
2869 
3187 
3506 
3825 
4144 
4462 
4781 
5100 
6419 
6737 
6056 
6375 


6693 

7660 

8607 

9561 

10518 

11475 

12432 

13386 

14343 

15300 

16257 

17211 

18168 

19125 


4463 

5100 

5738 

6375 

7013 

7650 

8288 

8925 

9563 

10200 

10838 

11475 

12113 

12750 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10850 
12400 
13960 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


7323 
8370 
9417 
10464 
11508 
12555 
13602 

14649 
15693 
16740 
17787 
18834 
19878 
20925 


5826 
6659 
7491 
8324 
9156 
9988 
10821 

11653 
12485 
13318 
14150 
14982 
15815 
16647 


2260 
2583 
2906 
3229 
3552 
3875 
4198 
4521 
4844 
5167 
5490 
5813 
6135 
6458 


2034 
2325 
2616 
2906 
3197 
3487 
3778 
4069 
4359 
4650 
4941 
5231 
5522 
5812 


6102 

6975 

7848 

8718 

9591 

10461 

11334 

12207 

13077 

13950 

14823 

15693 

16566 

17436 


4069 

4650 

5232 

5813 

6394 

6975 

7557 

8138 

8719 

9300 

9882 

10463 

11044 

11625 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


8268 
9450 
10632 
11814 
12993 
14176 
15367 
16639 
17718 
18900 
20082 
21264 
22443 
23625 


6578 

7518 

8458 

9398 

10337 

11277 

12217 

13167 

14096 

15036 

16976 

16916 

17866 

18795 


2662 
2917 
3281 
3646 
4010 
4375 
4740 
5104 
5469 
5833 
6198 
6663 
6927 
7292 


2297 
2625 
2953 
3281 
3609 
3937 
4266 
4694 
4922 
5260 
6578 
5906 
6234 
6562 


6891 

7875 

8859 

9843 

10827 

11811 

12798 

13782 

14766 

15750 

16734 

17718 

18702 

19686 


4594 
5260 
5907 
6563 
7219 
7875 
8532 

9188 
9844 
10600 
11157 
11813 
12469 
13126 



28 



20-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. 



PITCH 



24-ft. Span 





Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 

4511 

5155 

5800 

6444 

7088 

7733 

8377 

9022 

9666 

10310 

10955 

11599 

12244 

12888 


CD 


DE 


CF 


EF 




Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 

8 

9 
10 
11 ! 
12 
13 

l-l 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5670 

6480 

7290 

SlOO 

S910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4.500 
47.50 
5000 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
31.50 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
40.50 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10080 
11.520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


6804 

7776 

8748 

9720 

10692 

11664 

12636 

13608 

14580 

15552 

16524 

17496 

18468 

19440 


5413 

6186 

6960 

7733 

8506 

9279 

10053 

10826 

11599 

12372 

13146 

14019 

14792 

15566 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


21-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5954 

6804 

7655 

8505 

9356 

10206 

11057 

11907 

12758 

13608 

14459 

15309 

16160 

17010 


4736 

5413 

6090 

6766 

7443 

8119 

8796 

9473 

10149 

10826 

11503 

12179 

12856 

13532 


1838 
2100 
2363 
2625 
2888 
3150 
3413 
3675 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
5250 


1654 
1890 
2126 
2362 
2599 
2835 
3071 
3307 
3544 
3780 
4016 
4252 
4489 
4725 


4961 

5670 

6379 

7088 

7796 

8505 

9214 

9923 

10631 

11340 

12049 

12758 

13466 

14175 


3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


7088 
8100 
9113 
10125 
111.38 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 


5639 

6444 

7250 

8055 

8861 

9666 

10472 

11277 

12083 

12888 

13694 

14499 

15305 

16110 


2188 
2500 
2813 
3125 
3438 
3750 
4063 
4375 
4688 
5000 
5313 
5625 
5938 
6250 


1969 
2250 
2531 
2812 
3094 
3375 
3656 
3937 
4219 
4500 
4781 
5062 
5344 
5625 


5906 

6750 

7594 

8438 

9281 

10125 

10969 

11813 

12656 

13500 

14344 

15188 

16031 

16875 


3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14.520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6237 

7128 

8019 

8910 

9801 

10692 

11583 

12474 

13365 

14256 

15147 

16038 

16929 

17820 


4962 

5671 

6380 

7088 

7797 

8506 

9215 

9924 

10633 

11341 

12050 

12759 

13468 

14177 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3575 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


1732 
1980 
2227 
2475 
2722 
2970 
3217 
3465 
3712 
3960 
4207 
4455 
4702 
4950 


5198 

5940 

6683 

7425 

8168 

8910 

9653 

10395 

11138 

11880 

12623 

13365 

14108 

14850 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


7371 
8424 
9477 
10530 
11583 
12636 
13689 
14742 
15795 
16848 
17901 
18954 
20007 
21060 


5864 

6702 

7539 

8377 

9215 

10053 

10890 

11728 

12566 

13404 

14241 

15079 

15917 

16754 


2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


2047 
2340 
2632 
2925 
3217 
3510 
3802 
4095 
4387 
4680 
4972 
5265 
5557 
5850 


6143 

7020 

7898 

8775 

9653 

10530 

11408 

12285 

13163 

14040 

14918 

15795 

16673 

17550 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
2484C 
26220 
2760C 


6521 

7452 

8384 

9315 

10247 

11178 

12110 

13041 

13973 

14904 

15836 

16767 

17699 

18630 


5187 

5928 

6670 

7411 

8152 

8893 

9634 

10375 

11116 

11857 

12598 

13339 

14080 

14821 


2013 
2300 
2588 
2875 
3163 
3450 
3738 
4025 
4313 
4600 
4888 
5175 
5463 
5750 


1811 
2070 
2329 
2587 
2846 
3105 
3364 
3622 
3881 
4140 
4399 
4657 
4916 
5175 


5434 

6210 

6986 

7763 

8539 

9315 

10091 

10868 

11644 

12420 

13196 

13973 

14749 

15525 


3623 
4140 
4658 
5175 
5693 
6210 
6728 
7245 
7763 
8280 
8798 
9315 
9833 
10350 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 


7655 
8748 
9842 
10935 
12029 
13122 
14216 
15309 
16403 
17496 
18590 
19683 
20777 
21870 


6090 

6960 

7829 

8699 

9569 

10439 

11309 

12179 

13049 

13919 

14789 

15659 

16529 

17399 


2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 


2126 
2430 
2734 
3037 
3341 
3645 
3949 
4252 
4556 
4860 
5164 
5467 
5771 
6075 


6379 

7290 

8201 

9113 

10024 

10935 

11846 

12758 

13669 

14580 

15491 

16403 

17314 

18225 


4253 

4860 

5468 

6075 

6683 

7290 

7898 

8505 

9113 

9720 

10328 

10935 

11543 

12150 



29 



28-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. • 



§ PITCH 



32-ft. Span 



■2 S 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


SS 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


7938 
9072 
i0206 
11340 
12474 
13608 
14742 
15876 
17010 
18144 
19278 
20412 
21546 
22680 


6315 

7217 

8119 

9022 

9924 

10826 

11728 

12630 

13532 

14435 

15337 

16239 

17141 

18043 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


9072 
10368 
11664 
12960 
14256 
15552 
16848 
18144 
19440 
20736 
22032 
23328 
24624 
25920 


7217 
8248 
9279 
10310 
11341 
12372 
13404 
14435 
15466 
16497 
17528 
18559 
19590 
20621 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 


8222 
9396 
10571 
11745 
12920 
14094 
15269 
16443 
17618 
18792 
19967 
21141 
22316 
23490 


6541 

7475 

8409 

9344 

10278 

11213 

12147 

13081 

14016 

14950 

15884 

16819 

17753 

18688 


2538 
2900 
3263 
3625 
3988 
4350 
4713 
5075 
5438 
5800 
6163 
6525 
6888 
7250 


2284 
2610 
2936 
3262 
3589 
3915 
4241 
4567 
4894 
5220 
5546 
5872 
6199 
6525 


6851 

7830 

8809 

9788 

10766 

11745 

12724 

13703 

14681 

15660 

16639 

17618 

18596 

19575 


4568 

5220 

5873 

6525 

7178 

7830 

8483 

9135 

9788 

10440 

11093 

11745 

12398 

13050 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


9356 
10692 
12029 
13365 
14702 
16038 
17375 
18711 
20048 
21384 
22721 
24057 
25394 
26730 


7443 
8506 
9569 
10633 
11696 
12759 
13822 
14886 
15949 
17012 
18075 
19139 
20202 
21265 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5363 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 


2599 
2970 
3341 
3712 
4084 
4455 
4826 
5197 
5569 
5940 
6312 
6682 
7054 
7425 


7796 
8910 
10024 
11138 
12251 
13365 
14479 
15593 
16706 
17820 
18934 
20048 
21161 
22275 


5198 

5940 

6683 

7425 

8168 

8910 

9653 

10395 

11138 

11880 

12623 

13365 

14108 

14850 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
i6 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 


6766 

7733 

8699 

9666 

10633 

11599 

12566 

13532 

14499 

15466 

16432 

17399 

18365 

19332 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


2362 
2700 
3037 
3375 
3712 
4050 
4387 
4725 
5062 
5400 
5737 
6075 
6412 
6750 


7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


9639 
11016 
12393 
13770 
15147 
16524 
17901 
19278 
20655 
22032 
23409 
24786 
26163 
27540 


7668 
8764 
9859 
10955 
12050 
13146 
14241 
15337 
16432 
17528 
18623 
19719 
20814 
21910 


2975 
3400 
3825 
4250 
4675 
5100 
5525 
5950 
6375 
6800 
7225 
7650 
8075 
8500 


2677 
3060 
3442 
3825 
4207 
4590 
4972 
5355 
5737 
6120 
6502 
6885 
7267 
7650 


8033 
9180 
10328 
11475 
12623 
13770 
14918 
16065 
17213 
18360 
19508 
20655 
21803 
22950 


5355 

6120 

6885 

7650 

8415 

9180 

9945 

10710 

11475 

12240 

13005 

13770 

14535 

15300 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 

8 

9- 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


8789 
10044 
11300 
12555 
13811 
15066 
16322 
17577 
18833 
20088 
21344 
22599 
23855 
25110 


6992 

7991 

8989 

9988 

10987 

11986 

12985 

13983 

14982 

15981 

16980 

17979 

18978 

19976 


2713 
3100 
3488 
3875 
4263 
4650 
5038 
5425 
5813 
6200 
6588 
6975 
7363 
7750 


2441 
2790 
3139 
3487 
3836 
4185 
4534 

4882 
5231 
5580 
5929 
6277 
6626 
6975 


7324 
8370 
9416 
10463 
11509 
12555 
13601 
14648 
15694 
16740 
17786 
18833 
19879 
20925 


4883 

5580 

6278 

6975 

7673 

8370 

9068 

9765 

10463 

11160 

11858 

12555 

13253 

13950 


7 

8 

9 
10 
11 
12 
13- 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


9923 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 


7894 
9022 
10149 
11277 
12405 
13532 
14660 
15788 
16916 
18043 
19171 
20299 
21426 
22554 


3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 


2756 
3150 
3544 
3937 
4332 
4725 
5119 
5512 
5906 
6300 
6694 
7087 
7481 
7875 


8269 
9450 
10631 
11813 
12994 
14175 
15356 
16538 
17719 
18900 
20081 
21263 
22444 
23625 


5513 

6300 

7088 

7875 

8664 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 



30 



20-ft. Span 




LOAD 70 


LBS 


. PER 


SQ 


FT. 


-4 


PITCH 




24-ft 


Span 


o ^ 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


'od 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


5263 

6014 

6766 

7518 

8270 

9022 

9773 

10525 

11277 

12029 

12781 

13532 

14284 

15036 


2042 
2333 
2625 
2917 
3208 
3500 
3792 

4083 
4375 
4667 
4958 
5250 
5542 
5833 


1837 
2100 
2362 
2625 
2887 
3150 
3412 
3675 
3937 
4200 
4462 
4725 
4987 
5250 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


7938 
9072 
10206 
11340 
12474 
13608 
14742 
15876 
17010 
18144 
19278 
20412 
21546 
22680 


6315 

7217 

8119 

9022 

9924 

10826 

11728 

12630 

13532 

14435 

15337 

16239 

17141 

18043 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


21-ft. Span 


25-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


6946 

7938 

8930 

9923 

10915 

11907 

12899 

13892 

14884 

15876 

16868 

17861 

18853 

19845 


5526 

6315 

7105 

7894 

8683 

9473 

10262 

11051 

11841 

12630 

13420 

14209 

14998 

15788 


2144 
2450 
2756 
3063 
3369 
3675 
3981 
4288 
4594 
4900 
5206 
5513 
5819 
6125 


1930 
2205 
2481 
2756 
3032 
3307 
3583 
3859 
4135 
4410 
4686 
4961 
5237 
5512 


5788 

6615 

7442 

8269 

9096 

9923 

10749 

11576 

12403 

13230 

14057 

14884 

15711 

16538 


3860 
4410 
4962 
5512 
6065 
6615 
7167 
7718 
8270 
8820 
9372 
9923 
10475 
11025 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


8269 
9450 
10631 
11813 
12994 
14175 
15356 
16538 
17719 
18900 
20081 
21263 
22444 
23625 


6578 

7518 

8458 

9398 

10337 

11277 

12217 

13157 

14096 

15036 

15976 

16916 

17855 

18795 


2552 
2917 
3281 
3646 
4010 
4375 
4740 
5104 
5469 
5833 
6198 
6563 
6927 
7292 


2297 
2625 
2953 
3281 
3610 
3937 
4266 
4594 
4922 
5250 
5578 
5906 
6235 
6562 


6891 

7875 

8859 

9844 

10828 

11813 

12797 

13781 

14766 

15750 

16734 

17719 

18703 

19688 


4595 

5250 

5907 

6563 

7220 

7875 

8532 

9188 

9845 

10500 

11157 

11813 

12470 

13125 


22-ft. Span 


26-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


7277 
8316 
9356 
10395 
11435 
12474 
13514 
14553 
15593 
16632 
17672 
18711 
19751 
20790 


5789 

6616 

7443 

8270 

9097 

9924 

10751 

11578 

12405 

13232 

14059 

14886 

15713 

16540 


2246 
2567 
2888 
3208 
3529 
3850 
4171 
4492 
4813 
5133 
5454 
5775 
6096 
6417 


2021 
2310 
2599 
2887 
3176 
3465 
3754 
4042 
4331 
4620 
4909 
5197 
5486 
5775 


6064 

6930 

7796 

8663 

9529 

10395 

1126} 

12128 

12994 

13860 

14726 

15593 

16459 

17325 


4043 

4620 

5198 

5775 

6353 

6930 

7508 

8085 

8663 

9240 

9818 

10395 

10973 

11550 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


8600 
9828 
11057 
12285 
13514 
14742 
15971 
17199 
18428 
19656 
20885 
22113 
23342 
24570 


6841 

7819 

8796 

9773 

10751 

11728 

12705 

13683 

14660 

15637 

16615 

17592 

18569 

19547 


2654 
3033 
3413 
3792 
4171 
4550 
4929 

5308 
5688 
6067 
6446 
6825 
7204 
7583 


2389 
2730 
3071 
3412 
3754 
4095 
4436 
4777 
5119 
5460 
5801 
6142 
6484 
6825 


7166 
8190 
9214 
10238 
11261 
12285 
13309 
14333 
15356 
16380 
17404 
18428 
19451 
20475 


4778 

5460 

6143 

6825 

7508 

8190 

8873 

9555 

10238 

10920 

11603 

12285 

12968 

13650 


23-ft. Span 


27-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
25760 
27370 
28980 
30590 
32200 


7607 
8694 
9781 
10868 
11954 
13041 
14128 
15215 
16301 
17388 
18475 
19562 
20648 
21735 


6052 

6917 

7781 

8646 

9510 

10375 

11239 

12104 

12969 

13833 

14698 

15562 

16427 

17291 


2348 
2683 
3019 
3354 
3690 
4025 
4360 
4696 
5031 
5367 
5702 
6038 
6373 
6708 


2113 
2415 
2717 
3019 
3321 
3622 
3925 
4226 
4528 
4830 
5132 
5434 
5736 
6037 


6339 

7245 

8151 

9056 

9962 

10868 

11773 

12679 

13584 

14490 

15396 

16301 

17207 

18113 


4227 

4830 

5435 

6038 

6642 

7245 

7850 

8453 

9057 

9660 

10265 

10868 

11472 

12075 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 


8930 
10206 
11482 
12758 
14033 
15309 
16585 
17861 
19136 
20412 
21688 
22964 
24239 
25515 


7105 
8119 
9134 
10149 
11164 
12179 
13194 
14209 
15224 
16239 
17254 
18269 
19284 
20299 


2756 
3150 
3544 
3938 
4331 
4725 
5119 
5513 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 


2481 
2835 
3190 
3544 
3898 
4252 
4607 
4961 
5316 
5670 
6025 
6379 
6733 
7087 


7442 
8505 
9568 
10631 
11694 
12758 
13821 
14884 
15947 
17010 
18073 
19136 
20199 
21263 


4962 

5670 

6380 

7088 

7797 

8505 

9215 

9923 

10632 

11340 

12050 

12758 

13467 

14175 
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28-ft. Span 




LOAD 70 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-4 


PITCH 




32-ft. 


Span 


Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


uh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AC 

10584 
12096 
13608 
15120 
16632 
18144 
19656 
21168 
22680 
24192 
25704 
27216 
28728 
30240 


BD 


CD 


DE 


CF 


EF 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13720 

15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


9261 
10584 
11907 
13230 
14553 
15876 
17199 
18522 
19845 
21168 
22491 
23814 
25137 
26460 


7368 
8420 
9473 
10525 
11578 
12630 
13683 
14735 
15788 
16840 
17893 
18945 
19998 
21050 


2858 
3267 
3675 
4083 
4492 
4900 
5308 
5717 
6125 
6533 
6942 
7350 
7758 
8167 


2572 
2940 
3307 
3675 
4042 
4410 
4777 
5145 
5512 
5880 
6247 
6615 
6982 
7350 


7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 


5145 
5880 
6615 
7350 
8085 
8820 
9555 

10290 
11025 
11760 
12495 
13230 
13965 
14700 


7 
■ 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15680 

17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


8420 
9623 
10826 
12029 
13232 
14435 
15637 
16840 
18043 
19246 
20449 
21652 
22855 
24058 


3267 
3733 
4200 
4667 
5133 
5600 
6733 
6533 
7000 
7467 
7933 
8400 
8867 
9333 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


29-ft. Span 


33-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 


9592 
10962 
12332 
13703 
15073 
16443 
17813 
19184 
20554 
21924 
23294 
24665 
26035 
27405 


7631 
8721 
9811 
10901 
11991 
13081 
14171 
15262 
16352 
17442 
18532 
19622 
20712 
21802 


2960 
3383 
3806 
4229 
4652 
5075 
5498 
5921 
6344 
6767 
7190 
7613 
8035 
8458 


2665 
3045 
3426 
3806 
4187 
4567 
4948 
5329 
5710 
6090 
6471 
6851 
7232 
7612 


7993 
9135 
10277 
11419 
12561 
13703 
14844 
15986 
17128 
18270 
19412 
20554 
21696 
22838 


5330 

6090 

6852 

7613 

8375 

9135 

9897 

10658 

11420 

12180 

12942 

13703 

14465 

15225 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


10915 
12474 
14033 
15593 
17152 
18711 
20270 
21830 
23389 
24948 
26507 
28067 
29626 
31185 


8683 
9924 
11164 
12405 
13645 
14886 
16126 
17367 
18607 
19848 
21088 
22328 
23569 
24809 


3369 
3850 
4331 
4813 
5294 
5775 
6256 
6738 
7219 
7700 
8181 
8663 
9144 
9625 


3032 
3465 
3898 
4331 
4765 
5197 
5631 
6066 
6497 
6930 
7363 
7796 
8230 
8662 


9096 
10395 
11694 
12994 
14293 
15593 
16892 
18191 
19491 
20790 
22089 
23389 
24688 
25988 


6065 

6930 

7797 

8663 

9530 

10395 

11262 

12133 

12995 

13860 

14727 

15593 

16460 

17325 


30-ft. Span 


34-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


9923 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 


7894 
9022 
10149 
11277 
12405 
13532 
14660 
15788 
16916 
18043 
19171 
20299 
21426 
22554 


3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 


2756 
3150 
3544 
3937 
4331 
4725 
5119 
5512 
5906 
6300 
6694 
9087 
7481 
7875 


8269 
9450 
10631 
11813 
12994 
14175 
15356 
16538 
17719 
18900 
20081 
21263 
22444 
23625 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


11246 
12852 
14459 
16065 
17672 
19278 
20885 
22491 
24098 
25704 
27311 
28917 
30524 
32130 


8946 
10224 
11503 
12781 
14059 
15337 
16615 
17893 
19171 
20449 
21727 
23005 
24283 
25561 


3471 
3967 
4463 
4958 
5454 
5950 
6446 
6942 
7438 
7933 
8429 
8925 
9421 
9917 


3124 
3570 
4016 
4462 
4909 
5355 
5801 
6247 
6694 
7140 
7586 
8032 
8479 
8925 


9371 
10710 
12049 
13388 
14726 
16065 
17404 
18743 
20081 
21420 
22759 
24098 
25436 
26775 


6248 

7140 

8033 

8925 

9818 

10710 

11603 

12495 

13388 

14280 

15173 

16065 

16958 

17850 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


10253 
11718 
13183 
14648 
16112 
17577 
19042 
20507 
21971 
23436 
24901 
26366 
27830 
29295 


8157 
9322 
10488 
11653 
12818 
13983 
15149 
16314 
17479 
18645 
19810 
20975 
22141 
23306 


3165 
3617 
4069 
4521 
4973 
5425 
5877 
6329 
6781 
7233 
7685 
8138 
8590 
9042 


2848 
3255 
3662 
4069 
4476 
4882 
5290 
5696 
6103 
6510 
6917 
7324 
7731 
8137 


8544 
9765 
10986 
12206 
13427 
14648 
15868 
17089 
18309 
19530 
20751 
21971 
23192 
24412 


5697 

6510 

7325 

8138 

8952 

9765 

10580 

11393 

12207 

13020 

13835 

14648 

15462 

16275 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


11576 
13230 
14884 
16538 
18191 
19845 
21499 
23153 
24806 
26460 
28114 
29768 
31421 
33075 


9210 
10525 
11841 
13157 
14472 
15788 
17103 
18419 
19735 
21050 
22366 
23682 
24997 
26313 


3573 
4083 
4594 
5104 
5615 
6125 
6635 
7146 
7656 
8167 
8677 
9188 
9698 
10208 


3216 
3675 
4135 
4594 
5053 
5512 
5972 
6431 
6891 
7350 
7810 
8269 
8728 
9187 


9647 
11025 
12403 
13781 
15159 
16538 
17916 
19294 
20672 
22050 
23428 
24806 
26184 
27563 


6432 

7350 

8270 

9188 

10107 

11025 

11945 

12863 

13782 

14700 

15620 

16538 

17457 

18375 
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FAN TRUSSES 

SPANS 30-45 FEET 
Pages 35-64 
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LINE DIAGRAM AND EXAMPLES FOR FAN TRUSS (SPANS 30 FT. TO 45 FT.) 
Stresses for this type of Truss are given on pages 35 to 64 

Table Showing Compression and Tension Members 



Compression Members 


Tension Members 


AD 
BE 
CF 
DE 

EF 


DH 
GH 
FG 




Given a span of 38 ft., distance center to center of trusses 12 ft., load 50 lbs. per square 
foot, pitch -J, to find the stresses in the various members. On page 60 the stresses will be 
found as follows: 



Total Load on Truss 


AD 


BE 


CF 


DE&EF 


DH 


GH 


FG 


22,800 lbs. 


17,100 


13,429 


12,950 


3562 


14,250 


8550 


5700 



Example 2 

Span of 37'-5", center to center of trusses 14'-10", load 42 lbs. per square foot, ^ pitch. 
As in Example 2, page 2, the total load on truss must be found. In this case 37'-5" X 14'-10" 
X 42 lbs. = 23,310 lbs. Looking through column headed "Total Load on Truss," a 
similar number is found on page 38 (under 39 ft. Span, c. to c, Trusses 15 ft., load 40 lbs. 
per square foot), which is 23,400 lbs. or 90 lbs. greater than the required amount. This 
difference is such a small percentage of the total load that it may be neglected and the 
stresses written down thus: 



Total Load on Truss 


AD 


BE 


CF 


DE&EF 


DH 


GH 


FG 


23,400 lbs. 


21,762 


17,714 


18,322 


4212 


19,492 


11,700 


7800 
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30-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



PITCH 



34-ft. Span 



23 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


0^ 
S3 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6300 
7200 
8100 
9000 
9900 
10800 
11700 

12600 
13500 
14400 
15300 
16200 
17100 
18000 


5859 

6696 

7533 

8370 

9207 

10044 

10881 

11718 

12555 

13392 

14229 

15066 

15903 

16740 


4769 

5450 

6132 

6813 

7494 

8176 

8857 

9538 

10220 

10901 

11582 

12263 

12945 

13626 


4933 

5638 

6342 

7047 

7752 

8456 

9161 

9866 

10571 

11275 

11980 

12685 

13389 

14094 


1134 
1296 
1458 
1620 
1782 
1944 
2106 
2268 
2430 
2592 
2754 
2916 
3078 
3240 


5248 

5998 

6747 

7497 

8247 

8996 

9746 

10496 

11246 

11995 

12745 

13495 

14244 

14994 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1'8 
19 
20 


7140 

8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


6640 

7589 

8537 

9486 

10435 

11383 

12332 

13280 

14229 

15178 

16126 

17075 

18023 

18972 


5405 

6177 

6949 

7721 

8494 

9266 

10038 

10810 

11582 

12354 

13126 

13899 

14671 

15443 


5591 

6389 

7188 

7987 

8785 

9584 

10383 

11181 

11980 

12779 

13577 

14376 

15175 

15973 


1285 
1469 
1652 
1836 
2020 
2203 
2387 
2570 
2754 
2938 
3121 
3305 
3488 
3672 


5948 

6797 

7647 

8497 

9346 

10196 

11046 

11895 

12745 

13595 

14444 

15294 

16144 

16993 


3570 
4080 
4590 
5100 
6610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


2380 
2720 
3060 
3400 
3740 
4080 
4420 
4760 
5100 
5440 
6780 
6120 
6460 
6800 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


6054 

6919 

7784 

8649 

9514 

10379 

11244 

12109 

12974 

13838 

14703 

15568 

16433 

17298 


4928 

5632 

6336 

7040 

7744 

8448 

9152 

9856 

10560 

11264 

11968 

12672 

13376 

14080 


5097 

5826 

6554 

7282 

8010 

8738 

9466 

10195 

10923 

11651 

12379 

13107 

13836 

14564 


1172 
1339 
1507 
1674 
1841 
2009 
2176 
2344 
2511 
2678 
2846 
3013 
3181 
3348 


5423 

6198 

6972 

7747 

8522 

9296 

10071 

10846 

11620 

12395 

13170 

13944 

14719 

15494 


3255 
3720 
4185 
4650 
5115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 


2170 
2480 
2790 
3100 
3410 
3720 
4030 
4340 
4650 
4960 
5270 
5580 
5890 
6200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6836 

7812 

8789 

9765 

10742 

11718 

12695 

13671 

14648 

15624 

16601 

17577 

18554 

19530 


5564 

6359 

7154 

7949 

8743 

9538 

10333 

11128 

11923 

12718 

13512 

14307 

15102 

15897 


5755 

6577 

7399 

8222 

9044 

9866 

10688 

11510 

12332 

13154 

13977 

14799 

15621 

16443 


1323 
1512 
1701 
1890 
2079 
2268 
2457 
2646 
2835 
3024 
3213 
3402 
3591 
3780 


6123 

6997 

7872 

8747 

9621 

10496 

11370 

12245 

13120 

13994 

14869 

15744 

16618 

17493 


3675 
4200 
4725 
5250 
6775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


6250 

7142 

8035 

8928 

9821 

10714 

11606 

12499 

13392 

14285 

15178 

16070 

16963 

17856 


5087 

5814 

6540 

7267 

7994 

8721 

9447 

10174 

10901 

11628 

12354 

13081 

13808 

14534 


5262 

6013 

6765 

7517 

8268 

9020 

9772 

10524 

11275 

12027 

12779 

13530 

14282 

15034 


1210 
1382 
1555 
1728 
1901 
2074 
2246 
2419 
2592 
2765 
2938 
3110 
3283 
3456 


5598 

6397 

7197 

7997 

8796 

9596 

10396 

11196 

11995 

12795 

13595 

14394 

15194 

15994 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


2240 
2560 
2880 
3200 
3520 
3840 
4160 
4480 
4800 
5120 
5440 
5760 
6080 
6400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


7031 
8035 
9040 
10044 
11048 
12053 
13057 
14062 
15066 
16070 
17075 
18079 
19084 
20088 


5723 

6540 

7358 

8176 

8993 

9811 

10628 

11446 

12263 

13081 

13899 

14716 

15534 

16351 


5919 

6765 

7611 

8456 

9302 

10148 

10993 

11839 

12685 

13530 

14376 

15222 

16067 

16913 


1361 
1555 
1750 
1944 
2138 
2333 
2527 
2722 
2916 
3110 
3305 
3499 
3694 
3888 


6297 

7197 

8097 

8996 

9896 

10796 

11695 

12595 

13495 

14394 

15294 

16194 

17093 

17993 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
6040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


6445 

7366 

8286 

9207 

10128 

11048 

11969 

12890 

13811 

14731 

15652 

16573 

17493 

18414 


5246 

5995 

6745 

7494 

8244 

8993 

9743 

10492 

11241 

11991 

12740 

13490 

14239 

14989 


5426 

6201 

6977 

7752 

8527 

9302 

10077 

10852 

11628 

12403 

13178 

13953 

14728 

15503 


1247 
1426 
1604 
1782 
1960 
2138 
2317 
2495 
2673 
2851 
3029 
3208 
3386 
3564 


5773 

6597 

7422 

8247 

9071 

9896 

10721 

11545 

12370 

13195 

14019 

14844 

15669 

16493 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
6940 
6270 
6600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7770 
8880 
9990 
11100 
12210 
13320 
14430 
15540 
16650 
17760 
18870 
19980 
21090 
22200 


7226 
8258 
9291 
10323 
11355 
12388 
13420 
14452 
15485 
16517 
17549 
18581 
19614 
20646 


5882 

6722 

7562 

8403 

9243 

10083 

10924 

11764 

12604 

13444 

14285 

15125 

15965 

16805 


6084 

6953 

7822 

8691 

9560 

10430 

11299 

12168 

13037 

13906 

14775 

15644 

16513 

17383 


1399 
1598 
1798 
1998 
2198 
2398 
2597 
2797 
2997 
3197 
3397 
3596 
3796 
3996 


6472 

7397 

8322 

9246 

10171 

11096 

12020 

12945 

13869 

14794 

15719 

16643 

17568 

18493 


3885 
4440 
4995 
5560 
6105 
6660 
7215 
7770 
8325 
8880 
9435 
9990 
10545 
11 100 


2590 
2960 
3330 
3700 
4070 
4440 
4810 
5180 
5550 
5920 
6290 
6660 
7030 
7400 



35 



38-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



42-ft. Span 



•Si 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 




Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 


7421 
8482 
9542 
10602 
11662 
12722 
13783 
14843 
15903 
16963 
18023 
19084 
20144 
21204 


6041 

6904 

7767 

8630 

9493 

10356 

11219 

12082 

12945 

13808 

14671 

15534 

16397 

17260 


6248 

7141 

8034 

8926 

9819 

10711 

11604 

12497 

13389 

14282 

15175 

16067 

16960 

17852 


1436 
1642 
1847 
2052 
2257 
2462 
2668 
2873 
3078 
3283 
3488 
3694 
3899 
4104 


6647 

7597 

8547 

9496 

10446 

11395 

12345 

13295 

14244 

15194 

16144 

17093 

18043 

18992 


3990 

4560 

5130 

5700 

6270 

6840 

7410 

7980 

8550 

9120 

9690 

10260 

10830 

11400 


2660 
3040 
3420 
3800 
4180 
4560 
4940 
5320 
5700 
6080 
6460 
6840 
7220 
7600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


8203 
9374 
10546 
11718 
12890 
14062 
15233 
16405 
17577 
18749 
19921 
21092 
22264 
23436 


6677 

7631 

8584 

9538 

10492 

11446 

12400 

13353 

14307 

15261 

16215 

17169 

18123 

19076 


6906 

7893 

8879 

9866 

10852 

11839 

12826 

13812 

14799 

15785 

16772 

17758 

18745 

19732 


1588 
1814 
2041 
2268 
2495 
2722 
2948 
3175 
3402 
3629 
3856 
4082 
4309 
4536 


7347 
8397 
9446 
10496 
11545 
12595 
13645 
14694 
15744 
16793 
17843 
18892 
19942 
20992 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7. 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


7617 
8705 
9793 
10881 
11969 
13057 
14145 
15233 
16322 
17410 
18498 
19586 
20674 
21762 


6200 

7086 

7971 

8857 

9743 

10628 

11514 

12400 

13285 

14171 

15057 

15942 

16828 

17714 


6413 

7329 

8245 

9161 

10077 

10993 

11909 

12826 

13742 

14658 

15574 

16490 

17406 

18322 


1474 
1685 
1895 
2106 
2317 
2527 
2738 
2948 
3159 
3370 
3580 
3791 
4001 
4212 


6822 

7797 

8771 

9746 

10721 

11695 

12670 

13645 

14619 

15594 

16568 

17543 

18518 

19492 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 


8398 
9598 
10797 
11997 
13197 
14396 
15596 
16796 
17996 
19195 
20395 
21595 
22794 
23994 


6836 

7812 

8789 

9765 

10742 

11718 

12695 

13671 

14648 

15624 

16601 

17578 

18554 

19531 


7070 
8081 
9091 
10101 
11111 
12121 
13131 
14141 
15151 
16161 
17171 
18181 
19191 
20201 


1625 
1858 
2090 
2322 
2554 
2786 
3019 
3251 
3483 
3715 
3947 
4180 
4412 
4644 


7522 
8597 
9671 
10746 
11820 
12895 
13969 
15044 
16119 
17193 
18268 
19342 
20417 
21491 


4515 

5160 

5805 

6450 

7095 

7740 

8385 

9030 

9675 

10320 

10965 

11610 

12255 

12900 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5590 
6020 
6450 
6880 
7310 
7740 
8170 
8600 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7812 
8928 
10044 
11160 
12276 
13392 
14508 
15624 
16740 
17856 
18972 
20088 
21204 
22320 


6359 

7267 

8176 

9084 

9992 

10901 

11809 

12718 

13626 

14534 

15443 

16351 

17260 

18168 


6577 

7517 

8456 

9396 

10336 

11275 

12215 

13154 

14094 

15034 

15973 

16913 

17852 

18792 


1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 


6997 

7997 

8996 

9996 

10996 

11995 

12995 

13994 

14994 

15994 

16993 

17993 

18992 

19992 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


8593 
9821 
11048 
12276 
13504 
14731 
15959 
17186 
18414 
19642 
20869 
22097 
23324 
24552 


6995 

7994 

8993 

9992 

10992 

11991 

12990 

13989 

14989 

15988 

16987 

17986 

18986 

19985 


7235 
8268 
9302 
1'0336 
11369 
12403 
13436 
14470 
15503 
16537 
17571 
18604 
19638 
20671 


1663 
1901 
2138 
2376 
2614 
2851 
3089 
3326 
3564 
3802 
4039 
4277 
4514 
4752 


7697 
8796 
9896 
10996 
12095 
13195 
14294 
15394 
16493 
17593 
18693 
19792 
20892 
21991 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
5280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 


8007 
9151 
10295 
11439 
12583 
13727 
14871 
16015 
17159 
18302 
19446 
20590 
21734 
22878 


6518 

7449 

8380 

9311 

10242 

11173 

12104 

13036 

13967 

14898 

15829 

16760 

17691 

18622 


6742 

7705 

8668 

9631 

10594 

11557 

12520 

13483 

14446 

15409 

16373 

17336 

18299 

19262 


1550 
1771 
1993 
2214 
2435 
2657 
2878 
3100 
3321 
3542 
3764 
3985 
4207 
4428 


7172 
8197 
9221 
10246 
11270 
12295 
13320 
14344 
15369 
16393 
17418 
18443 
19467 
20492 


4305 

4920 

5535 

6150 

6765 

7380 

7995 

8610 

9225 

9840 

10455 

11070 

11685 

12300 


2870 
3280 
3690 
4100 
4510 
4920 
5330 
5740 
6150 
6560 
6970 
7380 
7790 
8200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


8789 
10044 
11300 
12555 
13811 
15066 
16322 

17577 
18833 
20088 
21344 
22599 
23855 
25110 


7154 
8176 
9198 
10220 
11241 
12263 
13285 
14307 
15329 
16351 
17373 
18395 
19417 
20439 


7399 
8456 
9513 
10571 
11628 
12685 
13742 
14799 
15856 
16913 
17970 
19027 
20084 
21141 


1701 
1944 
2187 
2430 
2673 
2916 
3159 
3402 
3645 
3888 
4131 
4374 
4617 
4860 


7872 
8996 
10121 
11246 
12370 
13495 
14619 
15744 
16868 
17993 
19117 
20242 
21366 
22491 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 



36 



30-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



34-£t. Span 



•oca 

°i 


Total 

Trad 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


^1 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7812 
8928 
10044 
11160 
12276 
13392 
14508 
15624 
16740 
17856 
18972 
20088 
21204 
22320 


6359 

7267 

8176 

9084 

9992 

10901 

11809 

12718 

13626 

14534 

15443 

16351 

17260 

18168 


6577 

7517 

8456 

9396 

10336 

11275 

12215 

13154 

14094 

15034 

15973 

16913 

17852 

18792 


1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 


6997 

7997 

8996 

9996 

10996 

11995 

12995 

13994 

14994 

15994 

16993 

17993 

18993 

19992 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
26840 
27200 


8854 
10118 
11383 
12648 
13913 
15178 
16442 

17707 
18972 
20237 
21502 
22766 
24031 
25296 


7207 
8236 
9266 
10295 
11325 
12354 
13384 
14413 
16443 
16472 
17502 
18631 
19661 
20590 


7454 
8519 
9684 
10649 
11714 
12779 
13843 
14908 
15973 
17038 
18103 
19168 
20233 
21298 


1714 
1958 
2203 
2448 
2693 
2938 
3182 
3427 
3672 
3917 
4162 
4406 
4651 
4896 


7930 
9063 
10196 
11329 
12462 
13595 
14727 
15860 
16993 
18126 
19259 
20392 
21526 
22668 


4760 

5440 

6120 

6800 

7480 

8160 

8840 

9620 

10200 

10880 

11560 

12240 

12920 

13600 


3173 
3627 
4080 
4533 
4987 
5440 
6893 
6347 
6800 
7253 
7707 
8160 
8613 
9067 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


8072 
9226 
10379 
11532 
12685 
13838 
14992 
16145 
17298 
18451 
19604 
20758 
21911 
23064 


6571 

7509 

8448 

9387 

10325 

11264 

12203 

13142 

14080 

15019 

15958 

16896 

17835 

18774 


6796 

7767 

8738 

9709 

10680 

11651 

12622 

13593 
14564 
15535 
16506 

17477 
18447 
19418 


1562 
1786 
2009 
2232 
2455 
2678 
2902 

3125 
3348 
3571 
3794 
4018 
4241 
4464 


7230 
8263 
9296 
10329 
11362 
12395 
13428 
14461 
15494 
16527 
17560 
18593 
19625 
20658 


4340 

4960 

5580 

6200 

6820 

7440 

8060 

8680 

9300 

9920 

10540 

11160 

11780 

12400 


2893 
3307 
3720 
4133 
4547 
4960 
6373 
5787 
6200 
6613 
7027 
7440 
7853 
8267 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


9114 
10416 
11718 
13020 
14322 
15624 
16926 
18228 
19530 
20832 
22134 
23436 
24738 
26040 


7419 
8478 
9538 
10598 
11668 
12718 
13777 
14837 
15897 
16957 
18017 
19076 
20136 
21196 


7673 
8770 
9866 
10962 
12068 
13164 
14251 
15347 
16443 
17539 
18635 
19732 
20828 
21924 


1764 
2016 
2268 
2520 
2772 
3024 
3276 
3528 
3780 
4032 
4284 
4536 
4788 
5040 


8163 
9330 
10496 
11662 
12828 
13994 
16161 
16327 
17493 
18659 
19825 
20992 
22158 
23324 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


3267 
3733 
4200 
4667 
5133 
5600 
6067 
6533 
7000 
7467 
7933 
8400 
8867 
9333 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


8333 
9523 
10714 
11904 
13094 
14285 
15475 
16666 
17856 
19046 
20237 
21427 
22618 
23808 


6783 

7752 

8721 

9690 

10659 

11628 

12596 

13565 

14534 

15503 

16472 

17441 

18410 

19379 


7016 
8018 
9020 
10022 
11025 
12027 
13029 
14031 
15034 
16036 
17038 
18040 
19043 
20045 


1613 
1843 
2074 
2304 
2634 
2765 
2995 
3226 
3456 
3686 
3917 
4147 
4378 
4608 


7463 
8530 
9596 
10662 
11729 
12795 
13861 
14927 
15994 
17060 
18126 
19192 
20259 
21325 


4480 

5120 

5760 

6400 

7040 

7680 

8320 

8960 

9600 

10240 

10880 

11520 

12160 

12800 


2987 
3413 
3840 
4267 
4693 
6120 
5647 
5973 
6400 
6827 
7263 
7680 
8107 
8533 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


9374 
10714 
12053 
13392 
14731 
16070 
17410 
18749 
20088 
21427 
22766 
24106 
25446 
26784 


7631 
8721 
9811 
10901 
11991 
13081 
14171 
15261 
16351 
17441 
18531 
19621 
20712 
21802 


7893 
9020 
10148 
11275 
12403 
13630 
14658 
15786 
16913 
18040 
19168 
20295 
21423 
22550 


1814 
2074 
2333 
2592 
2861 
3110 
3370 
3629 
3888 
4147 
4406 
4666 
4925 
5184 


8397 
9696 
10796 
11995 
13195 
14394 
15594 
16793 
17993 
19192 
20392 
21591 
22791 
23990 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3360 
3840 
4320 
4800 
6280 
6760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


8593 
9821 
11048 
12276 
13504 
14731 
15959 
17186 
18414 
19642 
20869 
22097 
23324 
24552 


6995 

7994 

8993 

9992 

10992 

11991 

12990 

13989 

14989 

15988 

16987 

17986 

18986 

19985 


7235 
8268 
9302 
10336 
11369 
12403 
13436 
14470 
15503 
16537 
17571 
18604 
19638 
20671 


1663 
1901 
2138 
2376 
2614 
2851 
3089 
3326 
3564 
3802 
4039 
4277 
4514 
4752 


7697 
8796 
9896 
10996 
12095 
13195 
14294 
15394 
16493 
17593 
18693 
19792 
20892 
21991 


4620 

5280 

6940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
6280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


10360 
11840 
13320 
14800 
16280 
17760 
19240 
20720 
22200 
23680 
25160 
26640 
28120 
29600 


9635 
11011 
12388 
13764 
15140 
16517 
17893 
19270 
20646 
22022 
23399 
24775 
26152 
27528 


7843 
8963 
10083 
11204 
12324 
13444 
14565 
15686 
16805 
17926 
19046 
20166 
21287 
22407 


8112 
9271 
10430 
11688 
12747 
13906 
15065 
16224 
17383 
18541 
19700 
20859 
22018 
23177 


1866 
2131 
2398 
2664 
2930 
3197 
3463 
3730 
3996 
4262 
4529 
4795 
5062 
5328 


8630 
9863 
11096 
12328 
13661 
14794 
16027 
17260 
18493 
19726 
20958 
22191 
23424 
24657 


5180 

5920 

6660 

7400 

8140 

8880 

9620 

10360 

11100 

11840 

12580 

13320 

14060 

14800 


3463 
3947 
4440 
4933 
6427 
5920 
6413 
6907 
7400 
7893 
8387 
8880 
9373 
9867 



37 



38-ft. Span 






LOAD 40 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-i 


PITCH 






42-ft. 


Span 


■od 
»■: 
SB 
Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


-3a 
(J m 

S 3 

Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10640 
12160 
13680 
15200 
16720 
18240 
19760 
21280 
22800 
24320 
25840 
27360 
28880 
30400 


9895 
11309 
12722 
14136 
15550 
16963 
18377 
19790 
21204 
22618 
24031 
25445 
26858 
28272 


8054 
9205 
10356 
11506 
12657 
13808 
14958 
16109 
17260 
18410 
19561 
20712 
21862 
23013 


8331 

9521 
10711 
11902 
13092 
14282 
15472 
16662 
17852 
19043 
20233 
21423 
22613 
23803 


1915 
2189 
2462 
2736 
3010 
3283 
3557 
3830 
4104 
4378 
4651 
4925 
5198 
5472 


8863 
10129 
11395 
12662 
13928 
15194 
16460 
17726 
18992 
20259 
21525 
22791 
24057 
25323 


5320 

6080 

6840 

7600 

8360 

9120 

9880 

10640 

11400 

12160 

12920 

13680 

14440 

15200 


3547 
4053 
4560 
5067 
5573 
6080 
6587 
7093 
7600 
8107 
8613 
9120 
9627 
10133 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


10937 
12499 
14062 
15624 
17186 
18749 
20311 
21874 
23436 
24998 
26561 
28123 
29686 
31248 


8902 
10174 
11446 
12718 
13989 
15261 
16533 
17805 
19076 
20348 
21620 
22892 
24163 
25435 


9208 
10524 
11839 
13154 
14470 
15785 
17101 
18416 
19732 
21047 
22362 
23678 
24993 
26309 


2117 
2419 
2722 
3024 
3326 
3629 
3931 
4234 
4536 
4838 
5141 
5443 
5746 
6048 


9796 
11196 
12595 
13994 
15394 
16793 
18193 
19592 
20992 
22391 
23790 
25190 
26589 
27989 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


10156 
11606 
13057 
14508 
15959 
17410 
18860 
20311 
21762 
23213 
24664 
26114 
27565 
29016 


8266 
9447 
10628 
11809 
12990 
14171 
15352 
16533 
17714 
18895 
20076 
21257 
22438 
23618 


8550 
9772 
10993 
12215 
13436 
14658 
15879 
17101 
18322 
19544 
20765 
21987 
23208 
24430 


1966 
2246 
2527 
2808 
3089 
3370 
3650 
3931 
4212 
4493 
4774 
5054 
5335 
5616 


9096 
10396 
11695 
12995 
14294 
15594 
16893 
18193 
19492 
20792 
22091 
23391 
24690 
25990 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
27520 
29240 
30960 
32680 
34400 


11197 
12797 
14396 
15996 
17596 
19195 
20795 
22394 
23994 
25594 
27193 
28793 
30392 
31992 


9114 
10416 
11718 
13020 
14322 
15624 
16927 
18229 
19531 
20833 
22135 
23437 
24739 
26041 


9427 
10774 
12121 
13468 
14814 
16161 
17508 
18855 
20201 
21548 
22894 
24242 
25588 
26935 


2167 
2477 
2786 
3096 
3406 
3715 
4025 
4334 
4644 
4954 
5263 
5573 
5882 
6192 


10029 
11462 
12895 
14328 
15760 
17193 
18626 
20059 
21491 
22924 
24357 
25790 
27222 
28655 


6020 

6880 

7740 

8600 

9460 

10320 

11180 

12040 

12900 

13760 

14620 

15480 

16340 

17200 


4013 

4587 

5160 

5733 

6307 

6880 

7453 

8027 

8600 

9173 

9747 

10320 

10893 

11467 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


10416 
11904 
13392 
14880 
16368 
17856 
19344 
20832 
22320 
23808 
25296 
26784 
28272 
29760 


8478 
9690 
10901 
12112 
13323 
14534 
15746 
16957 
18168 
19379 
20590 
21802 
23013 
24224 


8770 
10022 
11275 
12528 
13781 
15034 
16286 
17539 
18792 
20045 
21298 
22550 
23803 
25056 


2016 
2304 
2592 
2880 
3168 
3456 
3744 
4032 
4320 
4608 
4896 
5184 
5472 
5760 


9330 
10662 
11995 
13328 
14661 
15994 
17326 
18659 
19992 
21325 
22658 
23990 
25323 
26656 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


3733 

4267 
4800 
5333 
5867 
6400 
6933 
7467 
8000 
8533 
9067 
9600 
10133 
10667 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


11458 
13094 
14731 
16368 
18005 
19642 
21278 
22915 
24552 
26189 
27826 
29462 
31099 
32736 


9326 
10659 
11991 
13323 
14656 
15988 
17320 
18652 
19985 
21317 
22649 
23982 
25314 
26646 


9647 
11025 
12403 
13781 
15159 
16537 
17915 
19293 
20671 
22049 
23427 
24805 
26184 
27562 


2218 
2534 
2851 
3168 
3485 
3802 
4118 
4435 
4752 
5069 
5386 
5702 
6019 
6336 


10263 
11729 
13195 
14661 
16127 
17593 
19059 
20525 
21991 
23457 
24923 
26389 
27856 
29322 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


4107 

4693 

5280 

5867 

6453 

7040 

7627 

8213 

8800 

9387 

9973 

10560 

11147 

11733 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800' 


10676 
12202 
13727 
15252 
16777 
18302 
19828 
21353 
22878 
24403 
25928 
27454 
28979 
30504 


8690 
9932 
11173 
12415 
13656 
14898 
16139 

17381 
18622 
19864 
21105 
22347 
23588 
24830| 


8989 
10273 
11557 
12841 
14125 
15409 
16694 
17978 
19262 
20546 
21830 
23114 
24398 
25682 


2066 
2362 
2657 
2952 
3247 
3542 
3838 
4133 
4428 
4723 
5018 
5314 
5609 
5904 


9563 
10929 
12295 
13661 
15027 
16393 
17760 
19126 
20492 
21858 
23224 
24590 
25956 
27322 


5740 

6560 

7380 

8200 

9020 

9840 

10660 

11480 

12300 

13120 

13940 

14760 

15580 

16400 


3827 
4373 
4920 
5467 
6013 
6560 
7107 
7653 
8200 
8747 
9293 
9840 
10387 
10933 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


11718 
13392 
15066 
16740 
18414 
20088 
21762 

23436 
25110 
26784 
28458 
30132 
31806 
33480 


9538 
10901 
12263 
13626 
14989 
16351 
17714 
19076 
20439 
21802 
23164 
24527 
25889 
27252 


9866 
11275 
12685 
14094 
15503 
16913 
18322 

19732 
21141 
22550 
23960 
25369 
26779 
28188 


2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 
4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 


10496 
11995 
13495 
14994 
16493 
17993 
19492 
20992 
22491 
23990 
25490 
26989 
28489 
29988 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 



38 



30-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



PITCH 



34-ft. Span 



o ^ 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


U.m" 

Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
2S500 
30000 


9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 
19530 
20925 
22320 
23715 
25110 
26505 
27900 


7949 
9084 
10220 
11355 
12491 
13626 
14762 
15897 
17033 
18168 
19304 
20439 
21575 
22710 


8222 
9396 
10671 
11745 
12920 
14094 
15269 
16443 
17618 
18792 
19967 
21141 
22316 
23490 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


8747 
9996 
11246 
12495 
13745 
14994 
16244 

17493 
18743 
19992 
21242 
22491 
23741 
24990 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11900 
13600 
15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23800 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


11067 
12648 
14229 
15810 
17391 
18972 
20553 
22134 
23715 
25296 
26877 
28458 
30039 
31620 


9008 
10295 
11582 
12869 
14156 
15443 
16730 
18017 
19304 
20590 
21877 
23164 
24451 
25738 


9318 
10649 
11980 
13311 
14642 
15973 
17304 
18635 
19967 
21298 
22629 
23960 
25291 
26622 


2142 
2448 
2754 
3060 
3366 
3672 
3978 
4284 
4590 
4896 
5202 
5508 
5814 
6120 


9913 
11329 
12745 
14161 
15577 
16993 
18409 
19825 
21242 
22658 
24074 
25490 
26906 
28322 


5950 

6800 

7650 

8500 

9350 

10200 

11050 

11900 

12750 

13600 

14450 

15300 

16150 

17000 


3967 

4533 

5100 

5667 

6233 

6800 

7367 

7933 

8500 

9067 

9633 

10200 

10767 

11333 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


10091 
11532 
12974 
14415 
15857 
17298 
18740 
20181 
21623 
23064 
24506 
25947 
27389 
28830 


8213 
9387 
10560 
11734 
12907 
14080 
15254 
16427 
17600 
18774 
19947 
21120 
22294 
23467 


8496 
9709 
10923 
12137 
13350 
14564 
15777 
16991 
18205 
19418 
20632 
21846 
23059 
24273 


1953 
2232 
2511 
2790 
3069 
3348 
3627 
3906 
4185 
4464 
4743 
5022 
5301 
5580 


9038 
10329 
11620 
12912 
14203 
15494 
16785 
18076 
19367 
20658 
21950 
23241 
24532 
25823 


5425 

6200 

6975 

7750 

8525 

9300 

10075 

10850 

11625 

12400 

13175 

13950 

14725 

15500 


3617 
4133 
4650 
5167 
5683 
6200 
6717 
7233 
7750 
8267 
8783 
9300 
9817 
10333 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


11393 9273 
13020 10598 
14648 11923 
16275 13248 
17903 14572 
19530 15897 
21158 17222 
22785 18547 
24413 19871 
26040 21196 
2766822521 
29295:123846 
30923 25170 
32550 26495 


9592 
10962 
12332 
13703 
15073 
16443 
17813 
19184 
20554 
21924 
23294 
24665 
26035 
27405 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


10204 
11662 
13120 
14578 
16035 
17493 
18951 
20409 
21866 
23324 
24782 
26240 
27697 
29155 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 


4083 

4667 

5250 

5833 

6417 

7000 

7583 

8167 

8750 

9333 

9917 

10500 

11083 

11667 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


10416 
11904 
13392 
14880 
16368 
17856 
19344 
20832 
22320 
23808 
2.5296 
26784 
28272 
29760 


8478 
9690 
10901 
12112 
13323 
14534 
15746 
16957 
18168 
19379 
20590 
21802 
23013 
24224 


8770 
10022 
11275 
12528 
13781 
15034 
16286 
17539 
18792 
20045 
21298 
22550 
23803 
25056 


2016 
2304 
2592 
2880 
3168 
3456 
3744 
4032 
4320 
4608 
4896 
5184 
5472 
5760 


9330 
10662 
11995 
13328 
14661 
15994 
17326 
18659 
19992 
21325 
22658 
23990 
25323 
26656 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


3733 
4267 
4800 
5333 
5867 
6400 
6933 
7467 
8000 
8533 
9067 
9600 
10133 
10667 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


11718 
13392 
15066 
16740 
18414 
20088 
21762 
23436 
25110 
26784 
28458 
30132 
31806 
33480 


9538 
10901 
12263 
13626 
14989 
16351 
17714 
19076 
20439 
21802 
23164 
24527 
25889 
27252 


9866 
11275 
12685 
14094 
15503 
16913 
18322 
19732 
21141 
22550 
23960 
25369 
26779 
28188 


2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 
4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 


10496 
11995 
13495 
14994 
16493 
17993 
19492 
20992 
22491 
23990 
25490 
26989 
28489 
29988 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11550 
13200 
148.50 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
313.50 
33000 


10742 
12276 
13811 
15345 
16880 
18414 
19949 
21483 
23018 
24552 
26087 
27621 
29156 
30690 


8743 
9992 
11241 
12491 
13740 
14989 
16238 
17487 
18736 
19985 
21234 
22483 
23732 
24981 


9044 
10336 
11628 
12920 
14211 
15503 
16795 
18087 
19379 
20671 
21963 
23255 
24.547 
25839 


2079 
2376 
2673 
2970 
3267 
3564 
3861 
4158 
4455 
4752 
5049 
5346 
5643 
5940 


9621 
10996 
12370 
13745 
15119 
16493 
17868 
19242 
20617 
21991 
23366 
24740 
26115 
27489 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

J6.500 


3850 
4400 
4950 
5500 
6050 
6600 
7150 
7700 
8250 
8800 
9350 
9900 
10450 
11000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12950 
14800 
16650 
18500 
20350 
22200 
24050 
25900 
27750 
29600 
31450 
33300 
35150 
37000 


12044 
13764 
15485 
17205 
18926 
20646 
22367 
24087 
25808 
27528 
29249 
30969 
32690 
,34410 


9803 
11204 
12604 
14005 
15405 
16805 
18206 
19606 
21007 
22407 
23808 
25208 
26609 
28009 


10140 
11588 
13037 
14486 
15934 
17383 
18831 
20280 
21728 
23177 
24625 
26074 
27522 
28971 


2331 
2664 
2997 
3330 
3663 
3996 
4329 
4662 
4995 
5328 
5661 
5994 
6327 
6660 


10787 
12328 
13869 
15411 
16952 
18493 
20034 
21575 
23116 
24657 
26198 
27739 
29280 
30821 


6475 

7400 

8325 

9250 

10175 

11100 

12025 

12950 

13875 

14800 

15725 

16650 

17575 

18500 


4317 

4933 

5550 

6167 

6783 

7400 

8017 

8633 

9250 

9867 

10483 

11100 

11717 

12333 



39 



38-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



42-ft. Span 



S3 
Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


S s 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13300 
15200 
17100 
19000 
20900 
22800 
24700 
26600 
28500 
30400 
32300 
34200 
36100 
38000 


12369 
14136 
15903 
17670 
19437 
21204 
22971 
24738 
26505 
28272 
30039 
31806 
33573 
35340 


10068 
11506 
12945 
14383 
15821 
17260 
18698 
20136 
21575 
23013 
24451 
25889 
27328 
28766 


10414 
11902 
13389 
14877 
16365 
17852 
19340 
20828 
22316 
23803 
25291 
26779 
28266 
29754 


2394 
2736 
3078 
3420 
3762 
4104 
4446 
4788 
5130 
5472 
5814 
6156 
6498 
6840 


11079 
12662 
14244 
15827 
17410 
18992 
20575 
22158 
23741 
25323 
26906 
28489 
30071 
31654 


6650 

7600 

8550 

9500 

10450 

11400 

12350 

13300 

14250 

15200 

16150 

17100 

18050 

19000 


4433 

5067 

5700 

6333 

6967 

7600 

8233 

8867 

9500 

10133 

10767 

11400 

12033 

12667 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


13671 
15624 
17577 
19530 
21483 
23436 
25389 
27342 
29295 
31248 
33201 
35154 
37107 
39060 


11128 
12718 
14307 
15897 
17487 
19076 
20666 
22256 
23846 
25435 
27025 
28615 
30204 
31794 


11510 
13154 
14799 
16443 
18087 
19732 
21376 
23020 
24665 
26309 
27953 
29597 
31242 
32886 


2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 


12245 
13994 
15744 
17493 
19242 
20992 
22741 
24490 
26240 
27989 
29738 
31487 
33237 
34986 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
178.50 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 


12695 
14508 
16322 
18135 
19949 
21762 
23576 
25389 
27203 
29016 
30830 
32643 
34457 
36270 


10333 
11809 
13285 
14762 
16238 
17714 
19190 
20666 
22142 
23618 
25095 
26571 
28047 
29523 


10688 
12215 
13742 
15269 
16795 
18322 
19849 
21376 
22903 
24430 
25956 
27483 
29010 
30537 


2457 
2808 
3159 
3510 
3861 
4212 
4563 
4914 
5265 
5616 
5967 
6318 
6669 
7020 


11370 
12995 
14619 
16244 
17868 
19492 
21117 
22741 
24365 
25990 
27614 
29238 
30863 
32487 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15050 
17200 
19350 
21500 
23650 
25800 
27950 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 


13997 
15996 
17996 
19995 
21995 
23994 
25994 
27993 
29993 
31992 
33992 
35991 
37991 
39990 


11393 
13020 
14648 
16276 
17903 
19531 
21158 
22786 
24413 
26041 
27668 
29296 
30923 
32551 


11784 
13468 
15151 
16835 
18518 
20201 
21885 
23568 
25252 
26935 
28619 
30302 
31986 
33669 


2709 
3096 
3483 
3870 
4257 
4644 
5031 
5418 
5805 
6192 
6579 
6966 
7353 
7740 


12536 
14328 
16119 
17910 
19700 
21491 
23282 
25073 
26864 
28655 
30446 
32237 
34028 
35819 


7525 
8600 
9675 
10750 
11825 
12900 
13975 
15050 
16125 
17200 
18275 
19350 
20425 
21500 


5017 

5733 

6450 

7167 

7883 

8600 

9317 

10033 

10750 

11467 

12183 

12900 

13617 

14333 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


10598 
12112 
13626 
15140 
16654 
18168 
19682 
21196 
22710 
24224 
25738 
27252 
28766 
30280 


10962 
12528 
14094 
15660 
17226 
18792 
20358 
21924 
23490 
25056 
26622 
28188 
29754 
31320 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


11662 
13328 
14994 
16660 
18326 
19992 
21658 
23324 
24990 
26656 
28322 
29988 
31654 
33320 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
t8000 
19000 
20000 


4667 

5333 

6000 

6667 

7333 

8000 

8667 

9333 

10000 

10667 

11333 

12000 

12667 

13333 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


14322 
16368 
18414 
20460 
22506 
24552 
26598 
28644 
30690 
32736 
34782 
36828 
38874 
40920 


11658 
13323 
14989 
16654 
18319 
19985 
21650 
23316 
24981 
26646 
28312 
29977 
31643 
33308 


12058 
13781 
15503 
17226 
18949 
20671 
22394 
24116 
25839 
27562 
29284 
31007 
32729 
34452 


2772 
3168 
3564 
3960 
4356 
4752 
5148 
5544 
5940 
6336 
6732 
7128 
7528 
7920 


12828 
14661 
16493 
18326 
20159 
21991 
23824 
25656 
27489 
29322 
31154 
32987 
34819 
36652 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


5133 

5867 

6600 

7333 

8067 

8800 

9533 

10267 

11000 

11733 

12467 

13200 

13933 

14667 


41-ft. Span 


46-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 


13346 
15252 
17159 
19065 
20972 
22878 
24785 
26691 
28598 
30504 
32411 
34317 
36224 
38130 


10863 
12415 
13967 
15519 
17070 
18622 
20174 
21726 
23278 
24830 
26381 
27933 
29485 
31037 


11236 
12841 
14446 
16052 
17657 
19262 
20867 
22472 
24077 
25682 
27288 
28893 
30498 
32103 


2583 
2952 
3321 
3690 
4059 
4428 
4797 
5166 
5535 
5904 
6273 
6642 
7011 
7380 


11954 
13661 
15369 
17077 
18784 
20492 
22199 
23907 
25615 
27322 
29030 
30738 
32445 
34153 


7175 
8200 
9225 
10250 
11275 
12300 
13325 
14350 
15375 
16400 
17425 
18450 
19475 
20500 


4783 

5467 

6150 

6833 

7517 

8200 

8883 

9567 

10250 

10933 

11617 

12300 

12983 

13667 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 


14648 
16740 
18833 
20925 
23018 
25110 
27203 
29295 
31388 
33480 
35573 
37665 
39758 
41850 


11923 
13626 
15239 
17033 
18736 
20439 
22142 
23846 
25549 
27252 
28955 
30659 
32362 
34065 


12332 
14094 
15856 
17618 
19379 
21141 
22903 
24665 
26426 
28188 
29950 
31712 
33473 
35235 


2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 


13120 
14994 
16868 
18743 
20617 
22491 
24365 
26240 
28114 
29988 
31862 
33737 
35611 
37485 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



40 



30-ft. Span 






LOAD 60 


LBS 


PER 


SQ. 


FT. 


-i 


PITCH 






34-ft. 


Span 


•oc 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


og 


Total 
Load 

on 
Tru^s 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


11718 
13392 
15066 
16740 
18414 
20088 
21762 
23436 
25110 
26784 
28458 
30132 
31806 
33480 


9538 
10900 
12264 
13626 
14988 
16352 
17714 
19076 
20440 
21802 
23164 
24526 
25890 
27252 


9866 
11276 
12684 
14094 
15504 
16912 
18322 
19732 
21142 
22550 
23960 
25370 
26778 
28188 


2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 

4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 


10496 
11996 
13494 
14994 
16494 
17992 
19492 
20992 
22492 
23990 
25490 
26990 
28488 
29988 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


13280 
15178 
17074 
18972 
20870 
22766 
24664 
26560 
28458 
30356 
32252 
34150 
36046 
37944 


10810 
12354 
13898 
15442 
16988 
18532 
20076 
21620 
23164 
24708 
26252 
27798 
29342 
30886 


11182 
12778 
14376 
15974 
17570 
19168 
20766 
22362 
23960 
25558 
27154 
28752 
30350 
31946 


2570 
2938 
3304 
3672 
4040 
4406 
4774 
5140 
5508 
5876 
6242 
6610 
6976 
7344 


11896 
13594 
15294 
16994 
18692 
20392 
22092 
23790 
25490 
27190 
28888 
30588 
32288 
33986 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


4760 

5440 

6120 

6800 

7480 

8160 

8840 

9520 

10200 

10880 

11560 

12240 

12920 

13600 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


12108 
13838 
15568 
17298 
19028 
20758 
22488 
24218 
25948 
27676 
29406 
31136 
32866 
34596 


9856 
11264 
12672 
14080 
15488 
16896 
18304 
19712 
21120 
22528 
23936 
25344 
26752 
28160 


10194 
11652 
13108 
14564 
16020 
17476 
18932 

20390 
21846 
23302 
24758 
26214 
27672 
29128 


2344 
2678 
3014 
3348 
3682 
4018 
4352 

4688 
5022 
5356 
5692 
6026 
6362 
6696 


10846 
12396 
13944 
15494 
17044 
18592 
20142 
21692 
23240 
24790 
26340 
27888 
29438 
30988 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


4340 

4960 

5580 

6200 

6820 

7440 

8060 

8680 

9300 

9920 

10540 

11160 

11780 

12400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


13672 
15624 
17578 
19530 
21484 
23436 
25390 
27342 
29296 
31248 
33202 
35154 
37108 
39060 


11128 
12718 
14308 
15898 
17486 
19076 
20666 
22256 
23846 
25436 
27024 
28614 
30204 
31794 


11510 
13154 
14798 
16444 
18088 
19732 
21376 
23020 
24664 
26308 
27954 
29598 
31242 
32886 


2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 


12246 
13994 
15744 
17494 
19242 
20992 
22740 
24490 
26240 
27988 
29738 
31488 
33236 
34986 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


12500 
14284 
16070 
17856 
19642 
21428 
23212 
24998 
26784 
28570 
30356 
32140 
33926 
35712 


10174 
11628 
13080 
14534 
15988 
17442 
18894 
20348 
21802 
23256 
24708 
26162 
27616 
29068 


10524 
12026 
13530 
15034 
16536 
18040 
19544 
21048 
22550 
24054 
25558 
27060 
28564 
30068 


2420 
2764 
3110 
3456 
3802 
4148 
4492 

4838 
5184 
5530 
5876 
6220 
6566 
6912 


11196 
12794 
14394 
15994 
17592 
19192 
20792 
22392 
23990 
25590 
27190 
28788 
30388 
31988 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


4480 

5120 

5760 

6400 

7040 

7680 

8320 

8960 

9600 

10240 

10880 

11520 

12160 

12800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 


14062 
16070 
18080 
20088 
22096 
24106 
26114 
28124 
30132 
32140 
34150 
36158 
38168 
40176 


11446 
13080 
14716 
16352 
17986 
19622 
21256 
22892 
24526 
26162 
27798 
29432 
31068 
32702 


11838 
13530 
15222 
16912 
18604 
20296 
21986 
23678 
25370 
27060 
28752 
30444 
32134 
33826 


2722 
3110 
3500 
3888 
4276 
4666 
5054 
5444 
5832 
6220 
6610 
6998 
7388 
7776 


12594 
14394 
16194 
17992 
19792 
21592 
23390 
25190 
26990 
28788 
30588 
32388 
34186 
35986 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


12890 
14732 
16572 
18414 
20256 
22096 
23938 
25780 
27622 
29462 
31304 
33146 
34986 
36828 


10492 
11990 
13490 
14988 
16488 
17986 
19486 
20984 
22482 
23982 
25480 
26980 
28478 
29978 


10852 
12402 
13954 
15504 
17054 
18604 
20154 
21704 
23256 
24806 
26356 
27906 
29456 
31006 


2494 
2852 
3208 
3564 
3920 
4276 
4634 
4990 
5346 
5702 
6058 
6416 
6772 
7128 


11546 
13194 
14844 
16494 
18142 
19792 
21442 
23090 
24740 
26390 
28038 
29688 
31338 
32986 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15540 
17760 
19980 
22200 
24420 
26640 
28860 
31080 
33300 
35520 
37740 
39960 
42180 
44400 


14452 
16516 
18582 
20646 
22710 
24776 
26840 
28904 
30970 
33034 
35098 
37162 
39228 
41292 


11764 
13444 
15124 
16806 
18486 
20166 
21848 
23528 
25208 
26888 
28570 
30250 
31930 
33610 


12168 
13906 
15644 
17382 
19120 
20860 
22598 
24336 
26074 
27812 
29550 
31288 
33026 
34766 


2798 
3196 
3596 
3996 
4396 
4796 
5194 
5594 
5994 
6394 
6794 
7192 
7592 
7992 


12944 
14794 
16644 
18492 
20342 
22192 
24040 
25890 
27738 
29588 
31438 
33286 
35136 
36986 


7770 
8880 
9990 
11100 
12210 
13320 
14430 
15540 
16650 
17760 
18870 
19980 
21090 
22200 


5180 

5920 

6660 

7400 

8140 

8880 

9620 

10360 

11100 

11840 

12580 

13320 

14060 

14800 



41 



38-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



42-ft. Span 



(J »■ 

S'i 

Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 




Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 


14842 
16964 
19084 
21204 
23324 
25444 
27566 
29686 
31806 
33926 
36046 
38168 
40288 
42408 


12082 
13808 
15534 
17260 
18986 
20712 
22438 
24164 
25890 
27616 
29342 
31068 
32794 
34520 


12496 
14282 
16068 
17852 
19638 
21422 
23208 
24994 
26778 
28564 
30350 
32134 
33920 
35704 


2872 
3284 
3694 
4104 
4514 
4924 
5336 
5746 
6156 
6566 
6976 
7388 
7798 
8208 


13294 
15194 
17094 
18992 
20892 
22790 
24690 
26590 
28488 
30388 
32288 
34186 
36086 
37984 


7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 


5320 

6080 

6840 

7600 

8360 

9120 

9880 

10640 

11400 

12160 

12920 

13680 

14440 

15200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


16406 
18748 
21092 
23436 
25780 
28124 
30466 
32810 
35154 
37498 
39842 
42184 
44528 
46872 


13354 
15262 
17168 
19076 
20984 
22892 
24800 

26706 
28614 
30522 
32430 
34338 
36246 
38152 


13812 
15786 
17758 
19732 
21704 
23678 
25652 

27624 
29598 
31570 
33544 
35516 
37490 
39464 


3176 
3628 
4082 
4536 
4990 
5444 
5896 
6350 
6804 
7258 
7712 
8164 
8618 
9072 


14694 
16794 
18892 
20992 
23090 
25190 
27290 
29388 
31488 
33586 
35686 
37784 
39884 
41984 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

16120 

15960 

16800 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


15234 
17410 
19586 
21762 
23938 
26114 
28290 
30466 
32644 
34820 
36996 
39172 
41348 
43524 


12400 
14172 
15942 
17714 
19486 
21256 
23028 
24800 
26570 
28342 
30114 
31884 
33656 
35428 


12826 
14658 
16490 
18322 
20154 
21986 
23818 
25652 
27484 
29316 
31148 
32980 
34812 
36644 


2948 
3370 
3790 
4212 
4634 
5054 
5476 
5896 
6318 
6740 
7160 
7582 
8002 
8424 


13644 
15594 
17542 
19492 
21442 
23390 
25340 
27290 
29238 
31188 
33136 
35086 
37036 
38984 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


1S060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 


16796 13672 
19196 15624 
21594 17578 
23994 19530 
26394 21484 
2879223436 
31192 25390 
33592 27342 
35992 29296 
38390 31248 
40790 33202 
43190 35156 
45588 37108 
47988 39062 


14140 
16162 
18182 
20202 
22222 
24242 
26262 
28282 
30302 
32322 
34342 
36362 
38382 
40402 


3250 
3716 
4180 
4644 
6108 
5572 
6038 
6502 
6966 
7430 
7894 
8360 
8824 
9288 


15044 
17194 
19342 
21492 
23640 
26790 
27938 
30088 
32238 
34386 
36636 
38684 
40834 
42982 


9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
16480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24610 
26800 


6020 

6880 

7740 

8600 

9460 

10320 

11180 

12040 

12900 

13760 

14620 

16480 

16340 

17200 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


15624 
17856 
20088 
22320 
24552 
26784 
29016 
31248 
33480 
35712 
37944 
40176 
42408 
44640 


12718 
14534 
16352 
18168 
19984 
21802 
23618 
25436 
27252 
29068 
30886 
32702 
34520 
36336 


13154 
15034 
16912 
18792 
20672 
22550 
24430 
26308 
28188 
30068 
31946 
33826 
35704 
37584 


3024 
3456 
3888 
4320 
4752 
5184 
5616 
6048 
6480 
6912 
7344 
7776 
8208 
8640 


13994 
15994 
17992 
19992 
21992 
23990 
25990 
27988 
29988 
31988 
33986 
35986 
37984 
39984 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18480 
21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


17186 
19642 
22096 
24552 
27008 
29462 
31918 
34372 
36828 
39284 
41738 
44194 
46648 
49104 


13990 
15988 
17986 
19984 
21984 
23982 
25980 
27978 
29978 
31976 
33974 
35972 
37972 
39970 


14470 
16536 
18604 
20672 
22738 
24806 
26872 

28940 
31006 
33074 
35142 
37208 
39276 
41342 


3326 
3802 
4276 
4752 
5228 
6702 
6178 
6652 
7128 
7604 
8078 
8554 
9028 
9604 


16394 
17592 
19792 
21992 
24190 
26390 
28588 
30788 
32986 
35186 
37386 
39684 
41784 
43982 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
16840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

16840 

16720 

17600 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
39360 
41820 
44280 
46740 
49200 


16014 
18302 
20590 
22878 
25166 
27454 
29742 
32030 
34318 
36604 
38892 
41180 
43468 
45756 


13036 

14898 
16760 
18622 
20484 
22346 
24208 
26072 
27934 
29796 
31658 
33520 
35382 
37244 


13484 
15410 
17336 
19262 
21188 
23114 
25040 
26966 
28892 
30818 
32746 
34672 
36598 
38524 


3100 
3542 
3986 
4428 
4870 
6314 
5756 
6200 
6642 
7084 
7528 
7970 
8414 
8856 


14344 
16394 
18442 
20492 
22540 
24590 
26640 
28688 
30738 
32786 
34836 
36886 
38934 
40984 


8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 


5740 

6560 

7380 

8200 

9020 

9840 

10660 

11480 

12300 

13120 

13940 

14760 

15580 

16400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 


17578 
20088 
22600 
25110 
27622 
30132 
32644 
35154 
37666 
40176 
42688 
45198 
47710 
50220 


14308 
16352 
18396 
20440 
22482 
24526 
26570 
28614 
30658 
32702 
34746 
36790 
38834 
40878 


14798 
16912 
19026 
21142 
23256 
25370 
27484 

29598 
31712 
33826 
35940 
38054 
40168 
42282 


-3402 

3888 
4374 
4860 
6346 
6832 
6318 
6804 
7290 
7776 
8262 
8748 
9234 
9720 


15744 
17992 
20242 
22492 
24740 
26990 
29238 
31488 
33736 
35986 
38234 
40484 
42732 
44982 


9450 
10800 
12150 
13600 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 



42 



30-ft. Span 






LOAD 70 


LBS 


PER 


SQ 


FT. 


-i 


PITCH 




34-ft. 


Span 




Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


OH 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 

12612 
14413 
16215 
18017 
19818 
21620 
23422 
25223 
27025 
28827 
30628 
32430 
34232 
36033 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 

18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


13671 
15624 
17577 
19530 
21483 
23436 
25389 
27342 
29295 
31248 
33201 
35154 
37107 
39060 


11128 
12718 
14307 
15897 
17487 
19076 
20666 
22256 
23846 
25435 
27025 
28615 
30204 
31794 


11510 
13154 
14799 
16443 
18087 
19732 
21376 
23020 
24665 
26309 
27953 
29597 
31242 
32886 


2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 


12245 
13994 
15744 
17493 
19242 
20992 
22741 
24490 
26240 
27989 
29738 
31487 
33237 
34986 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


15494 
17707 
19921 
22134 
24347 
26561 
28774 
30988 
33201 
35414 
37628 
39841 
42055 
44268 


13045 
14908 
16772 
18635 
20499 
22362 
24226 
26090 
27953 
29817 
31680 
33544 
35407 
37271 


2999 
3427 
3856 
4284 
4712 
5141 
5569 
5998 
6426 
6854 
7283 
7711 
8140 
8568 


13878 
15860 
17843 
19825 
21808 
23790 
25773 
27756 
29738 
31721 
33703 
35686 
37668 
39651 


8330 
9520 
10710 
11900 
13090 
14280 
15470 
16660 
17850 
19040 
20230 
21420 
22610 
23800 


5553 

6347 

7140 

7933 

8727 

9520 

10313 

11107 

11900 

12693 

13487 

14280 

15073 

15867 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


14127 
16145 
18163 
20181 
22199 
24217 
26235 
28253 
30272 
32290 
34308 
36326 
38344 
40362 


11499 
13142 
14784 
16427 
18070 
19712 
21355 
22998 
24640 
26283 
27926 
29568 
31211 
32854 


11894 
13593 
15292 
16991 
18690 
20389 
22088 
23788 
25487 
27186 
28885 
30584 
32283 
33982 


2734 
3125 
3515 
3906 
4297 
4687 
5078 
5468 
5859 
6250 
6640 
7031 
7421 
7812 


12653 
14461 
16268 
18076 
19884 
21691 
23499 
25307 
27114 
28922 
30729 
32537 
34345 
36152 


7595 
8680 
9765 
10850 
11935 
13020 
14105 
15190 
16275 
17360 
18445 
19530 
20615 
21700 


5063 

5787 

6510 

7233 

7957 

8680 

9403 

10127 

10850 

11573 

12297 

13020 

13743 

14467 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


15950 
18228 
20507 
22785 
25064 
27342 
29621 
31899 
34178 
36456 
38735 
41013 
43292 
45570 


12983 
14837 
16692 
18547 
20401 
22256 
24110 
25965 
27820 
29674 
31529 
33384 
35238 
37093 


13428 
15347 
17265 
19184 
21102 
23020 
24939 
26857 
28775 
30694 
32612 
34530 
36449 
38367 


3087 
3528 
3969 
4410 
4851 
5292 
5733 
6174 
6615 
7056 
7497 
7938 
8379 
8820 


14286 
16327 
18368 
20409 
22449 
24490 
26531 
28572 
30613 
32654 
34694 
36735 
38776 
40817 


8575 
9800 
11025 
12250 
13475 
14700 
15925 
17150 
18375 
19600 
20825 
22050 
23275 
24500 


5717 

6533 

7350 

8167 

8983 

9800 

10617 

11433 

12250 

13067 

13883 

14700 

15517 

16333 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


14582 
16666 
18749 
20832 
22915 
24998 
27082 

29165 
31248 
33331 
35414 
37498 
39581 
41664 


11870 
13565 
15261 
16957 
18652 
20348 
22044 
23740 
25435 
27131 
28827 
30522 
32218 
33914 


12277 
14031 
15785 
17539 
19293 
21047 
22801 
24555 
26309 
28063 
29817 
31571 
33324 
35078 


2822 
3226 
3629 
4032 
4435 
4838 
5242 

5645 
6048 
6451 
6854 
7258 
7661 
8064 


13061 
14927 
16793 
18659 
20525 
22391 
24257 
26123 
27989 
29855 
31721 
33587 
35452 
37318 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


5227 

5973 

6720 

7467 

8213 

8960 

9707 

10453 

11200 

11947 

12693 

13440 

14187 

14933 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


16405 
18749 
21092 
23436 
25780 
28123 
30467 
32810 
35154 
37498 
39841 
42185 
44528 
46872 


13353 
15261 
17169 
19076 
20984 
22892 
24799 
26707 
28615 
30522 
32430 
34338 
36245 
38153 


13812 
15785 
17758 
19732 
21705 
23678 
25651 
27624 
29597 
31571 
33544 
35517 
37490 
39463 


3175 
3629 
4082 
4536 
4990 
5443 
5897 
6350 
6804 
7258 
7711 
8165 
8618 
9072 


14694 
16793 
18892 
20992 
23091 
25190 
27289 
29388 
31487 
33587 
35686 
37785 
39884 
41983 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


15038 
17186 
19335 
21483 
23631 
25780 
27928 
30076 
32225 
34373 
36521 
38669 
40818 
42966 


12241 
13989 
15738 
17487 
19235 
20984 
22733 
24481 
26230 
27979 
29727 
31476 
33225 
34973 


12661 
14470 
16279 
18087 
19896 
21705 
23513 
25322 
27131 
28940 
30748 
32557 
34366 
36175 


2911 
3326 
3742 
4158 
4574 
4990 
5405 
5821 
6237 
6653 
7069 
7484 
7900 
8316 


13470 
15394 
17318 
19242 
21167 
23091 
25015 
26939 
28863 
30788 
32712 
34636 
36560 
38485 


8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


5390 

6160 

6930 

7700 

8470 

9240 

10010 

10780 

11550 

12320 

13090 

13860 

14630 

15400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18130 
20720 
23310 
25900 
28490 
31080 
33670 
36260 
38850 
41440 
44030 
46620 
49210 
51800 


16861 
19270 
21678 
24087 
26496 
28904 
31313 
33722 
36131 
38539 
40948 
43357 
45765 
48174 


13724 
15685 
17646 
19606 
21567 
23528 
25488 
27449 
29409 
31370 
33331 
35291 
37252 
39213 


14196 
16224 
18252 
20280 
22308 
24336 
26364 
28392 
30420 
32448 
34475 
36503 
38531 
40559 


3263 
3730 
4196 
4662 
5128 
5594 
6061 
6527 
6993 
7459 
7925 
8392 
8858 
9324 


15102 
17260 
19417 
21575 
23732 
25890 
28047 
30205 
32362 
34520 
36677 
38834 
40992 
43149 


9065 
10360 
11655 
12950 
14245 
15540 
16835 
18130 
19425 
20720 
22015 
23310 
24605 
25900 


6043 

6907 

7770 

8633 

9497 

10360 

11223 

12087 

12950 

13813 

14677 

15540 

16403 

17267 



43 



38-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



42-ft. Span 



Oh 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


o4i 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18620 

21280 
23940 
26600 
29260 
31920 
34580 
37240 
39900 
42560 
45220 
47880 
50540 
53200 


17317 
19790 
22264 
24738 
27212 
29686 
32159 
34633 
37107 
39581 
42055 
44528 
47002 
49476 


14095 
16109 
18123 
20136 
22150 
24163 
26177 
28191 
30204 
32218 
34232 
36245 
38259 
40272 


14579 
16662 
18745 
20828 
22911 
24993 
27076 
29159 
31242 
33324 
35407 
37490 
39573 
41656 


3352 
3830 
4309 
4788 
5267 
5746 
6224 
6703 
7182 
7661 
8140 
8618 
9097 
9576 


15510 
17726 
19942 
22158 
24374 
26589 
28805 
31021 
33237 
35452 
37668 
39884 
42100 
44316 


9310 
10640 
11970 
13300 
14630 
15960 
17290 
18620 
19950 
21280 
22610 
23940 
25270 
26600 


6207 

7093 

7980 

8867 

9753 

10640 

11527 

12413 

13300 

14187 

15073 

15960 

16847 

17733 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


19139 
21874 
24608 
27342 
30076 
32810 
35545 
38279 
41013 
43747 
46481 
49216 
51950 
54684 


15579 
17805 
20030 
22256 
24481 
26707 
28933 
31158 
33384 
35609 
37835 
40060 
42286 
44512 


16114 
18416 
20718 
23020 
25322 
27624 
29926 
32228 
34530 
36832 
39134 
41436 
43738 
46040 


3704 
4234 
4763 
5292 
5821 
6350 
6880 
7409 
7938 
8467 
8996 
9526 
10055 
10584 


17143 
19592 
22041 
24490 
26939 
29388 
31837 
34286 
36735 
39184 
41633 
44082 
46531 
48980 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


6860 

7840 

8820 

9800 

10780 

11760 

12740 

13720 

14700 

15680 

16660 

17640 

18620 

19600 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


17772 
20311 
22850 
25389 
27928 
30467 
33006 
35545 
38084 
40622 
43161 
45700 
48239 
50778 


14466 
16533 
18599 
20666 
22733 
24799 
26866 
28933 
30999 
33066 
35132 
37199 
39266 
41332 


14963 
17101 
19238 
21376 
23513 
25651 
27789 
29926 
32064 
34201 
36339 
38477 
40614 
42752 


3440 
3931 
4423 
4914 
5405 
5897 
6388 
6880 
7371 
7862 
8354 
8845 
9337 
9828 


15919 
18193 
20467 
22741 
25015 
27289 
29563 
31837 
34111 
36385 
38660 
40934 
43208 
45482 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 


19595 
22394 
25194 
27993 
30792 
33592 
36391 
39190 
41990 
44789 
47588 
50387 
53187 
55986 


15950 
18229 
20507 
22786 
25064 
27343 
29621 

31900 
34179 
36457 
38736 
41014 
43293 
45571 


16498 
18855 
21211 
23568 
25925 
28282 
30639 
32996 
35352 
37709 
40066 
42423 
44780 
47137 


3793 
4334 
4876 
5418 
5960 
6502 
7043 
7585 
8127 
8669 
9211 
9752 
10294 
10836 


17551 
20059 
22566 
25073 
27581 
30088 
32595 
35103 
37610 
40117 
42625 
45132 
47639 
50147 


10535 
12040 
13545 
15050 
16555 
18060 
19565 
21070 
22575 
24080 
25585 
27090 
28595 
30100 


7023 
8027 
9030 
10033 
11037 
12040 
13043 
14047 
15050 
16053 
17057 
18060 
19063 
20067 


40-ft, Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


18228 
20832 
23436 
26040 
28644 
31248 
33852 
36456 
39060 
41664 
44268 
46872 
49476 
52080 


14837 
16957 
19076 
21196 
23316 
25435 
27555 
29674 
31794 
33914 
36033 
38153 
40272 
42392 


15347 
17539 
19732 
21924 
24116 
26309 
28501 
30694 
32886 
35078 
37271 
39463 
41656 
43848 


3528 
,4032 
4536 
5040 
5544 
6048 
6552 

7056 
7560 
8064 
8568 
9072 
9576 
10080 


16327 
18659 
20992 
23324 
25656 
27989 
30321 
32654 
34986 
37318 
39651 
41983 
44316 
46648 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


6533 

7467 

8400 

9333 

10267 

11200 

12133 

13067 

14000 

14933 

15867 

16800 

17733 

18667 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21560 
24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 


20051 
22915 
25780 
28644 
31508 
34373 
37237 
40102 
42966 
45830 
48695 
51559 
54424 
57288 


16321 
18652 
20984 
23316 
25647 
27979 
30310 
32642 
34973 
37305 
39637 
41968 
44300 
46631 


16881 
19293 
21705 
24116 
26528 
28940 
31351 
33763 
36175 
38586 
40998 
43410 
45821 
48233 


3881 
4435 
4990 
5544 
6098 
6653 
7207 
7762 
8316 
8870 
9425 
9979 
10534 
11088 


17959 
20525 
23091 
25656 
28222 
30788 
33353 
35919 
38485 
41050 
43616 
46182 
48747 
51313 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


7187 
8213 
9240 
10267 
11293 
12320 
13347 
14373 
15400 
16427 
17453 
18480 
19507 
20533 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 


18684 
21353 
24022 
26691 
29360 
32029 
34698 
37367 
40037 
42706 
45375 
48044 
50713 
53382 


15208 
17381 
19553 
21726 
23898 
26071 
28244 
30416 
32589 
34761 
36934 
39107 
41279 
43452 


15730 
17978 
20225 
22472 
24719 
26967 
29214 
31461 
33708 
35955 
38203 
40450 
42697 
44944 


3616 
4133 
4650 
5166 
5683 
6199 
6716 
7232 
7749 
8266 
8782 
9299 
9815 
10332 


16735 
19126 
21516 
23907 
26298 
28689 
31079 
33470 
35861 
38251 
40642 
43033 
45423 
47814 


10045 
11480 
12915 
14350 
15785 
17220 
18655 
20090 
21525 
22960 
24395 
25830 
27265 
28700 


6697 

7653 

8610 

9567 

10523 

11480 

12437 

13393 

14350 

15307 

16263 

17220 

18177 

19133 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 


20507 
23436 
26366 
29295 
32225 
35154 
38084 
41013 
43943 
46872 
49802 
52731 
55661 
58590 


16692 
19076 
21461 
23846 
26230 
28615 
30999 
33384 
35768 
38153 
40537 
42922 
45306 
47691 


17265 
19732 
22198 
24665 
27131 
29597 
32064 
34530 
36997 
39463 
41930 
44396 
46863 
49329 


3969 

4536 

5103 

5670 

6237 

6804 

7371 

7938 

8505 

9072 

9639 

10206 

10773 

11340 


18368 
20992 
23616 
26240 
28863 
31487 
34111 
36736 
39359 
41983 
44607 
47231 
49855 
52479 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


7350 
840Q 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



44 



30-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



34-ft. Span 



C. to C. of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


C. to C. of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 

CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5248 

5998 

6747 

7497 

8247 

8996 

9746 

10496 

11246 

11995 

12745 

13495 

14244 

14994 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 
2550 
2700 
2850 
3000 


4536 

5184 

5832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 


2728 
3118 
3507 
3897 
4287 
4676 
5066 
5456 
5846 
6235 
6625 
7015 
7404 
7794 


1814 
2074 
2333 
2592 
2851 
3110 
3370 
3629 
3888 
4147 
4406 
4666 
4925 
5184 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


5948 

6797 

7647 

8497 

9346 

10196 

11046 

11895 

12745 

13595 

14444 

15294 

16144 

16993 


4760 

5440 

6120 

6800 

7480 

8160 

8840 

9620 

10200 

10880 

11560 

12240 

12920 

13600 


1190 
1360 
1530 
1700 
1870 
2040 
2210 
2380 
2550 
2720 
2890 
3060 
3230 
3400 


5141 

5875 

6610 

7344 

8078 

8813 

9547 

10282 

11016 

11750 

12485 

13219 

13954 

14688 


3092 
3533 
3975 
4417 
4858 
5300 
5742 
6183 
6625 
7067 
7508 
7950 
8392 
8833 


2056 
2350 
2644 
2938 
3231 
3525 
3819 
4113 
4406 
4700 
4994 
5288 
5581 
5875 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 
IS Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


5423 

6198 

6972 

7747 

8522 

9296 

10071 

10846 

11620 

12395 

13170 

13944 

14719 

15494 


4340 

4960 

5580 

6200 

6820 

7440 

8060 

8680 

9300 

9920 

10540 

11160 

11780 

12400 


1085 
1240 
1395 
1550 
1705 
1860 
2015 
2170 
2325 
2480 
2635 
2790 
2945 
3100 


4687 

5357 

6026 

6696 

7366 

8035 

8705 

9374 

10044 

10714 

11383 

12053 

12722 

13392 


2819 
3222 
3624 
4027 
4430 
4832 
5235 
5638 
6040 
6443 
6846 
7248 
7651 
8054 


1875 
2143 
2411 
2678 
2946 
3214 
3482 
3750 
4018 
4285 
4553 
4821 
5089 
5357 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6123 

6997 

7872 

8747 

9621 

10496 

11370 

12245 

13120 

13994 

14869 

15744 

16618 

17493 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


1225 
1400 
1575 
1750 
1925 
2100 
2275 
2450 
2625 
2800 
2975 
3150 
3325 
3500 


5292 

6048 

6804 

7560 

8316 

9072 

9828 

10584 

11340 

12096 

12852 

13608 

14364 

15120 


3183 
3637 
4092 
4.547 
5001 
5456 
5910 
6365 
6820 
7274 
7729 
8184 
8638 
9093 


2117 
2419 
2722 
3024 
3326 
3629 
3931 
4234 
4536 
4838 
5141 
5443 
5746 
6048 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


5598 

6397 

7197 

7997 

8796 

9596 

10396 

11196 

11995 

12795 

13595 

14394 

15194 

15994 


4480 

5120 

5760 

6400 

7040 

7680 

8320 

8960 

9600 

10240 

10880 

11520 

12160 

12800 


1120 
1280 
1440 
1600 
1760 
1920 
2080 
2240 
2400 
2560 
2720 
2880 
3040 
3200 


4838 

5530 

6221 

6912 

7603 

8294 

8986 

9677 

10368 

11059 

11750 

12442 

13133 

13824 


2910 
3325 
3741 
4157 
4572 
4988 
5404 
5820 
6235 
6651 
7067 
7482 
7898 
8314 


1935 
2212 
2488 
2765 
3041 
3318 
3594 
3871 
4147 
4424 
4700 
4977 
5253 
5530 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


6297 

7197 

8097 

8996 

9896 

10796 

11695 

12595 

13495 

14394 

15294 

16194 

17093 

17993 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


5443 

6221 

6998 

7776 

8554 

9331 

10109 

10886 

11664 

12442 

13219 

13997 

14774 

15552 


3273 
3741 
4209 
.4676 
5144 
5612 
6079 
6547 
7015 
7482 
7950 
8418 
8885 
9353 


2177 
2488 
2799 
3110 
3421 
3732 
4044 
4355 
4666 
4977 
5288 
5599 
5910 
6221 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


5773 

6597 

7422 

8247 

9071 

9896 

10721 

11545 

12370 

13195 

14019 

14844 

15669 

16493 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


1155 
1320 
1485 
1650 
1815 
1980 
2145 
2310 
2475 
2640 
2805 
2970 
3135 
3300 


4990 

5702 

6415 

7128 

7841 

8554 

9266 

9979 

10692 

11405 

12118 

12830 

13543 

14256 


3001 
3429 
3858 
4287 
4715 
5144 
5573 
6002 
6430 
6859 
7287 
7716 
8145 
8573 


1996 
2281 
2566 
2851 
3136 
3421 
3707 
3992 
4277 
4562 
4847 
5132 
5417 
5702 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7770 
8880 
9990 
11100 
12210 
13320 
14430 
15540 
16650 
17760 
18870 
19980 
21090 
22200 


6472 

7397 

8322 

9246 

10171 

11096 

12020 

12945 

13869 

14794 

15719 

16643 

17568 

18493 


5180 

5920 

6660 

7400 

8140 

8880 

9620 

10360 

11100 

11840 

12580 

13320 

14060 

14800 


1295 
1480 
1665 
1850 
2035 
2220 
2405 
2590 
2775 
2960 
3145 
3330 
3515 
3700 


5594 

6394 

7193 

7992 

8791 

9590 

10390 

11189 

11988 

12787 

13586 

14386 

15185 

15984 


3364 
3845 
4326 
4806 
5287 
5768 
6248 
6729 
7209 
7690 
8171 
8651 
9132 
9613 


2238 
2557 
2877 
3197 
3516 
3836 
4156 
4476 
4795 
5115 
5435 
5754 
6074 
6394 



45 



38-ft. Sp 


an 






LOAD 30 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 






42-£t. 


Span 


C.toC.of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 


6647 

7597 

8547 

9496 

10446 

11395 

12345 

13295 

14244 

15194 

16144 

17093 

18043 

18992 


5320 

6080 

6840 

7600 

8360 

9120 

9880 

10640 

11400 

12160 

12920 

13680 

14440 

15200 


1330 
1520 
1710 
1900 
2090 
2280 
2470 
2660 
2850 
3040 
3230 
3420 
3610 
3800 


5746 

6566 

7387 

8208 

9029 

9850 

10670 

11491 

12312 

13133 

13954 

14774 

15595 

16416 


3455 
3949 
4443 
4936 
5430 
5923 
6417 
6911 
7404 
7898 
8392 
8885 
9379 
9872 


2298 
2627 
2955 
3283 
3612 
3940 
4268 
4596 
4925 
5253 
5581 
5910 
6238 
6566 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8820 
10080 

11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


7347 
8397 
9446 
10496 
11545 
12595 
13645 
14694 
15744 
16793 
17843 
18892 
19942 
20992 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2520 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 


6350 

7258 

8165 

9072 

9979 

10886 

11794 

12701 

13608 

14515 

15422 

16330 

17237 

18144 


3819 
4365 
4910 
5456 
6001 
6547 
7093 
7638 
8184 
8729 
9275 
9820 
10366 
10912 


2540 
2903 
3266 
3629 
3992 
4355 
4717 
5080 
5443 
5806 
6169 
6532 
6895 
7258 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


6822 

7797 

8771 

9746 

10721 

11695 

12670 

13645 

14619 

15594 

16568 

17543 

18518 

19492 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


1365 
1560 
1755 
1950 
2145 
2340 
2535 
2730 
2925 
3120 
3315 
3510 
3705 
3900 


5897 

6739 

7582 

8424 

9266 

10109 

10951 

11794 

12636 

13478 

14321 

15163 

16006 

16848 


3546 
4053 
4559 
5066 
5573 
6079 
6586 
7093 
7599 
8106 
8612 
9119 
9626 
10132 


2359 
2696 
3033 
3370 
3707 
4044 
4380 
4717 
5054 
5391 
5728 
6065 
6402 
6739 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 


7522 
8597 
9671 
10746 
11820 
12895 
13969 
15044 
16119 
17193 
18268 
19342 
20417 
21491 


6020 

6880 

7740 

8600 

9460 

10320 

11180 

12040 

12900 

13760 

14620 

15480 

16340 

17200 


1505 
1720 
1935 
2150 
2365 
2580 
2795 
3010 
3225 
3440 
3655 
3870 
4085 
4300 


6502 

7430 

8359 

9288 

10217 

11146 

12074 

13003 

13932 

14861 

15790 

16718 

17647 

18576 


3910 

4469 

5027 

5586 

6144 

6703 

7261 

7820 

8379 

8937 

9496 

10054 

10613 

11171 


2601 
2972 
3344 
3715 
4087 
4458 
4830 
5201 
5573 
5944 
6316 
6687 
7059 
7430 


40-ft. Span . 


44-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6997 

7997 

8996 

9996 

10996 

11995 

12995 

13994 

14994 

15994 

16993 

17993 

18992 

19992 


5600 

"6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


6048 
6912 
7776 
8640 
9504 
10368 
11232 

12096 
12960 
13824 
14688 
15552 
16416 
17280 


3637 
4157 
4676 
5196 
5716 
6235 
6755 
7274 
7794 
8314 
8833 
9353 
9872 
10392 


2419 
2765 
3110 
3456 
3802 
4147 
4493 
4838 
5184 
5530 
5875 
6221 
6566 
6912 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


7697 
8796 
9896 
10996 
12095 
13195 
14294 
15394 
16493 
17593 
18693 
19792 
20892 
21991 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


1540 
1760 
1980 
2200 
2420 
2640 
2860 
3080 
3300 
3520 
3740 
3960 
4180 
4400 


6653 

7603 

8554 

9504 

10454 

11405 

12355 

13306 

14256 

15206 

16157 

17107 

18058 

19008 


4001 

4572 

5144 

5716 

6287 

6859 

7430 

8002 

8573 

9145 

9717 

10289 

10860 

11432 


2661 
3041 
3421 
3802 
4182 
4562 
4942 
5322 
5702 
6083 
6463 
6843 
7223 
7603 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 


7172 
8197 
9221 
10246 
11270 
12295 
13320 
14344 
15369 
16393 
17418 
18443 
19467 
20492 


5740 

6560 

7380 

8200 

9020 

9840 

10660 

11480 

12300 

13120 

13940 

14760 

15580 

16400 


1435 
1640 
1845 
2050 
2255 
2460 
2665 
2870 
3075 
3280 
3485 
3690 
3895 
4100 


6199 

7085 

7970 

8856 

9742 

10627 

11513 

12398 

13284 

14170 

15055 

15941 

16826 

17712 


3728 
4261 
4793 
5326 
5858 
6391 
6924 
7456 
7989 
8521 
9054 
9587 
10119 
10652 


2480 
2834 
3188 
3542 
3897 
4251 
4605 
4959 
5314 
5668 
6022 
6376 
6731 
7085 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7872 
8996 
10121 
11246 
12370 
13495 
14619 
15744 
16868 
17993 
19117 
20242 
21366 
22491 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


6804 

7776 

8748 

9720 

10692 

11664 

12636 

13608 

14580 

15552 

16524 

17496 

18468 

19440 


4092 

4676 

5261 

5846 

6430 

7015 

7599 

8184 

8768 

9353 

9937 

10522 

11106 

11691 


2722 
3110 
34^9 
3888 
4277 
4666 
5054 
5443 
5832 
6221 
6610 
6998 
7387 
7776 



46 



30-ft. Span 






LOAD 40 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 






34-ft. 


Span 


C.toC.of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


C. to C. of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6997 

7997 

8996 

9996 

10996 

11995 

12995 

13994 

14994 

15994 

16993 

17993 

18993 

19992 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


6048 
6912 
7776 
8640 
9504 
10368 
11232 

12096 
12960 
13824 
14688 
15552 
16416 
17280 


3637 
4157 
4676 
5196 
5716 
6235 
6755 
7274 
7794 
8314 
8833 
9353 
9872 
10392 


2419 
2765 
3110 
3456 
3802 
4147 
4493 
4838 
5184 
5530 
5875 
6221 
6566 
6912 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
25840 
27200 


7930 
9063 
10196 
11329 
12462 
13595 
14727 
15860 
16993 
18126 
19259 
20392 
21525 
22658 


6346 

7254 

8160 

9066 

9974 

10880 

11786 

12694 

13600 

14506 

15414 

16320 

17226 

18134 


1587 
1814 
2040 
2267 
2494 
2720 
2947 
3174 
3400 
3627 
3854 
4080 
4307 
4534 


6854 

7834 

8813 

9792 

10771 

11750 

12730 

13709 

14688 

15667 

16646 

17626 

18605 

19584 


4122 

4711 

5300 

5889 

6478 

7067 

7655 

8244 

8833 

9422 

10011 

10600 

11189 

11778 


2742 
3133 
3525 
3917 
4308 
4700 
5092 
5484 
5875 
6267 
6659 
7050 
7442 
7834 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


7230 
8263 
9296 
10329 
11362 
12395 
13428 
14461 
15494 
16527 
17560 
18593 
19625 
20658 


5786 

6614 

7440 

8266 

9094 

9920 

10746 

11574 

12400 

13226 

14054 

14880 

15706 

16534 


1447 
1654 
1860 
2067 
2274 
2480 
2687 
2894 
3100 
3307 
3514 
3720 
3927 
4134 


6250 

7142 

8035 

8928 

9821 

10714 

11606 

12499 

13392 

14285 

15178 

16070 

16963 

17856 


3758 
4295 
4832 
5369 
5906 
6443 
6980 
7517 
8054 
8591 
9128 
9665 
10201 
10738 


2500 
2857 
3214 
3571 
3928 
4285 
4643 
5000 
5357 
5714 
6071 
6428 
6785 
7142 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


8163 
9330 
10496 
11662 
12828 
13994 
15161 
16327 
17493 
18659 
19825 
20992 
22158 
23324 


6534 

7466 

8400 

9334 

10266 

11200 

12134 

13066 

14000 

14934 

15866 

16800 

17734 

18666 


1634 
1867 
2100 
2334 
2567 
2800 
3034 
3267 
3500 
3734 
3967 
4200 
4434 
4667 


7056 
8064 
9072 
10080 
11088 
12096 
13104 
14112 
15120 
16128 
17136 
18144 
19152 
20160 


4243 

4850 

5456 

6062 

6668 

7274 

7881 

8487 

9093 

9699 

10305 

10912 

11518 

12124 


2822 
3226 
3629 
4032 
4435 
4838 
5242 
5645 
6048 
6451 
6854 
7258 
7661 
8064 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


7463 
8530 
9596 
10662 
11729 
12795 
13861 
14927 
15994 
17060 
18126 
19192 
20259 
21325 


5974 

6826 

7680 

8534 

9386 

10240 

11094 

11946 

12800 

13654 

14506 

15360 

16214 

17066 


1494 
1707 
1920 
2134 
2347 
2560 
2774 
2987 
3200 
3414 
3627 
3840 
4054 
4267 


6451 

7373 

8294 

9216 

10138 

11059 

11981 

12902 

13824 

14746 

15667 

16589 

17510 

18432 


3880 
4434 
4988 
5542 
6097 
6651 
7205 
7759 
8314 
8868 
9422 
9976 
10531 
11085 


2580 
2949 
3318 
3686 
4055 
4424 
4792 
5161 
5530 
5898 
6267 
6636 
7004 
7373 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


8397 
9596 
10796 
11995 
13195 
14394 
15594 
16793 
17993 
19192 
20392 
21591 
22791 
23990 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


7258 
8294 
9331 
10368 
11405 
12442 
13478 
14515 
15552 
16589 
17626 
18662 
19699 
20736 


4365 

4988 

5612 

6235 

6859 

7482 

8106 

8729 

9353 

9976 

10600 

11223 

11847 

12470 


2903 
3318 
3732 
4147 
4562 
4977 
5391 

5806 
6221 
6636 
7050 
7465 
7880 
8294 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


7697 
8796 
9896 
10996 
12095 
13195 
14294 
15394 
16493 
17593 
18693 
19792 
20892 
21991 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 


1540 
1760 
1980 
2200 
2420 
2640 
2860 
3080 
3300 
3520 
,3740 
3960 
4180 
4400 


6653 

7603 

8554 

9504 

10454 

11405 

12355 

13306 
14256 
15206 
16157 
17107 
18058 
19008 


4001 

4572 

6144 

5716 

6287 

6859 

7430 

8002 

8573 

9145 

9717 

10288 

10860 

11431 


2661 
3041 
3421 
3802 
4182 
4562 
4942 
5322 
5702 
6083 
6463 
6843 
7223 
7603 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10360 
11840 
13320 
14800 
16280 
17760 
19240 
20720 
22200 
23680 
25160 
26640 
28120 
29600 


8630 
9863 
11096 
12328 
13561 
14794 
16027 
17260 
18493 
19725 
20958 
22191 
23424 
24657 


6906 

7894 

8880 

9866 

10854 

11840 

12826 

13814 

14800 

15786 

16774 

17760 

18746 

19734 


1727 
1974 
2220 
2467 
2714 
2960 
3207 
3454 
3700 
3947 
4194 
4440 
4687 
4934 


7459 
8525 
9590 
10656 
11722 
12787 
13853 
14918 
15984 
17050 
18115 
19181 
20246 
21312 


4486 

5127 

5768 

6408 

7049 

7690 

8331 

8972 

9613 

10253 

10894 

11535 

12176 

12817 


2984 
3410 
3836 
4262 
4689 
5115 
5541 
5967 
6394 
6820 
7246 
7672 
8099 
8525 



47 



38-ft. Span 






LOAD 40 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 






42-ft. 


Span 


C. to C. of 

Trusses 


Total 

Load 

On 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


C. to C. of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10640 
12160 
13680 
15200 
16720 
18240 
19760 
21280 
22800 
24320 
25840 
27360 
28880 
30400 


8863 
10129 
11395 
12662 
13928 
15194 
16460 
17726 
18992 
20259 
21525 
22791 
24057 
25323 


7094 
8106 
9120 
10134 
11146 
12160 
13174 
14186 
15200 
16214 
17226 
18240 
19254 
20266 


1774 
2027 
2280 
2534 
2787 
3040 
3294 
3547 
3800 
4054 
4307 
4560 
4814 
5067 


7661 
8755 
9850 
10944 
12038 
13133 
14227 
15322 
16416 
17510 
18605 
19699 
20794 
21888 


4607 

5265 

5923 

6582 

7240 

7898 

8556 

9214 

9872 

10531 

11189 

11847 

12505 

13163 


3064 
3502 
3940 
4378 
4815 
5253 
5691 
6129 
6566 
7004 
7442 
7880 
8317 
8755 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet, 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


9796 
11196 
12595 
13994 
15394 
16793 
18193 
19592 
20992 
22391 
23790 
25190 
26589 
27989 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


1960 
2240 
2520 
2800 
3080 
3360 
3640 
3920 
4200 
4480 
4760 
5040 
5320 
5600 


8467 
9677 
10886 
12096 
13306 
14515 
15725 
16934 
18144 
19354 
20563 
21773 
22982 
24192 


5092 

5820 

6547 

7274 

8002 

8729 

9457 

10184 

10912 

11639 

12366 

13094 

13821 

14549 


3387 
3871 
4355 
4838 
5322 
5806 
6290 
6774 
7258 
7741 
8225 
8709 
9193 
9677 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


9096 
10396 
11695 
12995 
14294 
15594 
16893 
18193 
19492 
20792 
22091 
23391 
24690 
25990 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 


7862 
8986 
10109 
11232 
12355 
13478 
14602 
15725 
16848 
17971 
19094 
20218 
21341 
22464 


4728 

5404 

6079 

6755 

7430 

8106 

8781 

9457 

10132 

10808 

11483 

12159 

12834 

13510 


3145 
3594 
4044 
4493 
4942 
5391 
5841 
6290 
6739 
7188 
7638 
8087 
8536 
8986 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
27520 
29240 
30960 
32680 
34400 


10029 
11462 
12895 
14328 
15760 
17193 
18626 
20059 
21491 
22924 
24357 
25790 
27222 
28655 


8026 
9174 
10320 
11466 
12614 
13760 
14906 
16054 
17200 
18346 
19494 
20640 
21786 
22934 


2007 
2294 
2580 
2867 
3154 
3440 
3727 
4014 
4300 
4587 
4874 
5160 
5447 
5734 


8669 
9907 
11146 
12384 
13622 
14861 
16099 
17338 
18576 
19814 
21053 
22291 
23530 
24768 


5213 

-5958 

6703 

7448 

8192 

8937 

9682 

10427 

11171 

11916 

12661 

13406 

14150 

14895 


3468 
3963 
4458 
4954 
5449 
5944 
6440 
6935 
7430 
7926 
8421 
8916 
9412 
9907 


40 ft. Span 


44-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


9330 
10662 
11995 
13328 
14661 
15994 
17326 
18659 
19992 
21325 
22658 
23990 
25323 
26656 


7466 
8534 
9600 
10666 
11734 
12800 
13866 
14934 
16000 
17066 
18134 
19200 
20266 
21334 


1867 
2134 
2400 
2667 
2934 
3200 
3467 
3734 
4000 
4267 
4534 
4800 
5067 
5334 


8064 
9216 
10368 
11520 
12672 
13824 
14976 
16128 
17280 
18432 
19584 
20736 
21888 
23040 


4850 

5542 

6235 

6928 

7621 

8314 

9006 

9699 

10392 

11085 

11778 

12470 

13163 

13856 


3226 
3686 
4147 
4608 
5069 
5530 
5990 
6451 
6912 
7373 
7834 
8294 
8755 
9216 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


10263 
11729 
13195 
14661 
16127 
17593 
19059 
20525 
21991 
23457 
24923 
26389 
27856 
29322 


8214 
9386 
10560 
11734 
12906 
14080 
15254 
16426 
17600 
18774 
19946 
21120 
22294 
23466 


2054 
2347 
2640 
2934 
3227 
3520 
3814 
4107 
4400 
4694 
4987 
5280 
5574 
5867 


8870 
10138 
11405 
12672 
13939 
15206 
16474 
17741 
19008 
20275 
21542 
22810 
24077 
25344 


5335 

6097 

6859 

7621 

8383 

9145 

9907 

10669 

11431 

12193 

12955 

13717 

14480 

15242 


3548 
4055 
4562 
5069 
5576 
6083 
6589 
7096 
7603 
8110 
8617 
9124 
9631 
10138 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 
20' Feet. 


11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800 


9563 
10929 
12295 
13661 
15027 
16393 
17760 
19126 
20492 
21858 
23224 
24590 
25956 
27322 


7654 
8746 
9840 
10934 
12026 
13120 
14214 
15306 
16400 
17494 
18586 
19680 
20774 
21866 


1914 
2187 
2460 
2734 
3007 
3280 
3554 
3827 
4100 
4374 
4647 
4920 
5194 
5467 


8266 
9446 
10627 
11808 
12989 
14170 
15350 
16531 
17712 
18893 
20074 
21254 
22435 
23616 


4971 

5681 

6391 

7101 

7811 

8521 

9232 

9942 

10652 

11362 

12072 

12782 

13492 

14202 


3306 
3779 
4251 
4723 
5196 
5668 
6140 
6612 
7085 
7557 
8029 
8602 
8974 
9446 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


10496 
11995 
13495 
14994 
16493 
17993 
19492 

20992 
22491 
23990 
25490 
26989 
28489 
29988 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


9072 
10368 
11664 
12960 
14256 
15552 
16848 
18144 
19440 
20736 
22032 
23328 
24624 
25920 


5456 

6235 

7015 

7794 

8573 

9353 

10132 

10912 

11691 

12470 

13250 

14029 

14809 

15588 


3629 
4147 
4666 
5184 
5702 
6220 
6739 
7258 
7776 
8294 
8813 
9331 
9850 
10368 



30-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



34-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE & 

CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


8747 
9996 
11246 
12495 
13745 
14994 
16244 
17493 
18743 
19993 
21242 
22491 
23741 
24990 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


4547 

5196 

5846 

6495 

7145 

7794 

8444 

9093 

9743 

10392 

11042 

11691 

12341 

12990 


3024 
3456 
3888 
4320 
4752 
5184 
5616 
6048 
6480 
6912 
7344 
7776 
8208 
8640 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11900 
13600 

15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23800 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


9913 
11329 
12745 
14161 
15577 
16993 
18409 
19825 
21242 
22658 
24074 
25490 
26906 
28322 


7934 
9066 
10200 
11334 
12466 
13600 
14734 
15866 
17000 
18134 
19266 
20400 
21534 
22^66 


1984 
2267 
2550 
2834 
3117 
3400 
3684 
3967 
4250 
4534 
4817 
5100 
5384 
5667 


8568 
9792 
11016 
12240 
13464 
14688 
15912 
17136 
18360 
19584 
20808 
22032 
23256 
24480 


5153 

5889 

6625 

7361 

8097 

8833 

9569 

10305 

11042 

11778 

12514 

13250 

13986 

14722 


3427 
3917 
4406 
4896 
5386 
5875 
6365 
6854 
7344 
7834 
8323 
8813 
9302 
9792 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


9038 
10329 
11620 
12912 
14203 
15494 
16785 
18076 
19367 
20658 
21950 
23241 
24532 
25823 


7234 
8266 
9300 
10334 
11366 
12400 
13434 
14466 
15500 
16534 
17566 
18600 
19634 
20666 


1809 
2067 
2325 
2584 
2842 
3100 
3359 
3617 
3875 
4134 
4392 
4650 
4909 
5167 


7812 
8928 
10044 
11160 
12276 
13392 
14508 
15624 
16740 
17856 
18972 
20088 
21204 
22320 


4698 

5369 

6040 

6712 

7383 

8054 

8725 

9396 

10067 

10738 

11410 

12081 

12752 

13423 


3125 
3571 
4018 
4464 
4910 
5357 
5803 
6250 
6696 
7142 
7589 
8035 
8482 
8928 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
297.50 
31500 
33250 
35000 


10204 
11662 
13120 
14578 
16035 
17493 
18951 
20409 
21866 
23324 
24782 
26240 
27697 
29155 


8166 
9334 
10500 
11666 
12834 
14000 
15166 
16334 
17500 
18666 
19834 
21000 
22166 
23334 


2042 
2334 
2625 
2917 
3209 
3500 
3792 
4084 
4375 
4667 
4959 
5250 
5542 
5834 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


5304 

6062 

6820 

7578 

8335 

9093 

9851 

10609 

11366 

12124 

12882 

13640 

14397 

15155 


3528 
4032 
4536 
5040 
5544 
6048 
6552 
7056 
7560 
8064 
8568 
9072 
9576 
10080 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 
9' Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


9330 
10662 
11995 
13328 
14661 
15994 
17326 
18659 
19992 
21325 
22658 
23990 
25323 
26656 


7466 
8534 
9600 
10666 
11734 
12800 
13866 
14934 
16000 
17066 
18134 
19200 
20266 
21334 


1867 
2134 
2400 
2667 
2934 
3200 
3467 
3734 
4000 
4267 
4534 
4800 
5067 
5334 


8064 
9216 
10368 
11520 
12672 
13824 
14976 
16128 
17280 
18432 
19584 
20736 
21888 
23040 


4850 

5542 

6235 

6928 

7621 

8314 

9006 

9699 

10392 

11085 

11778 

12470 

13163 

13856 


3226 
3686 
4147 
4608 
5069 
5530 
5990 
6451 
6912 
7373 
7834 
8294 
8755 
9216 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


10496 
11995 
13495 
14994 
16493 
17993 
19492 
20992 
22491 
23990 
25490 
26989 
28489 
29988 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


9072 
10368 
11664 
12960 
14256 
15552 
16848 
18144 
19440 
20736 
22032 
23328 
24624 
25920 


5456 

6235 

7015 

7794 

8573 

9353 

10132 

10912 

11691 

12470 

13250 

14029 

14809 

15588 


3629 

4147 
4666 
5184 
5702 
6221 
6739 
7258 
7776 
8294 
8813 
9331 
9850 
10368 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet, 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


9621 
10996 
12370 
13745 
15119 
16493 
17868 
19242 
20617 
21991 
23366 
24740 
26115 
27489 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3575 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


8316 
9504 
10692 
11880 
13068 
14256 
15444 
16632 
17820 
19008 
20196 
21384 
22574 
23760 


5001 

5716 

6430 

7145 

7859 

8573 

9288 

10002 

10717 

11431 

12146 

12860 

13575 

14289 


3326 
3802 
4277 
4752 
5227 
5702 
6178 
6653 
7128 
7603 
8078 
8554 
9029 
9504 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12950 
14800 
16650 
18500 
20350 
22200 
24050 
25900 
27750 
29600 
31450 
33300 
35150 
37000 


10787 
12328 
13869 
15411 
16952 
18493 
20034 
21575 
23116 
24657 
26198 
27739 
29280 
30821 


8634 
9866 
11100 
12334 
13566 
14800 
16034 
17266 
18500 
19734 
20966 
22200 
23434 
24666 


2159 
2467 
2775 
3084 
3392 
3700 
4009 
4317 
4625 
4934 
5242 
5550 
5859 
6167 


9324 
10656 
11988 
13320 
14652 
15984 
17316 
18648 
19980 
21312 
22644 
23976 
25308 
26640 


5607 

6408 

7209 

8011 

8812 

9613 

10414 

11215 

12016 

12817 

13618 

14419 

15220 

16021 


3730 
4262 
4795 
5328 
5861 
6394 
6926 
7459 
7992 
8525 
9058 
9590 
10123 
10656 



49 



38-ft. Span 






LOAD 50 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 






42-ft. 


Span 


C.toC.of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 

CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


C.loC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13300 
15200 
17100 
19000 
20900 
22800 
24700 
26600 
28500 
30400 
32300 
34200 
36100 
38000 


11079 
12662 
14244 
15827 
17410 
18992 
20575 
22158 
23741 
25323 
26906 
28489 
30071 
31654 


8866 
10134 
11400 
12666 
13934 
15200 
16466 
17734 
19000 
20266 
21534 
22800 
24066 
25334 


2217 
2534 
2850 
3167 
3484 
3800 
4117 
4434 
4750 
5067 
5384 
5700 
6017 
6334 


9576 
10944 
12312 
13680 
15048 
16416 
17784 
19152 
20520 
21888 
23256 
24624 
25992 
27360 


5759 

6582 

7404 

8227 

9050 

9872 

10695 

11518 

12341 

13163 

13986 

14809 

15631 

16454 


3830 
4378 
4925 
5472 
6019 
6566 
7114 
7661 
8208 
8755 
9302 
9850 
10397 
10944 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12245 
13994 
15744 
17493 
19242 
20992 
22741 
24490 
26240 
27989 
29738 
31487 
33237 
34986 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
6950 
6300 
6650 
7000 


10584 
12096 
13608 
15120 
16632 
18144 
19656 
21168 
22680 
24192 
25704 
27216 
28728 
30240 


6365 

7274 

8184 

9093 

10002 

10912 

11821 

12730 

13640 

14549 

15458 

16367 

17277 

18186 


4234 

4838 

5443 

6048 

6653 

7258 

7862 

8467 

9072 

9677 

10282 

10886 

11491 

12096 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 Feet. 
8 . Feet . 
9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 


11370 
12995 
14619 
16244 
17868 
19492 
21117 
22741 
24365 
25990 
27614 
29238 
30863 
32487 


9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 


2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


9828 
11232 
12636 
14040 
15444 
16848 
18252 
19656 
21060 
22464 
23868 
25272 
26676 
28080 


5910 

6755 

7599 

8444 

9288 

10132 

10977 

11821 

12665 

13510 

14354 

15198 

16043 

16887 


3931 

4493 

6054 

5616 

6178 

6739 

7301 

7862 

8424 

8986 

9547 

10109 

10670 

11232 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15050 
17200 
19350 
21500 
23650 
25800 
27950 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 


12536 
14328 
16119 
17910 
19700 
21491 
23282 
25073 
26864 
28655 
30446 
32237 
34028 
35819 


10034 
11466 
12900 
14334 
15766 
17200 
18634 
20066 
21500 
22934 
24366 
25800 
27234 
28666 


2509 
2867 
3225 
3584 
3942 
4300 
4659 
5017 
5376 
5734 
6092 
6450 
6809 
7167 


10836 
12384 
13932 
15480 
17028 
18576 
20124 
21672 
23220 
24768 
26316 
27864 
29412 
30960 


6617 

7448 

8379 

9310 

10240 

11171 

12102 

13033 

13964 

14895 

15826 

16767 

17688 

18619 


4334 

4954 

5673 

6192 

6811 

7430 

8050 

8669 

9288 

9907 

10526 

11146 

11765 

12384 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 


11662 
13328 
14994 
16660 
18326 
19992 
21658 
23324 
24990 
26656 
28322 
29988 
31654 
33320 


9334 
10666 
12000 
13334 
14666 
16000 
17334 
18666 
20000 
21334 
22666 
24000 
25334 
26666 


2334 
2667 
3000 
3334 
3667 
4000 
4334 
4667 
5000 
5334 
5667 
6000 
6334 
6667 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


6062 

6928 

7794 

8660 

9526 

10392 

11258 

12124 

12990 

13856 

14722 

15588 

16454 

17320 


4032 

4608 

5184 

5760 

6336 

6912 

7488 

8064 

8640 

9216 

9792 

10368 

10944 

11520 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


12828 
14661 
16493 
18326 
20159 
21991 
23824 
25656 
27489 
29322 
31154 
32987 
34819 
36652 


10266 
11734 
13200 
14666 
16134 
17600 
19066 
20534 
22000 
23466 
24934 
26400 
27866 
29334 


2567 
2934 
3300 
3667 
4034 
4400 
4767 
5134 
5500 
5867 
6234 
6600 
6967 
7334 


11088 
12672 
14256 
15840 
17424 
19008 
20592 
22176 
23760 
26344 
26928 
28512 
30096 
31680 


6668 

7621 

8573 

9626 

10479 

11431 

12384 

13336 

14289 

16242 

16194 

17147 

18099 

19052 


4435 

5069 

6702 

6336 

6970 

7603 

8237 

8870 

9604 

10138 

10771 

11405 

12038 

12672 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 


11954 
13661 
15369 
17077 
18784 
20492 
22199 
23907 
25615 
27322 
29030 
30738 
32445 
34153 


-9566 
10934 
12300 
13666 
15034 
16400 
17766 
19134 
20500 
21866 
23234 
24600 
25966 
27334 


2392 
2734 
3075 
3417 
3759 
4100 
4442 
4784 
5125 
5467 
5809 
6150 
6492 
6834 


10332 
11808 
13284 
14760 
16236 
17712 
19188 
20664 
22140 
23616 
25092 
26568 
28044 
29520 


6214 

7101 

7989 

8877 

9764 

10652 

11539 

12427 

13315 

14202 

15090 

15978 

16865 

17753 


4133 

4723 

5314 

5904 

6494 

7085 

7675 

8266 

8856 

9446 

10037 

10627 

11218 

11808 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 


13120 
14994 
16868 
18743 
20617 
22491 
24365 
26240 
28114 
29988 
31862 
33737 
35611 
37485 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7600 


11340 
12960 
14680 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27640 
29160 
30780 
32400 


6820 

7794 

8768 

9743 

10717 

11691 

12666 

13640 

14614 

15588 

16562 

17637 

18511 

19485 


4636 

5184 

6832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 



50 



30-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



34-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE Si 
CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


C.toC.of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE & 
CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


GF 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


10496 
11996 
13494 
14994 
16494 
17992 
19492 
20992 
22492 
23990 
25490 
26990 
28488 
29988 


S400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


9072 
10368 
11664 
12960 
14256 
15552 
16848 
18144 
19440 
20736 
22032 
23328 
24624 
25920 


5456 

6235 

7015 

7794 

8573 

9353 

10132 

10912 

11691 

12470 

13250 

14029 

14809 

15588 


3629 
4147 
4666 
5184 
5702 
6221 
6739 
7258 
7776 
8294 
8813 
9331 
9850 
10368 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14280 

16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


11896 
13594 
15294 
16994 
18692 
20392 
22092 
23790 
25490 
27190 
28888 
30588 
32288 
33986 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
25840 
27200 


2380 
2720 
3060 
3400 
3740 
4080 
4420 
4760 
5100 
5440 
5780 
6120 
6460 
6800 


10282 
11750 
13219 
14688 
16157 
17626 
19094 
20563 
22032 
23501 
24970 
26438 
27907 
29376 


6183 

7067 

7950 

8833 

9717 

10600 

11483 

12366 

13250 

14133 

15016 

15900 

16783 

17666 


4113 

4700 

5288 

5875 

6463 

7050 

7638 

8225 

8813 

9400 

9988 

10575 

11163 

11750 


31-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


10846 
12396 
13944 
15494 
17044 
18592 
20142 
21692 
23240 
24790 
26340 
27888 
29438 
30988 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


2170 
2480 
2790 
3100 
3410 
3720 
4030 
4340 
4650 
4960 
5270 
5580 
5890 
6200 


9374 
10714 
12053 
13392 
14731 
16070 
17410 
18749 
20088 
21427 
22766 
24106 
25445 
26784 


5638 

6443 

7248 

8054 

8859 

9665 

10470 

11275 

12081 

12886 

13691 

14497 

15302 

16108 


3750 
4285 
4821 
5357 
5892 
6428 
6964 
7500 
8035 
8571 
9107 
9642 
10178 
10714 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12246 
13994 
15744 
17494 
19242 
20992 
22740 
24490 
26240 
27988 
29738 
31488 
33236 
34986 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


10584 
12096 
13608 
15120 
16632 
18144 
19656 
21168 
22680 
24192 
25704 
27216 
28728 
30240 


6365 

7274 

8184 

9093 

10002 

10912 

11821 

12730 

13640 

14549 

15458 

16367 

17277 

18186 


4234 

4838 

5443 

6048 

6653 

7258 

7862 

8467 

9072 

9677 

10282 

10886 

11491 

12096 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


11196 
12794 
14394 
15994 
17592 
19192 
20792 
22392 
23990 
25590 
27190 
28788 
30388 
31988 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


2240 
2560 
2880 
3200 
3520 
3840 
4160 
4480 
4800 
5120 
5440 
5760 
6080 
6400 


9677 
11059 
12442 
13824 
15206 
16589 
17971 
19354 
20736 
22118 
23501 
24883 
26266 
27648 


5820 

6651 

7482 

8314 

9145 

9976 

10808 

11639 

12470 

13302 

14133 

14964 

15796 

16627 


3871 
4424' 
4977 
6530 
6083 
6636 
7188 
7741 
8294 
8847 
9400 
9953 
10506 
11059 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 


12594 
14394 
16194 
17992 
19792 
21592 
23390 
25190 
26990 
28788 
30588 
32388 
34186 
35986 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


10886 
12442 
13997 
15552 
17107 
18662 
20218 
21773 
23328 
24883 
26438 
27994 
29549 
31104 


6547 

7482 

8418 

9353 

10288 

11223 

12159 

13094 

14029 

14964 

15900 

16835 

17770 

18706 


4355 

4977 

5599 

6221 

6843 

7465 

8087 

8709 

9331 

9953 

10575 

11197 

11820 

12442 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


11546 
13194 
14844 
16494 
18142 
19792 
21442 
23090 
24740 
26390 
28038 
29688 
31338 
32986 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


9979 
11405 
12830 
14256 
15682 
17107 
18533 
19958 
21384 
22810 
24235 
25661 
27086 
28512 


6001 

6859 

7716 

8573 

9431 

10288 

11145 

12003 

12860 

13717 

14575 

15432 

16289 

17147 


3992 

4562 

5132 

5702 

6273 

6843 

7413 

7983 

8554 

9124 

9694 

10264 

10835 

11405 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet, 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet, 

20 Feet. 


15540 
17760 
19980 
22200 
24420 
26640 
28860 
31080 
33300 
35520 
37740 
39960 
42180 
44400 


12944 
14794 
16644 
18492 
20342 
22192 
24040 
25890 
27738 
29588 
31438 
33286 
35136 
36986 


10360 
11840 
13320 
14800 
16280 
17760 
19240 
20720 
22200 
23680 
25160 
26640 
28120 
29600 


2590 
2960 
3330 
3700 
4070 
4440 
4810 
5180 
5550 
5920 
6290 
6660 
7030 
7400 


11189 
12787 
14386 
15984 
17582 
19181 
20779 
22378 
23976 
25574 
27173 
28771 
30370 
31968 


6729 

7690 

8651 

9613 

10574 

11535 

12496 

13458 

14419 

15380 

16341 

17303 

18264 

19225 


4476 

5115 

5754 

6394 

7033 

7672 

8312 

8951 

9590 

10230 

10869 

11508 

12148 

12787 



51 



38-£t. Span 



LO.\D 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



42-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


C. to C. of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 


13294 
15194 
17094 
18992 
20892 
22790 
24690 
26590 
28488 
30388 
32288 
34186 
36086 
37984 


10640 
12160 
13680 
15200 
16720 
18240 
19760 
21280 
22800 
24320 
25840 
27360 
28880 
30400 


2660 
3040 
3420 
3800 
4180 
4560 
4940 
5320 
5700 
6080 
6460 
6840 
7220 
7600 


11491 
13133 
14774 
16416 
18058 
19699 
21341 
22982 
24624 
26266 
27907 
29549 
31190 
32832 


6911 

7898 

8885 

9872 

10860 

11847 

12834 

13821 

14809 

15796 

16783 

17770 

18758 

19745 


4596 

5253 

5910 

6566 

7223 

7880 

8536 

9193 

9850 

10506 

11163 

11820 

12476 

13133 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


17640 
20160 

22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


14694 
16794 
18892 
20992 
23090 
25190 
27290 
29388 
31488 
33586 
35686 
37784 
39884 
41984 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


12701 
14515 
16330 
18144 
19958 
21773 
23587 
25402 
27216 
29030 
30845 
32659 
34474 
36288 


7638 
8729 
9820 
10912 
12003 
13094 
14185 
15276 
16367 
17459 
18550 
19641 
20732 
21823 


5080 

5806 

6532 

7258 

7983 

8709 

9435 

10161 

10886 

11612 

12338 

13064 

13789 

14515 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


13644 
15594 
17542 
19492 
21442 
23390 
25340 
27290 
29238 
31188 
33136 
35086 
37036 
38984 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


11794 
13478 
15163 
16848 
18533 
20218 
21902 
23587 
25272 
26957 
28642 
30326 
32011 
33696 


7093 
8106 
9119 
10132 
11145 
12159 
13172 
14185 
15198 
16212 
17225 
18238 
19251 
20264 


4717 

5391 

6065 

6739 

7413 

8087 

8761 

9435 

10109 

10783 

11457 

12131 

12804 

13478 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


18060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 


15044 
17194 
19342 
21492 
23640 
25790 
27938 
30088 
32238 
34386 
36536 
38684 
40834 
42982 


12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
27520 
29240 
30960 
32680 
34400 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5590 
6020 
6450 
6880 
7310 
7740 
8170 
8600 


13003 
14861 
16718 
18576 
20434 
22291 
24149 
26006 
27864 
29722 
31579 
33437 
35294 
37152 


7820 
8937 
10054 
11171 
12289 
13406 
14523 
15640 
16757 
17874 
18991 
20109 
21226 
22343 


5201 

5944 

6687 

7430 

8173 

8916 

9660 

10403 

11146 

11889 

12632 

13375 

14118 

14861 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


13994 
15994 
17992 
19992 
21992 
23990 
25990 
27988 
29988 
31988 
33986 
35986 
37984 
39984 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


12096 
13824 
15552 
17280 
19008 
20736 
22464 
24192 
25920 
27648 
29376 
31104 
32832 
34560 


7274 
8314 
9353 
10392 
11431 
12470 
13510 
14549 
15588 
16627 
17666 
18706 
19745 
20784 


4838 

5530 

6221 

6912 

7603 

8294 

8986 

9677 

10368 

11059 

11750 

12442 

13133 

13824 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


18480 
21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


15394 
17592 
19792 
21992 
24190 
26390 
28588 
30788 
32986 
35186 
37386 
39584 
41784 
43982 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
5280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


13306 
15206 
17107 
19008 
20909 
22810 
24710 
26611 
28512 
30413 
32314 
34214 
36115 
38016 


8002 
9145 
10288 
11431 
12574 
13717 
14861 
16004 
17147 
18290 
19433 
20576 
21719 
22862 


5322 

6083 

6843 

7603 

8364 

9124 

9884 

10644 

11405 

12165 

12925 

13686 

14446 

15206 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
39360 
41820 
44280 
46740 
49200 


14344 
16394 
18442 
20492 
22540 
24590 
26640 
28688 
30738 
32786 
34836 
36886 
38934 
40984 


11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800 


2870 
3280 
3690 
4100 
4510 
4920 
5330 
5740 
6150 
6560 
6970 
7380 
7790 
8200 


12398 
14170 
15941 
17712 
19483 
21254 
23026 
24797 
26568 
28339 
30110 
31882 
33653 
35424 


7456 
8521 
9587 
10652 
11717 
12782 
13847 
14913 
15978 
17043 
18108 
19173 
20238 
21304 


4959 

5668 

6376 

7085 

7793 

8502 

9210 

9919 

10627 

11336 

12044 

12753 

13461 

14170 


-7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 


15744 
17992 
20242 
22492 
24740 
26990 
29238 
31488 
33736 
35986 
38234 
40484 
42732 
44982 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


13608 
15552 
17496 
19440 
21384 
23328 
25272 

27216 
29160 
31104 
33048 
34992 
36936 
38880 


8184 
9353 
10522 
11691 
12860 
14029 
16198 
16367 
17537 
18706 
19875 
21044 
22213 
23382 


5443 

6221 

6998 

7776 

8554 

9331 

10109 

10886 

11664 

12442 

13219 

13997 

14774 

15552 
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30-ft. Span 






LOAD 70 


LBS. 


PER 


SQ. FT.- 


-30° 


PITCH 






34-ft. 


Span 


C. to Cot 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


C. to C. of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12245 
13994 
15744 
17493 
19242 
20992 
22741 
24490 
26240 
27989 
29738 
31487 
33237 
34986 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


10584 
12096 
13608 
15120 
16632 
18144 
19656 
21168 
22680 
24192 
25704 
27216 
28728 
30240 


6365 

7274 

8184 

9093 

10002 

10912 

11821 

12730 

13640 

14549 

15458 

16367 

17277 

18186 


4234 
4838 
5443 
6048 
6653 
7258 
7862 

8467 
9072 
9677 
10282 
10886 
11491 
12096 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


13878 
15860 
17843 
19825 
21808 
23790 
25773 
27756 
29738 
31721 
33703 
35686 
37668 
39651 


11106 
12694 
14280 
15866 
17454 
19040 
20626 
22214 
23800 
25386 
26974 
28560 
30146 
31734 


2777 
3174 
3570 
3967 
4364 
4760 
5157 
5554 
5950 
6347 
6744 
7140 
7537 
7934 


11995 
13709 
15422 
17136 
18850 
20563 
22277 
23990 
25704 
27418 
29131 
30845 
32558 
34272 


7214 
8244 
9275 
10305 
11336 
12366 
13397 
14428 
15458 
16489 
17519 
18550 
19580 
20611 


4798 

5484 

6169 

6854 

7540 

8225 

8911 

9596 

10282 

10967 

11652 

12338 

13023 

13709 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


12653 
14461 
16268 
18076 
19884 
21691 
23499 
25307 
27114 
28922 
30729 
32537 
34345 
36152 


10126 
11574 
13020 
14466 
15914 
17360 
18806 
20254 
21700 
23146 
24594 
26040 
27486 
28934 


2532 

2894 

3255 

3617 

3979 

4340 

18806 

20254 

21700 

23146 

24594 

26040 

27486 

28934 


10937 
12499 
14062 
15624 
17186 
18749 
20311 
21874 
23436 
24998 
26561 
28123 
29686 
31248 


6577 

7517 

8456 

9396 

10336 

11275 

12215 

13155 

14094 

15034 

15973 

16913 

17853 

18792 


4375 

5000 

5625 

6250 

6875 

7500 

8124 

8749 

9374 

9999 

10624 

11249 

11874 

12499 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


14286 
16327 
18368 
20409 
22449 
24490 
26531 
28572 
30613 
32654 
34694 
36735 
38776 
40817 


11434 
13066 
14700 
16334 
17966 
19600 
21234 
22866 
24500 
26134 
27766 
29400 
31034 
32666 


2859 
3267 
3675 
4084 
4492 
4900 
5309 
5717 
6125 
6534 
6942 
7350 
7759 
8167 


12348 
14112 
15876 
17640 
19404 
21168 
22932 

24696 
26460 
28224 
29988 
31752 
33516 
35280 


7426 
8487 
9548 
10609 
11669 
12730 
13791 
14852 
15913 
16974 
18034 
19095 
20156 
21217 


4939 

5645 

6350 

7056 

7762 

8467 

9173 

9878 

10584 

11290 

11995 

12701 

13406 

14112 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


13061 
14927 
16793 
18659 
20525 
22391 
24257 
26123 
27989 
29855 
31721 
33587 
35452 
37318 


10454 
11946 
13440 
14934 
16426 
17920 
19414 
20906 
22400 
23894 
25386 
26880 
28374 
29866 


2614 
2987 
3360 
3734 
4107 
4480 
4854 
5227 
5600 
5974 
6347 
6720 
7094 
7467 


11290 
12902 
14515 
16128 
17741 
19354 
20966 
22579 
24192 
25805 
27418 
29030 
30643 
32256 


6789 

7759 

8729 

9699 

10669 

11639 

12609 

13579 

14549 

15519 

16489 

17459 

18428 

19398 


4516 

5161 

5806 

6451 

7096 

7741 

8387 

9032 

9677 

10322 

10967 

11612 

12257 

12902 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


14694 
16793 
18892 
20992 
23091 
25190 
27289 
29388 
31487 
33587 
35686 
37785 
39884 
41983 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


12701 
14515 
16330 
18144 
19958 
21773 
23587 
25402 
27216 
29030 
30845 
32659 
34474 
36288 


7638 
8729 
9820 
10912 
12003 
13094 
14185 
15276 
16367 
17459 
18550 
19641 
20732 
21823 


5080 

5806 

6532 

7258 

7983 

8709 

9435 

10161 

10886 

11612 

12338 

13064 

13789 

14515 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


13470 
15394 
17318 
10242 
21167 
23091 
25015 
26939 
28863 
30788 
32712 
34636 
36560 
38485 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21660 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


2695 
3080 
3465 
3850 
4235 
4620 
5005 
5390 
5775 
6160 
6545 
6930 
7315 
7700 


11642 
13306 
14969 
16632 
18295 
19958 
21622 
23285 
24948 
26611 
28274 
29938 
31601 
33264 


7002 
8002 
9002 
10002 
11003 
12003 
13003 
14003 
15003 
16004 
17004 
18004 
19004 
20005 


4657 

5322 

5988 

6653 

7318 

7983 

8649 

9314 

9979 

10644 

11310 

11975 

12640 

13306 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 
13 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


18130 
20720 
23310 
35900 
28490 
31080 
33670 
36260 
38850 
41440 
44030 
46620 
49210 
51800 


15102 
17260 
19417 
21575 
23732 
25890 
28047 
30205 
32362 
34520 
36677 
38834 
40992 
43149 


12086 
13814 
15540 
17266 
18994 
20720 
22446 
24174 
25900 
27626 
29354 
31080 
32806 
34534 


3022 
3454 
3885 
4317 
4749 
5180 
5612 
6044 
6475 
6907 
7339 
7770 
8202 
8634 


13054 
14918 
16783 
18648 
20513 
22378 
24242 

26107 
27972 
29837 
31702 
33566 
35431 
37296 


7850 
8972 
10093 
11215 
12336 
13458 
14579 
15701 
16822 
17944 
19065 
20186 
21308 
22429 


5221 

5967 

6713 

7459 

8205 

8951 

9697 

10443 

11189 

11935 

12681 

13427 

14172 

14918 
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38-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



42-ft. Span 



C.toC.of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE& 
CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


C, to C. of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE& 

CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


18620 
21280 
23940 
26600 
29260 
31920 
34580 
37240 
39900 
42560 
45220 
47880 
50540 
53200 


15510 
17726 
19942 
22158 
24374 
26589 
28805 
31021 
33237 
35452 
37668 
39884 
42100 
44316 


12414 
14186 
15960 
17734 
19506 
21280 
23054 
24826 
26600 
28374 
30146 
31920 
33694 
35466 


3104 
3547 
3990 
4434 
4877 
5320 
5764 
6207 
6650 
7094 
7537 
7980 
8424 
8867 


13406 
15322 
17237 
19152 
21067 
22982 
24898 
26813 
28728 
30643 
32558 
34474 
36389 
38304 


8062 
9214 
10366 
11518 
12670 
13821 
14973 
16125 
17277 
18428 
19580 
20732 
21884 
23036 


5363 

6129 

6895 

7661 

8427 

9193 

9959 

10725 

11491 

12257 

13023 

13789 

14556 

15322 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


17143 
19592 
22041 
24490 
26939 
29388 
31837 
34286 
36735 
39184 
41633 
44082 
46531 
48980 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


3430 
3920 
4410 
4900 
5390 
5880 
6370 
6860 
7350 
7840 
8330 
8820 
9310 
9800 


14818 
16934 
19051 
21168 
23285 
25402 
27518 
29635 
31752 
33869 
35986 
38102 
40219 
42336 


8911 
10184 
11457 
12730 
14003 
15276 
16549 
17822 
19095 
20368 
21641 
22914 
24187 
25460 


5927 

6774 

7620 

8467 

9314 

10161 

11007 

11854 

12701 

13548 

14394 

15241 

16088 

16934 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


15919 
18193 
20467 
22741 
25015 
27289 
29563 
31837 
34111 
36385 
38660 
40934 
43208 
45482 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


3185 
3640 
4095 
4550 
5005 
5460 
5915 
6370 
6825 
7280 
7735 
8190 
8645 
9100 


13759 
15725 
17690 
19656 
21622 
23587 
25553 
27518 
29484 
31450 
33415 
35381 
37346 
39312 


8275 
9457 
10639 
11821 
13003 
14185 
15367 
16549 
17731 
18913 
20096 
21278 
22460 
23642 


5504 

6290 

7076 

7862 

8649 

9435 

10221 

11007 

11794 

12580 

13366 

14152 

14939 

15725 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 


17551 
20059 
22566 
25073 
27581 
30088 
32595 
35103 
37610 
40117 
42625 
45132 
47639 
50147 


14046 
16064 
18060 
20066 
22074 
24080 
26086 
28094 
30100 
32106 
34114 
36120 
38126 
40134 


3512 
4014 
4515 
5017 
5519 
6020 
6522 
7024 
7525 
8027 
8529 
9030 
9532 
10034 


15170 
17338 
19505 
21672 
23839 
26006 
28174 
30341 
32508 
34675 
36842 
39010 
41177 
43344 


9123 
10427 
11730 
13033 
14337 
15640 
16943 
18247 
19550 
20853 
22157 
23460 
24763 
26067 


6068 

6935 

7802 

8669 

9536 

10403 

11269 

12136 

13003 

13870 

14737 

15604 

16471 

17338 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


16327 
18659 
20992 
23324 
25656 
27989 
30321 
32654 
34986 
37318 
39651 
41983 
44316 
46648 


13066 
14934 
16800 
18666 
20534 
22400 
24266 
26134 
28000 
29866 
31734 
33600 
35466 
37334 


3267 
3734 
4200 
4667 
5134 
5600 
6067 
6534 
7000 
7467 
7934 
8400 
8867 
9334 


14112 
16128 
18144 
20160 
22176 
24192 
26208 
28224 
30240 
32256 
34272 
36288 
38304 
40320 


8487 
9699 
10912 
12124 
13336 
14549 
15761 
16974 
18186 
19398 
20611 
21823 
23036 
24248 


5645 

6451 

7258 

8064 

8870 

9677 

10483 

11290 

12096 

1-2902 

13709 

14515 

15322 

16128 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


21560 
24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 


17959 
20525 
23091 
25656 
28222 
30788 
33353 
35919 
38485 
41050 
43616 
46182 
48747 
51313 


14374 
16426 
18480 
20534 
22596 
24640 
26694 
28746 
30800 
32854 
34906 
36960 
39014 
41066 


3594 
4107 
4620 
5134 
5647 
6160 
6674 
7187 
7700 
8214 
8727 
9240 
9754 
10267 


15523 
17741 
19958 
22176 
24394 
26611 
28829 
31046 
33264 
35482 
37699 
39917 
42134 
44352 


9335 
10669 
12003 
13336 
14670 
16004 
17337 
18671 
20005 
21338 
22672 
24006 
25339 
26673 


6209 

7096 

7983 

8870 

9757 

10644 

11532 

12419 

13306 

14193 

15080 

15967 

16854 

17741 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 


16735 
19126 
21516 
23907 
26298 
28689 
31079 
33470 
35861 
38251 
40642 
43033 
45423 
47814 


13394 
15306 
17220 
19134 
21046 
22960 
24874 
26786 
28700 
30614 
32526 
34440 
36354 
38266 


3349 
3827 
4305 
4784 
5262 
5740 
6219 
6697 
7175 
7654 
8132 
8610 
9089 
9567 


14465 
16531 
18598 
20664 
22730 
24797 
26863 
28930 
30996 
33062 
35129 
37195 
39262 
41328 


8699 
9942 
11184 
12427 
13670 
14913 
16155 
17398 
18641 
19883 
21126 
22369 
23611 
24854 


5786 

6612 

7439 

8266 

9092 

9919 

10745 

11572 

12398 

13225 

14052 

14878 

15705 

16531 


7 Feet. 

8 Feet. 

9 Feet. 

10 Feet. 

11 Feet. 

12 Feet. 

13 Feet. 

14 Feet. 

15 Feet. 

16 Feet. 

17 Feet. 

18 Feet. 

19 Feet. 

20 Feet. 


22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 


18368 
20992 
23616 
26240 
28863 
31487 
34111 
36735 
39359 
41983 
44607 
47231 
49855 
52479 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


15876 
18144 
20412 
22680 
24948 
27216 
29484 
31752 
34020 
36288 
38556 
40824 
43092 
45360 


9548 
10912 
12276 
13640 
15003 
16367 
17731 
19095 
20459 
21823 
23187 
24551 
25915 
27279 


6350 

7258 

8165 

9072 

9979 

10886 

11794 

12701 

13608 

14515 

15422 

16330 

17237 

18144 
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30-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



J PITCH 



34-ft. Span 



^4i 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


U m- 

2 p 
OH 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

16300 

16200 

17100 

18000 


4725 

5400 

6076 

6750 

7426 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12160 

12826 

13500 


3711 
4241 
4771 
5301 
5831 
6361 
6891 
7421 
7952 
8482 
9012 
9542 
10072 
10602 


3678 
4090 
4601 
6112 
6623 
6134 
6646 
7167 
7668 
8179 
8690 
9202 
9713 
10224 


984 
1125 
1266 
1406 
1547 
1687 
1828 
1969 
2109 
2250 
2391 
2531 
2672 
2813 


3938 

4600 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9663 

10125 

10688 

11250 


2362 
2700 
3037 
3375 
3712 
4050 
4387 
4726 
6063 
5400 
6737 
6075 
6412 
6750 


1576 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3160 
3375 
3600 
3826 
4060 
4276 
4500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


7140 
8160 

9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


6355 

6120 

6886 

7660 

8416 

9180 

9946 

10710 

11475 

12240 

13005 

13770 

14535 

15300 


4205 

4806 

6407 

6008 

6609 

7209 

7810 

8411 

9012 

9612 

10213 

10814 

11415 

12016 


4066 

4635 

5214 

5794 

6373 

6952 

7632 

8111 

8690 

9270 

9849 

10428 

11008 

11687 


1116 
1275 
1435 
1594 
1753 
1913 
2072 
2231 
2391 
2560 
2709 
2869 
3028 
3187 


4463 

5100 

5738 

6376 

7013 

7650 

8288 

8925 

9663 

10200 

10838 

11476 

12113 

12760 


2677 
3060 
3442 
3825 
4207 
4590 
4972 
5356 
6738 
6120 
6602 
6885 
7267 
7650 


1786 
2040 
2295 
2560 
2805 
3060 
3316 
3670 
3825 
4080 
4335 
4690 
4845 
5100 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


4883 

5680 

6278 

6975 

7673 

8370 

9068 

9766 

10463 

11160 

11868 

12655 

13253 

13950 


3834 
4382 
4930 
5478 
6026 
6573 
7121 

7669 
8217 
8764 
9312 
9860 
10408 
10955 


3698 
4226 
4754 
6282 
5811 
6339 
6871 
7396 
7924 
8452 
8980 
9508 
10037 
10666 


1017 
1162 
1308 
1453 
1598 
1744 
1889 
2035 
2180 
2325 
2470 
2616 
2761 
2906 


4069 

4660 

6231 

6813 

6394 

6976 

7566 

8138 

8719 

9300 

9881 

10463 

11044 

11626 


2441 
2790 
3139 
3488 
3836 
4185 
4534 
4882 
5231 
5580 
5929 
6277 
6626 
6975 


1627 
1860 
2092 
2326 
2657 
2790 
3023 
3255 
3488 
3720 
3952 
4186 
4417 
4660 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


7360 
8400 
9450 
10600 
11650 
12600 
13650 
14700 
16750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


5613 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14176 

14963 

15760 


4329 

4948 

6566 

6185 

6803 

7421 

8040 

8658 

9277 

9895 

10514 

11132 

11751 

12369 


4175 

4771 

6368 

6964 

6560 

7167 

7763 

8350 

8946 

9642 

10139 

10736 

11332 

11928 


1148 
1312 
1476 
1641 
1806 
1969 
2133 
2297 
2461 
2625 
2789 
2953 
3117 
3281 


4694 

6250 

5906 

6563 

7219 

7876 

8531 

9188 

9844 

10500 

11166 

11813 

12469 

13126 


2757 
3150 
3544 
3938 
4331 
4725 
6119 
5512 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 


1838 
2100 
2363 
2625 
2888 
3150 
3413 
3676 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
6250 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


6040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3958 

4524 

5089 

5654 

6220 

6786 

7361 

7916 

8482 

9047 

9612 

10178 

10743 

11309 


3817 
4362 
4908 
6463 
6998 
6543 
7089 
7634 
8179 
8724 
9270 
9815 
10360 
10906 


1050 
1200 
1350 
1500 
1660 
1800 
1950 
2100 
2260 
2400 
2560 
2700 
2850 
3000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
6760 
6120 
6480 
6840 
7200 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4660 
4800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
16120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20620 
21600 


6670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10630 

11340 

12160 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


4463 

5089 

5726 

6361 

6997 

7633 

8270 

8906 

9542 

10178 

10814 

11460 

12086 

12722 


4294 

4908 

6621 

6134 

6748 

7361 

7975 

8588 

9202 

9815 

10428 

11042 

11656 

12269 


1181 
1350 
1519 
1687 
1866 
2026 
2194 
2362 
2531 
2700 
2869 
3037 
3206 
3375 


4726 

5400 

6075 

6760 

7425 

8100 

8775 

9450 

10126 

10800 

11476 

12160 

12825 

13500 


2835 
3240 
3646 
4060 
4466 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6886 
7290 
7695 
8100 


1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3610 
3780 
4060 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


6930 

7^20 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


6198 

6940 

6683 

7426 

8168 

8910 

9653 

10395 

11138 

11880 

12623 

13366 

14108 

14850 


4082 

4666 

5248 

5831 

6414 

6997 

7580 

8164 

8747 

9330 

9913 

10496 

11079 

11662 


3936 

4499 

5061 

6623 

6186 

6748 

7310 

7872 

8436 

8997 

9669 

10122 

10684 

11246 


1083 
1237 
1392 
1547 
1702 
1866 
2011 
2166 
2320 
2476 
2630 
2786 
2939 
3094 


4331 

4950 

6669 

6188 

6806 

7426 

8044 

8663 

9281 

9900 

10619 

11138 

11756 

12376 


2599 
2970 
3341 
3712 
4084 
4465 
4827 
5198 
5569 
5940 
6312 
6682 
7054 
7426 


1732 
1980 
2227 
2475 
2723 
2970 
3217 
3465 
3713 
3960 
4207 
4466 
4702 
4960 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 


7770 
8880 
9990 
11100 
12210 
13320 
14430 
15640 
16650 
17760 
18870 
19980 
21090 
22200 


6828 

6660 

7493 

8325 

9158 

9990 

10823 

11666 

12488 

13320 

14163 

14986 

15818 

16650 


4577 

6230 

6884 

6638 

7192 

7845 

8499 

9163 

9807 

10461 

11114 

11768 

12422 

13076 


4413 

5044 

5674 

6306 

6936 

7666 

8196 

8827 

9457 

10088 

10718 

11349 

11979 

12610 


1214 
1387 
1661 
1734 
1908 
2081 
2256 
2428 
2601 
2775 
2948 
3122 
3295 
3469 


4866 

6550 

6244 

6938 

7631 

8325 

9019 

9713 

10406 

11100 

11794 

12488 

13181 

13875 


2914 
3330 
3747 
4162 
4579 
4995 
5411 
5827 
6244 
6660 
7076 
7492 
7909 
8326 


1942 
2220 
2497 
2775 
3053 
3330 
•3607 
3886 
4162 
4440 
4717 
4995 
5272 
5660 
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38-ft. Span 






LOAD 30 


LBS 


PER 


SQ 


FT. 


-i 


PITCH 






42-ft. 


Span 


u » 

CJf- 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


u »- 
2 3 
OH 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 


5985 

6840 

7695 

8550 

9405 

10260 

11115 

11970 

12825 

13680 

14535 

15390 

16245 

17100 


4700 

5372 

6043 

6715 

7386 

8058 

8729 

9400 

10072 

10743 

11415 

12086 

12758 

13429 


4533 

5180 

5828 

6475 

7123 

7770 

8418 

9065 

9713 

10360 

11008 

11655 

12303 

12950 


1247 
1425 
1603 
1781 
1959 
2137 
2316 
2494 
2672 
2850 
3028 
3206 
3384 
3562 


4988 

5700 

6413 

7125 

7838 

8550 

9263 

9975 

10688 

11400 

12113 

12825 

13538 

14250 


2992 
3420 
3847 
4275 
4702 
5130 
5557 
5985 
6412 
6840 
7267 
7695 
8122 
8550 


1995 
2280 
2565 
2850 
3135 
3420 
3705 
3990 
4275 
4560 
4845 
5130 
5415 
5700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


5195 

5937 

6679 

7421 

8164 

S906 

9648 

10390 

11132 

11874 

12616 

13359 

14101 

14843 


5010 
5725 
6441 

7157 
7872 
8588 
9304 

10020 
10735 
11451 
12167 
12882 
13598 
14314 


1378 
1575 
1772 
1969 
2166 
2362 
2559 
2756 
2953 
3150 
3347 
3544 
3741 
3937 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


3307 
3780 
4252 
4725 
5197 
5670 
6142 

6615 
7087 
7560 
8032 
8505 
8977 
9450 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 

4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


6143 

7020 

7898 

8775 

9653 

10530 

11408 

12285 

13163 

14040 

14918 

15795 

16673 

17550 


4824 

5513 

6202 

6891 

7580 

8270 

8959 

9648 

10337 

11026 

11715 

12404 

13093 

13783 


4652 

5316 

5981 

6646 

7310 

7975 

8639 

9304 

9968 

10633 

11298 

11962 

12627 

13291 


1280 
1462 
1645 
1828 
2011 
2194 
2376 
2559 
2742 
2925 
3108 
3291 
3473 
3656 


5119 

5850 

6581 

7313 

8044 

8775 

9506 

10238 

10969 

11700 

12431 

13163 

13894 

14625 


3071 
3510 
3949 
4388 
4827 
5265 
5704 
6142 
6581 
7020 
7459 
7897 
8336 
8775 


2047 
2340 
2632 
2925 
3217 
3510 
3802 
4095 
4387 
4680 
4972 
5265 
5557 
5850 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 


6773 

7740 

8708 

9675 

10643 

11610 

12578 

13545 

14513 

15480 

16448 

17415 

18383 

19350 


5319 

6078 

6838 

7598 

8358 

9118 

9878 

10637 

11397 

12157 

12917 

13677 

14436 

15196 


5129 

5862 

6594 

7327 

8060 

8793 

9525 

10258 

10991 

11724 

12456 

13189 

13922 

14654 


1411 
1612 
1814 
2016 
2217 
2419 
2620 
2822 
3023 
3225 
3426 
3628 
3829 
4031 


5644 

6450 

7256 

8063 

8869 

9675 

10481 

11288 

12094 

12900 

13706 

14513 

15319 

16125 


3386 
3870 
4354 
4837 
5321 
5805 
6289 
6772 
7257 
7740 
8224 
8707 
9191 
9675 


2257 
2580 
2902 
3225 
8547 
3870 
4192 
4515 
4837 
5160 
5482 
5805 
6127 
6450 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4948 

5654 

6361 

7068 

7775 

8482 

9188 

9895 

10602 

11309 

12016 

12722 

13429 

14136 


4771 

5453 

6134 

6816 

7498 

8179 

8861 

9542 

10224 

10906 

11587 

12269 

12950 

13632 


1312 
1500 
1687 
1875 
2062 
2250 
2437 
2625 
2812 
3000 
3187 
3375 
3562 
3750 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


5442 

6220 

6997 

7775 

8552 

9330 

10107 

10885 

11662 

12440 

13217 

13995 

14772 

15550 


5248 

5998 

6748 

7498 

8247 

8997 

9747 

10497 

11246 

11996 

12746 

13496 

14245 

14995 


1444 
1650 
1856 
2062 
2269 
2475 
2681 
2887 
3094 
3300 
3506 
3712 
3919 
4125 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 


6458 

7380 

8303 

9225 

10148 

11070 

11993 

12915 

13838 

14760 

15683 

16605 

17528 

18450 


5071 

5796 

6520 

7245 

7969 

8694 

9418 

10143 

10867 

11592 

12316 

13040 

13765 

14489 


4890 

5589 

6288 

6986 

7685 

8384 

9082 

9781 

10480 

11178 

11877 

12576 

13274 

13973 


1345 
1537 
1729 
1922 
2114 
2306 
2498 
2691 
2882 
3075 
3267 
3459 
3651 
3843 


5381 

6150 

6919 

7688 

8456 

9225 

9994 

10763 

11531 

12300 

13069 

13838 

14606 

15375 


3229 
3690 
4151 
4612 
5074 
5535 
5996 
6457 
6919 
7380 
7841 
8302 
8764 
9225 


2152 
2460 
2767 
3075 
3382 
3690 
3997 
4305 
4612 
4920 
5227 
5535 
5842 
6150 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 


5566 

6361 

7156 

7952 

8747 

9542 

10337 

11132 

11927 

12722 

13518 

14313 

15108 

15903 


5368 

6134 

6901 

7668 

8435 

9202 

9968 

10735 

11502 

12269 

13036 

13802 

14569 

15336 


1476 
1687 
1898 
2109 
2320 
2531 
2742 

2953 
3164 
3375 
3586 
3797 
4008 
4219 


5906 

6750 

7594 

8438 

9281 

10125 

10969 

11813 

12656 

13500 

14344 

15188 

16031 

16875 


3544 
4050 
4556 
5062 
5569 
6075 
6582 

7087 
7594 
8100 
8606 
9112 
9619 
10125 


2362 
2700 
3037 
3375 
3712 
4050 
4387 
4725 
5062 
5400 
5738 
6075 
6412 
6750 



30-ft. Span 






LOAD 40 


LBS. 


PER 


SQ. 


FT. 


-h 


PITCH 






34-ft. 


Span 




Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE& 
EF 


DH 


GH 


FG 




Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4948 

5654 

6361 

7068 

7775 

8482 

9188 

9895 

10602 

11309 

12016 

12722 

13429 

14136 


4771 

5453 

6134 

6816 

7498 

8179 

8861 

9542 

10224 

10906 

11587 

12269 

12950 

13632 


1312 
1500 
1687 
1875 
2062 
2250 
2437 
2625 
2812 
3000 
3187 
3375 
3562 
3750 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9520 
10880 
12240 
13600 
14960 
16320 
17680 
19040 
20400 
21760 
23120 
24480 
25840 
27200 


7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 


5607 

6408 

7209 

8010 

8811 

9612 

10414 

11215 

12016 

12817 

13618 

14419 

15220 

16021 


5407 

6180 

6952 

7725 

8497 

9270 

10042 

10815 

11587 

12360 

13132 

13905 

14677 

15450 


1487 
1700 
1912 
2125 
2337 
2550 
2762 
2975 
3187 
3400 
3612 
3825 
4037 
4250 


5950 

6800 

7650 

8500 

9350 

10200 

11050 

11900 

127.50 

13600 

14450 

15300 

16150 

17000 


3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


2380 
2720 
3060 
3400 
3740 
4080 
4420 
4760 
5100 
5440 
5780 
6120 
6460 
6800 


31-£t. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8680 
9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 


6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 


5113 

5843 

6573 

7304 

8034 

8764 

9495 

10225 

10955 

11686 

12416 

13146 

13877 

14607 


4930 

5635 

6339 

7043 

7748 

8452 

9156 

9860 

10565 

11269 

11973 

12678 

13382 

14086 


1356 
1550 
1744 
1937 
2131 
2325 
2519 
2712 
2906 
3100 
3294 
3487 
3681 
3875 


5425 

6200 

6975 

7750 

8525 

9300 

10075 

10850 

11625 

12400 

13175 

13950 

14725 

15500 


3255 
3720 
4185 
4650 
5115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 


2170 
2480 
2790 
3100 
3410 
3720 
4030 
4340 
4650 
4960 
5270 
5580 
5890 
6200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9800 
11200 
12600 
14000 
1.5400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


5772 

6597 

7421 

8246 

9071 

9895 

10720 

11544 

12369 

13194 

14018 

14843 

15667 

16492 


5566 

6362 

7157 

7952 

8747 

9542 

10338 

11133 

11928 

12723 

13518 

14314 

15109 

15904 


1531 
1750 
1969 
2187 
2406 
2625 
2844 
3062 
3281 
3500 
3719 
3937 
4156 
4375 


6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


5277 

6032 

6785 

7539 

8293 

9047 

9801 

10555 

11309 

12063 

12817 

13571 

14324 

15078 


5089 

5816 

6543 

7270 

7997 

8724 

9452 

10179 

10906 

11633 

12360 

13087 

13814 

14541 


1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


2240 
2560 
2880 
3200 
3520 
3840 
4160 
4480 
4800 
5120 
5440 
5760 
6080 
6400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


5937 

6785 

7633 

8482 

9330 

10178 

11026 

11874 

12722 

13571 

14419 

15267 

16115 

16963 


5725 

6543 

7361 

8179 

8997 

9815 

10633 

11451 

12269 

13087 

13905 

14723 

15540 

16358 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


6442 

6220 

6997 

7775 

8552 

9330 

10107 

10885 

11662 

12440 

13217 

13995 

14772 

15550 


5248 

5998 

6748 

7498 

8247 

8997 

9747 

10497 

11246 

11996 

12746 

13496 

14245 

14995 


1444 
1650 
1856 
2062 
2269 
2475 
2681 
2887 
3094 
3300 
3506 
3712 
3919 
4125 


5.775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


3465 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10360 
11840 
13320 
14800 
16280 
17760 
19240 
20720 
22200 
23680 
25160 
26640 
28120 
29600 


7770 
8880 
9990 
11100 
12210 
13320 
14430 
15540 
16650 
17760 
18870 
19980 
21090 
22200 


6102 

6974 

7845 

8717 

9589 

10461 

11332 

12204 

13076 

13948 

14819 

15691 

16563 

17434 


5884 

6725 

7566 

8406 

9247 

10088 

10928 

11769 

12610 

13450 

14291 

15132 

15972 

16813 


1619 
1850 
2081 
2312 
2544 
2775 
3006 
3237 
3469 
3700 
3931 
4162 
4394 
4625 


6475 

7400 

8325 

9250 

10175 

11100 

12025 

12950 

13875 

14800 

15725 

16650 

17575 

18500 


3885 
4440 
4995 
5550 
6105 
6660 
7215 
7770 
8325 
8880 
9435 
9990 
10545 
11100 


2590 
2960 
3330 
3700 
4070 
4440 
4810 
5180 
5550 
5920 
6290 
6660 
70.30 
7400 



57 



38-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — | PITCH 



42-ft. Span 



u » 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


oi: 
OH 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10640 
12160 
13680 
15200 
16720 
18240 
19760 
21280 
22800 
24320 
25840 
27360 
28880 
30400 


7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 


6267 

7162 

8058 

8953 

9848 

10743 

11639 

12534 

13429 

14324 

15220 

16115 

17010 

17906 


6044 
6907 
7770 
8634 
9497 
10360 
11224 

12087 
12950 
13814 
14677 
15540 
16404 
17268 


1662 
1900 
2137 
2375 
2612 
2850 
3087 
3325 
3562 
3800 
4037 
4275 
4512 
4750 


6650 

7600 

8550 

9500 

10450 

11400 

12350 

13300 

14250 

15200 

16150 

17100 

18050 

19000 


3990 

4560 

5130 

5700 

6270 

6840 

7410 

7980 

8550 

9120 

9690 

10260 

10830 

11400 


2660 
3040 
3420 
3800 
4180 
4560 
4940 
5320 
5700 
6080 
6460 
6840 
7220 
7600 


7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


6927 

7916 

8906 

9895 

10885 

11874 

12864 

13853 

14843 

15832 

16822 

17811 

18801 

19790 


6680 

7634 

8588 

9542 

10497 

11451 

12405 

13359 

14314 

15268 

16222 

17176 

18131 

19085 


1837 
2100 
2362 
2625 
2887 
3150 
3412 

3675 
3937 
4200 
4462 
4725 
4987 
5250 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4410 

6040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
-14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


6432 

7351 

8270 

9188 

10107 

11026 

11945 

12864 

13783 

14701 

15620 

16539 

17458 

18377 


6203 

7089 

7975 

8861 

9747 

10633 

11519 

12405 

13291 

14177 

15063 

15949 

16836 

17722 


1706 
1950 
2194 
2437 
2681 
2925 
3169 
3412 
3656 
3900 
4144 
4387 
4631 
4875 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
27520 
29240 
30960 
32680 
34400 


9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 


7092 
8105 
9118 
10131 
11144 
12157 
13170 
14183 
15196 
16209 
17222 
18235 
19249 
20262 


6839 

7816 

8793 

9770 

10747 

11724 

12700 

13677 

14654 

15631 

16608 

17585 

18562 

19539 


1881 
2150 
2419 
2687 
2956 
3225 
3494 
3762 
4031 
4300 
4569 
4837 
5106 
5375 


7525 
8600 
9675 
10750 
11825 
12900 
13975 
15050 
16125 
17200 
18275 
19350 
20425 
21500 


4515 

5160 

5805 

6450 

7095 

7740 

8385 

9030 

9675 

10320 

10965 

11610 

12255 

12900 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5590 
6020 
6450 
6880 
7310 
7740 
8170 
8600 


40-ft. Span 


44-£t. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6597 

7539 

8482 

9424 

10366 

11309 

12251 

13194 

14136 

15078 

16021 

16963 

17906 

18848 


6362 

7270 

8179 

9088 

9997 

10906 

11814 

12723 

13632 

14541 

15450 

16358 

17267 

18176 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


7256 
8293 
9330 
10366 
11403 
12440 
13476 
14513 
15550 
16586 
17623 
18660 
19696 
20733 


6998 

7997 

8997 

9997 

10996 

11996 

12996 

13996 

14995 

15995 

16995 

17994 

18994 

19994 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3575 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
5280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


41-ft. Span 


46-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800 


8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 


6762 

7728 

8694 

9660 

10626 

11592 

12557 

13523 

14489 

15455 

16421 

17387 

18353 

19319 


6521 

7452 

8384 

9315 

10247 

11178 

12110 

13041 

13973 

14904 

15836 

16767 

17699 

18630 


1794 
2050 
2306 
2562 
2819 
3075 
3331 
3587 
3844 
4100 
4356 
4612 
4869 
5125 


7175 
8200 
9225 
10250 
11275 
12300 
13325 
14350 
15375 
16400 
17425 
18450 
19475 
20500 


4305 

4920 

5535 

6150 

6765 

7380 

7995 

8610 

9225 

9840 

10455 

11070 

11685 

12300 


2870 
3280 
3690 
4100 
4510 
4920 
5330 
5740 
6150 
6560 
6970 
7380 
7790 
8200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7421 
8482 
9542 
10602 
11662 
12722 
13783 
14843 
15903 
16963 
18023 
19084 
20144 
21204 


7157 
8179 
9202 
10224 
11246 
12269 
13291 
14314 
15336 
16358 
17381 
18403 
19426 
20448 


1969 
2250 
2531 
2812 
3094 
3375 
3656 
3937 
4219 
4500 
4781 
5062 
5344 
5625 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
6850 
6300 
6760 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 



58 



30-£t. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



PITCH 



34-ft. Span 



S3 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


2 3 
Uf5 


Total 
Load 

on 
Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


6185 
7068 
7952 
8835 
9719 
10602 
11486 

12369 
13253 
14136 
15020 
15903 
16787 
17670 


5964 

6816 

7668 

8520 

9372 

10224 

11076 

11928 

12780 

13632 

14484 

15336 

16188 

17040 


1641 6563 
1875 7500 
2109 8438 
2344 9375 
2578 10313 
2812 11250 
3047 12188 
3281 13125 
3516 14063 
3750 15000 
3985 15938 
4219,16875 
4453 17813 
4687 18750 


3938 

4500 

5063 

5625 

6187 

6750 

7312 

7875 

8438 

9000 

9562 

10125 

10688 

11250 


2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11900 
13600 
15300 
17000 
18700 
20400 
22100 
23800 
25500 
27200 
28900 
30600 
32300 
34000 


8925 
10200 
11475 
12750 
14025 
15300 
16575 
17850 
19125 
20400 
21675 
22950 
24225 
25500 


7009 
8010 
9012 
10013 
11014 
12016 
13017 
14018 
15020 
16021 
17022 
18023 
19025 
20026 


6759 

7725 

8690 

9656 

10622 

11587 

12553 

13518 

14484 

15450 

16415 

17381 

18346 

19312 


1859 
2125 
2391 
2656 
2922 
3187 
3453 
3719 
3985 
4250 
4516 
4781 
5047 
5312 


7438 
8500 
9563 
10625 
11688 
12750 
13813 
14875 
15938 
17000 
18063 
19125 
20188 
21250 


4462 

5100 

5737 

6375 

7012 

7650 

8287 

8925 

9562 

10200 

10837 

11475 

12112 

12750 


2975 
3400 
3825 
4250 
4675 
5100 
5525 
59.50 
6375 
6800 
7225 
7650 
8075 
8500 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 


8138 
9300 
10463 
11625 
12788 
13950 
15113 
16275 
17438 
18600 
19763 
20925 
22088 
23250 


6391 

7304 

8217 

9130 

10042 

10955 

11868 

12781 

13694 

14607 

15520 

16433 

17346 

18259 


6163 

7043 

7924 

8804 

9684 

10565 

11445 

12326 

13206 

14086 

14967 

15847 

16728 

17608 


1695 
1937 
2180 
2422 
2664 
2906 
3148 
3391 
3633 
3875 
4117 
4359 
4601 
4844 


6781 

7750 

8719 

9688 

10656 

11625 

12594 

13563 
14531 
15500 
16469 
17438 
18406 
19375 


4069 

4650 

5231 

5812 

6394 

6975 

7556 

8138 

8719 

9300 

9881 

10461 

11044 

11625 


2713 
3100 
3488 
3875 
4263 
4650 
5038 
5425 
5813 
6200 
6588 
6975 
7363 
7750 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


7215 
8246 
9277 
10308 
11338 
12369 
13400 
14431 
15461 
16492 
17523 
18554 
19584 
20615 


6958 

7952 

8946 

9940 

10934 

11928 

12922 

13916 
14910 
15904 
16898 
17892 
18886 
19880 


1914 
2187 
2461 
2735 
3007 
3281 
3555 
3828 
4101 
4375 
4648 
4922 
5195 
5469 


7656 
8750 
9844 
10938 
12031 
13125 
14219 

15313 
16406 
17500 
18594 
19688 
20781 
21875 


4594 

5250 

5906 

6562 

7219 

7875 

8531 

9188 

9844 

10500 

11157 

11812 

12469 

13125 


3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


6597 

7539 

8482 

9424 

10366 

11309 

12251 

13194 

14136 

15078 

16021 

16963 

17906 

18848 


6362 

7270 

8179 

9088 

9997 

10906 

11814 

12723 

13632 

14541 

15450 

16358 

17267 

18176 


1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 


7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7421 
8482 
9542 
10602 
11662 
12722 
13783 
14843 
15903 
16963 
18023 
19084 
20144 
21204 


7157 
8179 
9202 
10224 
11246 
12269 
13291 
14314 
15336 
16358 
17381 
18403 
19426 
20448 


1969 
2250 
2531 
2812 
3094 
3375 
3656 
3937 
4219 
4500 
4781 
5062 
5344 
5625 


7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 


4725 

5400 

'6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16088 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 


6803 

7775 

8747 

9719 

10690 

11662 

12634 

13606 

14578 

15550 

16521 

17493 

18465 

19437 


6560 

7498 

8435 

9372 

10309 

11246 

12184 

13121 

14058 

14995 

15932 

16870 

17807 

18744 


1805 
2062 
2320 
2578 
2836 
3094 
3351 
3610 
3867 
4125 
4383 
4641 
4898 
5156 


7219 
8250 
9281 
10313 
11344 
12375 
13406 
14438 
15469 
16500 
17531 
18563 
19594 
20625 


4331 

4950 

5569 

6188 

6807 

7425 

8044 

8662 

9281 

9900 

10519 

11137 

11757 

12375 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5363 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
.7838 
8250 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12950 
14800 
16650 
18500 
20350 
22200 
24050 
25900 
27750 
29600 
31450 
33300 
35150 
37000 


9713 
11100 
12488 
13875 
15263 
16650 
18038 
19425 
20813 
22200 
23588 
24975 
26363 
27750 


7628 
8717 
9807 
10897 
11986 
13076 
14165 
15255 
16345 
17434 
18524 
19614 
20703 
21793 


7356 
8406 
9457 
10508 
11559 
12610 
13660 
14711 
15762 
16813 
17864 
18914 
19965 
21016 


2023 
2312 
2601 
2891 
3180 
3469 
3758 
4047 
4336 
4625 
4914 
5203 
5492 
5781 


8094 
9250 
10406 
11563 
12719 
13875 
15031 

16188 
17344 
18500 
19656 
20813 
21969 
23125 


4857 

5550 

6244 

6938 

7631 

8325 

9019 

9712 

10406 

11100 

11794 

12488 

13181 

13875 


3238 
3700 
4163 
4625 
5088 
5550 
6013 
6475 
6938 
7400 
7863 
8325 
8788 
9250 



59 



38-ft. Span 






LOAD 50 


LBS 


PER 


SQ 


FT. 


1 
~~ 3 


PITCH 






42-ft. 


Span 




Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


■3d 
S3 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13300 
15200 
17100 
19000 
20900 
22800 
24700 
26600 
28500 
30400 
32300 
34200 
36100 
38000 


9975 
11400 
12825 
14250 
15675 
17100 
18525 
19950 
21375 
22800 
24225 
25650 
27075 
28500 


7834 
8953 
10072 
11191 
12310 
13429 
14548 
15667 
16787 
17906 
19025 
20144 
21263 
22382 


7554 
8634 
9713 
10792 
11871 
12950 
14030 
15109 
16188 
17267 
18346 
19426 
20505 
21584 


2078 
2375 
2672 
2969 
3266 
3562 
3859 
4156 
4453 
4750 
5047 
5344 
5641 
5937 


8313 
9500 
10688 
11875 
13063 
14250 
15438 
16625 
17813 
19000 
20188 
21375 
22563 
23750 


4987 

5700 

6412 

7125 

7838 

8550 

9263 

9975 

10688 

11400 

12112 

12825 

13537 

14250 


3325 
3800 
4275 
4750 
5225 
5700 
6175 
6650 
7125 
7600 
8075 
8550 
9025 
9500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


8658 
9895 
11132 
12369 
13606 
14843 
16080 
17317 
18554 
19790 
21027 
22264 
23501 
24738 


8350 
9542 
10735 
11928 
13121 
14314 
15506 

16699 
17892 
19085 
20278 
21470 
22663 
23856 


2297 
2625 
2953 
3281 
3609 
3937 
4266 

4594 
4922 
5250 
5578 
5906 
6234 
6562 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 

18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


5512 

6300 

7088 

7875 

8662 

9450 

10238 

11025 

11812 

12600 

13388 

14175 

14962 

15750 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 


10238 
11700 
13163 
14625 
16088 
17550 
19013 
20475 
21938 
23400 
24863 
26325 
27788 
29250 


8040 
9188 
10337 
11486 
12634 
13783 
14931 
16080 
17228 
18377 
19525 
20674 
21822 
22971 


7753 
8861 
9968 
11076 
12184 
13291 
14399 
15506 
16614 
17722 
18829 
19937 
21044 
22152 


2133 
2437 
2742 
3047 
3351 
3656 
3961 
4266 
4570 
4875 
5180 
5484 
5789 
6094 


8531 
9750 
10969 
12188 
13406 
14625 
15844 
17063 
18281 
19500 
20719 
21938 
23156 
24375 


5119 

5850 

6581 

7312 

8044 

8775 

9506 

10238 

10969 

11700 

12431 

13162 

13894 

14625 


3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15050 
17200 
19350 
21500 
23650 
25800 
27950 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 


11288 
12900 
14513 
16125 
17738 
19350 
20963 
22575 
24188 
25800 
27413 
29025 
30638 
32250 


8864 
10131 
11397 
12664 
13930 
15196 
16463 
17729 
18995 
20261 
21528 
22794 
24061 
25327 


8548 
9769 
10991 
12212 
13433 
14654 
15876 
17097 
18318 
19539 
20760 
21982 
23203 
24424 


2352 
2687 
3023 
3359 
3695 
4031 
4367 
4703 
5039 
5375 
5711 
6047 
6383 
6719 


9406 
10750 
12094 
1343S 
14781 
16125 
17469 
18813 
20156 
21500 
22844 
24188 
25531 
26875 


5644 

6450 

7257 

8062 

8869 

9675 

10481 

11288 

12094 

12900 

13706 

14512 

15319 

16125 


3763 
4300 
4838 
5375 
5913 
6450 
6988 
7525 
8063 
8600 
9138 
9675 
10213 
10750 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


8246 
9424 
10602 
11780 
12958 
14136 
15314 
16492 
17670 
18848 
20026 
21204 
22382 
23560 


7952 
9088 
10224 
11360 
12496 
13632 
14768 
15904 
17040 
18176 
19312 
20448 
21584 
22720 


2187 
2500 
2812 
3125 
3437 
3750 
4062 
4375 
4687 
5000 
5312 
5625 
5937 
6250 


8750 
10000 
11250 
12500 
13750 
15000 
16250 
17500 
18750 
20000 
21250 
22500 
23750 
25000 


5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 


3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


9071 
10366 
11662 
12958 
14254 
15550 
16845 
18141 
19437 
20733 
22029 
23324 
24620 
25916 


8747 
9997 
11246 
12496 
13746 
14995 
16245 
17494 
18744 
19994 
21243 
22493 
23742 
24992 


2406 
2750 
3094 
3437 
3781 
4125 
4469 
4812 
5156 
5500 
5844 
6187 
6531 
6875 


9625 
11000 
12375 
13750 
15125 
16500 
17875 
19250 
20625 
22000 
23375 
24750 
26125 
27500 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


3850 
4400 
4950 
5500 
6050 
6600 
7150 
7700 
8250 
8800 
9350 
9900 
10450 
11000 


41-ft. Span 


46-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 


10763 
12300 
13838 
15375 
16913 
18450 
19988 
21525 
23063 
24600 
26138 
27675 
29213 
30750 


8452 
9660 
10867 
12075 
13282 
14489 
15697 
16904 
18112 
19319 
20527 
21734 
22942 
24149 


8151 
9315 
10480 
11644 
12808 
13973 
15137 
16302 
17466 
18630 
19795 
20959 
22124 
23288 


2242 
2562 
2883 
3203 
3523 
3844 
4164 
4484 
4805 
5125 
5445 
5766 
6086 
6406 


8969 
10250 
11531 
12813 
14094 
15375 
16656 

17938 
19219 
20500 
21781 
23063 
24344 
25625 


5381 

6150 

6919 

7688 

8456 

9225 

9994 

10762 

11531 

12300 

13069 

13838 

14606 

15375 


3588 
4100 
4613 
5125 
5638 
6150 
6663 
7175 
7688 
8200 
8713 
9225 
9738 
10250 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 


11813 
13500 
15188 
16875 
18563 
20250 
21938 
23625 
25313 
27000 
28688 
30375 
32063 
33750 


9277 
10602 
11927 
13253 
14578 
15903 
17228 
18554 
19879 
21204 
22529 
23855 
25180 
26505 


8946 
10224 
11502 
12780 
14058 
15336 
16614 
17892 
19170 
20448 
21726 
23004 
24282 
25560 


2461 
2812 
3164 
3516 
3867 
4219 
4570 
4922 
5273 
5625 
5976 
6328 
6680 
7031 


9844 
11250 
12656 
14063 
15469 
16875 
18281 
19688 
21094 
22500 
23906 
25313 
26719 
28125 


5906 

6750 

7594 

8438 

9281 

10125 

10969 

11812 

12657 

13500 

14344 

15188 

16031 

16875 


3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 



60 



30-ft. Span 






LOAD 60 


LBS. 


PER 


SQ. 


FT. 


-h 


PITCH 






34-ft. 


Span 




Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


U of 

Uh 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


7422 
8482 
9542 
10602 
11662 
12722 
13782 
14842 
15904 
16964 
18024 
19084 
20144 
21204 


7156 
8180 
9202 
10224 
11246 
12268 
13292 

14314 
15336 
16358 
17380 
18404 
19426 
20448 


1968 
2250 
2532 
2812 
3094 
3374 
3656 
3938 
4218 
4500 
4782 
5062 
5344 
5626 


7876 
9000 
10126 
11250 
12376 
13500 
14626 
15750 
16876 
18000 
19126 
20250 
21376 
22500 


4724 

5400 

6074 

6750 

7424 

8100 

8774 

9450 

10126 

10800 

11474 

12150 

12824 

13500 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14280 

16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 


10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 


8410 
9612 
10814 
12016 
13218 
14418 
15620 
16822 
18024 
19224 
20426 
21628 
22830 
24032 


8112 
9270 
10428 
11588 
12746 
13904 
15064 
16222 
17380 
18540 
19698 
20856 
22016 
23174 


2232 
2550 
2870 
3188 
3506 
3826 
4144 
4462 
4782 
5100 
5418 
5738 
6056 
6374 


8926 
10200 
11476 
12750 
14026 
15300 
16576 
17850 
19126 
20400 
21676 
22950 
24226 
25500 


5354 

6120 

6884 

7650 

8414 

9180 

9944 

10710 

11476 

12240 

13004 

13770 

14534 

15300 


3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 


31-ft. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 


9766 
11160 
12556 
13950 
15346 
16740 
18136 
19530 
20926 
22320 
23716 
25110 
26506 
27900 


7668 
8764 
9860 
10956 
12050 
13146 
14242 

15338 
16434 
17528 
18624 
19720 
20816 
21910 


7396 
8452 
9508 
10564 
11622 
12678 
13742 
14790 
15848 
16904 
17960 
19016 
20074 
21130 


2034 
2324 
2616 
2906 
3196 
3488 
3778 
4070 
4360 
4650 
4940 
5232 
5522 
5812 


8138 
9300 
10462 
11626 
12788 
13950 
15112 

16276 
17438 
18600 
19762 
20926 
22088 
23250 


4882 

5580 

6278 

6976 

7672 

8370 

9068 

9764 

10462 

11160 

11858 

12554 

13252 

13950 


3254 
3720 
4184 
4650 
5114 
5580 
6046 
6510 
6976 
7440 
7904 
8370 
8834 
9300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11026 
12600 
14176 
15750 
17326 
18900 
20476 
22050 
23626 
25200 
26776 
28350 
29926 
31500 


8658 
9896 
11132 
12370 
13606 
14842 
16080 
17316 
18554 
19790 
21028 
22264 
23502 
24738 


8350 
9542 
10736 
11928 
13120 
14314 
15506 
16700 
17892 
19084 
20278 
21470 
22664 
23856 


2296 
2624 
2952 
3282 
3610 
3938 
4266 
4594 
4922 
5250 
5578 
5906 
6234 
6562 


9188 
10500 
11812 
13126 
14438 
15750 
17062 

18376 
19688 
21000 
22312 
23626 
24938 
26250 


5514 

6300 

7088 

7876 

8662 

9450 

10238 

11024 

11812 

12600 

13388 

14176 

14962 

15750 


3676 
4200 
4726 
5250 
5776 
6300 
6826 
7350 
7876 
8400 
8926 
9450 
9976 
10500 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


7916 
9048 
10178 
11308 
12440 
13570 
14702 
15832 
16964 
18094 
19224 
20356 
21486 
22618 


7634 
8724 
9816 
10906 
11996 
13086 
14178 
15268 
16358 
17448 
18540 
19630 
20720 
21812 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 


11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 


8906 
10178 
11450 
12722 
13994 
15266 
16540 
17812 
19084 
20356 
21628 
22900 
24172 
25444 


8588 
9816 
11042 
12268 
13496 
14722 
15950 
17176 
18404 
19630 
20856 
22084 
23310 
24538 


2362 
2700 
3038 
3374 
3712 
4050 
4388 
4724 
5062 
5400 
5738 
6074 
6412 
6750 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 


3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


I 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


10396 
11880 
13366 
14850 
16336 
17820 
19306 
20790 
22276 
23760 
25246 
26730 
28216 
29700 


8164 
9330 
10496 
11662 
12828 
13994 
15160 
16328 
17494 
18660 
19826 
20992 
22158 
23324 


7872 
8998 
10122 
11246 
12372 
13496 
14620 
15744 
16870 
17994 
19118 
20244 
21368 
22492 


2166 
2474 
2784 
3094 
3404 
3712 
4022 
4332 
4640 
4950 
5260 
5570 
5878 
6188 


8662 
9900 
11138 
12376 
13612 
14850 
16088 
17326 
18562 
19800 
21038 
22276 
23512 
24750 


5198 

5940 

6682 

7424 

8168 

8910 

9654 

10396 

11138 

11880 

12624 

13364 

14108 

14850 


3464 
3960 
4454 
4950 
5446 
5940 
6434 
6930 
7426 
7920 
8414 
8910 
9404 
9900 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15540 
17760 
19980 
22200 
24420 
26640 
28860 
31080 
33300 
35520 
37740 
39960 
42180 
44400 


11656 
13320 
14986 
16650 
18316 
19980 
21646 
23310 
24976 
26640 
28306 
29970 
31636 
33300 


9154 
10460 
11768 
13076 
14384 
15690 
16998 
18306 
19614 
20922 
22228 
23536 
24844 
26152 


8826 
10088 
11348 
12610 
13870 
15132 
16392 
17654 
18914 
20176 
21436 
22698 
23958 
25220 


2428 
2774 
3122 
3468 
3816 
4162 
4510 
4856 
5202 
5550 
5896 
6244 
6590 
6938 


9712 
11100 
12488 
13876 
15262 
16650 
18038 
19426 
20812 
22200 
23588 
24976 
26362 
27750 


5828 

6660 

7494 

8324 

9158 

9990 

10822 

11654 

12488 

13320 

14152 

14984 

15818 

16650 


3884 
4440 
4994 
5550 
6106 
6660 
7214 
7770 
8324 
8880 
9434 
9990 
10544 
11100 



61 



38-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — | PITCH 



42-ft. Span 





Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


■3c 
^1 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 


11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 


9400 
10744 
12086 
13430 
14772 
16116 
17458 
18800 
20144 
21486 
22830 
24172 
25516 
2685S 


9066 
10360 
11656 
12950 
14246 
15540 
16836 
18130 
19426 
20720 
22016 
23310 
24606 
25900 


2494 
2850 
3206 
3562 
3918 
4274 
4632 
4988 
5344 
5700 
6056 
6412 
6768 
7124 


9976 
11400 
12826 
14250 
15676 
17100 
18526 
19950 
21376 
22800 
24226 
25650 
27076 
28500 


5984 

6840 

7694 

8550 

9404 

10260 

11114 

11970 

12824 

13680 

14534 

15390 

16244 

17100 


3990 

4560 

5130 

5700 

6270 

6840 

7410 

7980 

8550 

9120 

9690 

10260 

10830 

11400 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17640 

20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 


10390 
11874 
13358 
14842 
16328 
17812 
19296 
20780 
22264 
23748 
25232 
26718 
28202 
29686 


10020 
11450 
12882 
14314 
15744 
17176 
18608 
20040 
21470 
22902 
24334 
25764 
27196 
28628 


2756 
3150 
3544 
3938 
4332 
4724 
5118 
5512 
5906 
6300 
6694 
7088 
7482 
7874 


11026 
12600 
14176 
15750 
17326 
18900 
20476 
22050 
23626 
25200 
26776 
28350 
29926 
31500 


6614 

7560 

8504 

9450 

10394 

11340 

12284 

13230 

14174 

15120 

16064 

17010 

17954 

18900 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


12286 
14040 
15796 
17550 
19306 
21060 
22816 
24570 
26326 
28080 
29836 
31590 
33346 
35100 


9648 
11026 
12404 
13782 
15160 
16540 
17918 
19296 
20674 
22052 
23430 
24808 
26186 
27566 


9304 
10632 
11962 
13292 
14620 
15950 
17278 
18608 
19936 
21266 
22596 
23924 
25254 
26582 


2560 
2924 
3290 
3656 
4022 
4388 
4752 
5118 
5484 
5850 
6216 
6582 
6946 
7312 


10238 
11700 
13162 
14626 
16088 
17550 
19012 
20476 
21938 
23400 
24862 
26326 
27788 
29250 


6142 

7020 

7898 

8776 

9654 

10530 

11408 

12284 

13162 

14040 

14918 

15794 

16672 

17550 


4094 

4680 

5264 

5850 

6434 

7020 

7604 

8190 

8774 

9360 

9944 

10530 

11114 

11700 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 


13546 
15480 
17416 
19350 
21286 
23220 
25156 
27090 
29026 
30960 
32896 
34830 
36766 
38700 


10638 
12156 
13676 
15196 
16716 
18236 
19756 
21274 
22794 
24314 
25834 
27354 
28872 
30392 


10258 
11724 
13188 
14654 
16120 
17586 
19050 
20516 
21982 
23448 
24912 
26378 
27844 
29308 


2822 
3224 
3628 
4032 
4434 
4838 
5240 
5644 
6046 
6450 
6852 
7256 
7658 
8062 


11288 
12900 
14512 
16126 
17738 
19350 
20962 
22576 
24188 
25800 
27412 
29026 
30638 
32250 


6772 

7740 

8708 

9674 

10642 

11610 

12578 

13544 

14514 

15480 

16448 

17414 

18382 

19350 


4514 
5160 
5804 
6450 
7094 
7740 
8384 

9030 
9674 
10320 
10964 
11610 
12254 
12900 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9896 
11308 
12722 
14136 
15550 
16964 
18376 
19790 
21204 
22618 
24032 
25444 
26858 
28272 


9542 
10906 
12268 
13632 
14996 
16358 
17722 
19084 
20448 
21812 
23174 
24538 
25900 
27264 


2624 
3000 
3374 
3750 
4124 
4500 
4874 
5250 
5624 
6000 
6374 
6750 
7124 
7500 


10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18480 
21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


10884 
12440 
13994 
15550 
17104 
18660 
20214 
21770 
23324 
24880 
26434 
27990 
29544 
31100 


10496 
11996 
13496 
14996 
16494 
17994 
19494 
20994 
22492 
23992 
25492 
26992 
28490 
29990 


2888 
3300 
3712 
4124 
4538 
4950 
5362 
5774 
6188 
6600 
7012 
7424 
7838 
8250 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


41-ft. Span 


46-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
39360 
21820 
44280 
46740 
49200 


12916 
14760 
16606 
18450 
20296 
22140 
23986 
25830 
27676 
29520 
31366 
33210 
35056 
36900 


10142 
11592 
13040 
14490 
15938 
17388 
18836 
20286 
21734 
23184 
24632 
26080 
27530 
28978 


9780 
11178 
12576 
13972 
15370 
16768 
18164 
19562 
20960 
22356 
23754 
25152 
26548 
27946 


2690 
3074 
3458 
3844 
4228 
4612 
4996 
5382 
5764 
6150 
6534 
6918 
7302 
7686 


10762 
12300 
13838 
15376 
16912 
18450 
19988 
21526 
23062 
24600 
26138 
27676 
29212 
30750 


6458 

7380 

8302 

9224 

10148 

11070 

11992 

12914 

13838 

14760 

15682 

16604 

17528 

18450 


4304 

4920 

5534 

6150 

6764 

7380 

7994 

8610 

9224 

9840 

10454 

11070 

11684 

12300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 


14176 
16200 
18226 
20250 
22276 
24300 
26326 
28350 
30376 
32400 
34426 
36450 
38476 
40500 


11132 
12722 
14312 
15904 
17494 
19084 
20674 
22264 
23854 
25444 
27036 
28626 
30216 
31806 


10736 
12268 
13802 
15336 
16870 
18404 
19936 
21470 
23004 
24538 
26072 
27604 
29138 
30672 


2952 
3374 
3796 
4218 
4640 
5062 
5484 
5906 
6328 
6750 
7172 
7594 
8016 
8438 


11812 
13500 
15188 
16876 
18562 
20250 
21938 
23626 
25312 
27000 
28688 
30376 
32062 
33750 


7088 
8100 
9112 
10124 
11138 
12150 
13164 
14174 
15188 
16200 
17212 
18224 
19238 
20250 


4724 

5400 

6074 

6750 

7424 

8100 

8774 

9450 

10124 

10800 

11476 

12150 

12824 

13500 



62 



30-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. 



J PITCH 



34-ft. Span 



°i 

OH 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 

EF 


DH 


GH 


FG 


2S 
Oh 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


8658 
9895 
11132 
12369 
13606 
14843 
16080 
17317 
18554 
19790 
21027 
22264 
23501 
24738 


8350 
9542 
10735 
11928 
13121 
14314 
15506 
16699 
17892 
19085 
20278 
21470 
22663 
23856 


2297 
2625 
2953 
3281 
3609 
3937 
4266 
4594 
4922 
5250 
5578 
5906 
6234 
6562 


9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 


5512 

6300 

7088 

7875 

8662 

9450 

10237 

11025 

11812 

12600 

13388 

14175 

14962 

15750 


3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16660 
19040 
21420 
23800 
26180 
28560 
30940 
33320 
35700 
38080 
40460 
42840 
45220 
47600 


12495 
14280 
16065 
17850 
19635 
21420 
23205 
24990 
26775 
28560 
30345 
32130 
33915 
35700 


9813 
11215 
12616 
14018 
15420 
16822 
18224 
19625 
21027 
22429 
23831 
25233 
26635 
28036 


9463 

10815 
12167 
13518 
14870 
16222 
17574 
18926 
20278 
21629 
22981 
24333 
25685 
27037 


2603 
2975 
3347 
3719 
4091 
4462 
4834 
5206 
5578 
5950 
6322 
6694 
7066 
7437 


10413 
11900 
13388 
14875 
16363 
17850 
19338 
20825 
22313 
23800 
25288 
26775 
28263 
29750 


6248 

7140 

8033 

8925 

9818 

10710 

11602 

12495 

13388 

14280 

15172 

16065 

16958 

17850 


4165 

4760 

5355 

5950 

6545 

7140 

7735 

8330 

8925 

9520 

10115 

10710 

11305 

11900 


31-£t. Span 


35-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 


11393 
13020 
14648 
16275 
17903 
19530 
21158 
22785 
24413 
26040 
27668 
29295 
30923 
32550 


8947 
10225 
11503 
12781 
14059 
15338 
16616 
17894 
19172 
20450 
21728 
23006 
24284 
25563 


8628 
9860 
11093 
12326 
13558 
14791 
16023 
17256 
18488 
19721 
20954 
22186 
23419 
24651 


2373 
2712 
3051 
3391 
3730 
4069 
4408 
4747 
5086 
5425 
5764 
6103 
6442 
6781 


9494 
10850 
12206 
13563 
14919 
16275 
17631 
18988 
20344 
21700 
23056 
24413 
25769 
27125 


5696 

6510 

7324 

8138 

8951 

9765 

10579 

11392 

12207 

13020 

13834 

14648 

15461 

16275 


3797 
4340 
4882 
5425 
5968 
6510 
7053 
7595 
8138 
8680 
9223 
9765 
10307 
10850 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


12863 
14700 
16538 
18375 
20213 
22050 
23888 
25725 
27563 
29400 
31238 
33075 
34913 
36750 


10101 
11544 
12987 
14431 
15874 
17317 
18760 
20203 
21646 
23089 
24532 
25975 
27418 
28861 


9741 
11133 
12524 
13916 
15308 
16699 
18091 
19482 
20874 
22266 
23657 
25049 
26440 
27832 


2680 
3062 
3445 
3828 
4211 
4594 
4976 
5359 
5742 
6125 
6508 
6891 
7273 
7656 


10719 
12250 
13781 
15313 
16844 
18375 
19906 
21438 
22969 
24500 
26031 
27563 
29094 
30625 


6431 

7350 

8269 

9188 

10106 

11025 

11944 

12863 

13781 

14700 

15619 

16538 

17456 

18375 


4288 

4900 

5513 

6125 

6738 

7350 

7963 

8575 

9188 

9800 

10413 

11025 

11638 

12250 


32-ft. Span 


36-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


9236 
10555 
11874 
13194 
14513 
15832 
17152 
18471 
19790 
21110 
22429 
23748 
25068 
26387 


8906 
10179 
11451 
12723 
13996 
15268 
16540 
17812 
19085 
20357 
21629 
22902 
24174 
25446 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 


10390 
11874 
13359 
14843 
16327 
17811 
19296 
20780 
22264 
23748 
25233 
26717 
28201 
29686 


10020 
11451 
12882 
14314 
15745 
17176 
18608 
20039 
21470 
22902 
24333 
25764 
27196 
28627 


2756 
3150 
3544 
3937 
4331 
4725 
5119 
5512 
5906 
6300 
6694 
7087 
7481 
7875 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


33-ft. Span 


37-ft. Span 


7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


12128 
13860 
15593 
17325 
19058 
20790 
22523 
24255 
25988 
27720 
29453 
31185 
32918 
34650 


9524 
10885 
12245 
13606 
14966 
16327 
17688 

19048 
20409 
21769 
23130 
24491 
25851 
27212 


9185 
10497 
11809 
13121 
14433 
15745 
17057 

18369 
19681 
20993 
22305 
23617 
24930 
26242 


2526 
2887 
3249 
3609 
3970 
4331 
4692 

5053 
5414 
5775 
6136 
6497 
6858 
7219 


10106 
11550 
12994 
14438 
15881 
17325 
18769 
20213 
21656 
23100 
24544 
25988 
27431 
28875 


6064 

6930 

7797 

8662 

9529 

10395 

11261 

12128 

12994 

13860 

14727 

15592 

16459 

17325 


4043 

4620 

5198 

5775 

6353 

6930 

7507 

8085 

8663 

9240 

9818 

10395 

10973 

11550 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18130 
20720 
23310 
25900 
28490 
31080 
33670 
36260 
38850 
41440 
44030 
46620 
49210 
51800 


13598 
15540 
17483 
19425 
21368 
23310 
25253 
27195 
29138 
31080 
33023 
34965 
36908 
38850 


10679 
12204 
13730 
15255 
16781 
18306 
19832 

21357 
22883 
24408 
25934 
27459 
28985 
30510 


10298 
11769 
13240 
14711 
16182 
17653 
19125 
20596 
22067 
23538 
25009 
26480 
27951 
29422 


2833 
3237 
3642 
4047 
4451 
4856 
5261 
5666 
6070 
6475 
6880 
7284 
7689 
8094 


11331 
12950 
14569 
16188 
17806 
19425 
21044 

22663 
24281 
25900 
27519 
29138 
30756 
32375 


6799 

7770 

8741 

9712 

10684 

11655 

12627 

13597 

14569 

15540 

16512 

17482 

18454 

19425 


4533 

5180 

5828 

6475 

7123 

7770 

8417 

9065 

9713 

10360 

11007 

11655 

12303 

12950 



63 



38-ft. Span 






LOAD 70 


LBS. 


PER 


SQ. 


FT. 


1 
"~ 3 


PITCH 






42-ft. 


Span 




Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


2 o 


Total 

Load 

on 

Truss 


AD 


BE 


CF 


DE & 
EF 


DH 


GH 


FG 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


18620 
21280 
23940 
26600 
29260 
31920 
34580 
37240 
39900 
42560 
45220 
47880 
50540 
53200 


13965 
15960 
17955 
19950 
21945 
23940 
25935 
27930 
29925 
31920 
33915 
35910 
37905 
39900 


10967 
12534 
14101 
15667 
17234 
18801 
20368 
21934 
23501 
25068 
26635 
28201 
29768 
31335 


10576 
12087 
13598 
15109 
16620 
18131 
19641 

21152 
22663 
24174 
25685 
27196 
28707 
30218 


2909 
3325 
3741 
4156 
4572 
4987 
5403 
5819 
6234 
6650 
7066 
7481 
7897 
8312 


11638 
13300 
14963 
16625 
18288 
19950 
21613 
23275 
24938 
26600 
28263 
29925 
31588 
33250 


6982 

7980 

8977 

9975 

10972 

11970 

12968 

13965 
14962 
15960 
16958 
17955 
18952 
19950 


4655 
5320 
5985 
6650 
7315 
7980 
8645 

9310 
9975 
10640 
11305 
11970 
12635 
13300 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 

41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 

30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 


12122 
13853 
15585 
17317 
19048 
20780 
22512 

24243 
25975 
27707 
29438 
31170 
32902 
34633 


11689 
13359 
15029 
16699 
18369 
20039 
21709 

23379 
25049 
26719 
28389 
30059 
31728 
33398 


3216 
3675 
4134 
4594 
5053 
5512 
5972 

6431 
6891 
7350 
7809 
8269 
8728 
9187 


12863 
14700 
16538 
18375 
20213 
22050 
23888 
25725 
27563 
29400 
31238 
33075 
34913 
36750 


7717 
8820 
9922 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16537 
17640 
18742 
19845 
20948 
22050 


5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 


39-ft. Span 


43-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


14333 
16380 
18428 
20475 
22523 
24570 
26618 
28665 
30713 
32760 
34808 
36855 
38903 
40950 


11256 
12864 
14472 
16080 
17688 
19296 
20904 
22512 
24120 
25728 
27335 
28943 
30551 
32159 


10854 
12405 
13956 
15506 
17057 
18608 
20158 
21709 
23260 
24810 
26361 
27912 
29462 
31013 


2986 
3412 
3839 
4266 
4692 
6119 
5545 
5972 
6399 
6825 
7251 
7678 
8105 
8531 


11944 
13650 
15356 
17063 
18769 
20475 
22181 
23888 
25594 
27300 
29006 
30713 
32419 
34125 


7166 
8190 
9214 
10238 
11261 
12285 
13309 
14332 
15356 
16380 
17404 
18428 
19451 
20475 


4778 

5460 

6143 

6825 

7508 

8190 

8873 

9555 

10238 

10920 

11603 

12285 

12968 

13650 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 


15803 
18060 
20318 
22575 
24833 
27090 
29348 
31605 
33863 
36120 
38378 
40635 
42893 
45150 


12410 
14183 
15956 
17729 
19502 
21275 
23048 
24820 
26593 
28366 
30139 
31912 
33685 
35458 


11968 
13677 
15387 
17097 
18806 
20516 
22226 
23936 
25645 
27355 
29065 
30774 
32484 
34194 


3292 
3762 
4233 
4703 
5173 
5644 
6116 
6584 
7055 
7525 
7995 
8466 
8936 
9406 


13169 
15050 
16931 
18813 
20694 
22575 
24456 
26338 
28219 
30100 
31981 
33863 
35744 
37625 


7901 
9030 
10159 
11288 
12417 
13545 
14674 
15802 
16931 
18060 
19189 
20317 
21447 
22575 


5268 

6020 

6773 

7525 

8278 

9030 

9783 

10535 

11288 

12040 

12793 

13545 

14298 

15050 


40-ft. Span 


44-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


11544 
13194 
14843 
16492 
18141 
19790 
21440 
23089 
24738 
26387 
28036 
29686 
31335 
32984 


11133 
12723 
14314 
15904 
17494 
19085 
20675 
22266 
23856 
25446 
27037 
28627 
30218 
31808 


3062 
3500 
3937 
4375 
4812 
5250 
5687 
6125 
6562 
7000 
7437 
7875 
8312 
8750 


12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21560 
24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


12699 
14513 
16327 
18141 
19955 
21769 
23584 
25398 
27212 
29026 
30840 
32654 
34468 
36282 


12246 
13996 
15745 
17494 
19244 
20993 
22743 
24492 
26242 
27991 
29740 
31490 
33239 
34989 


3369 
3850 
4331 
4812 
5294 
5775 
6256 
6737 
7219 
7700 
8181 
8662 
9144 
9625 


13475 
15400 
17325 
19250 
21175 
23100 
25025 
26950 
28875 
30800 
32725 
34650 
36575 
38500 


8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


5390 

6160 

6930 

7700 

8470 

9240 

10010 

10780 

11550 

12320 

13090 

13860 

14630 

15400 


41-ft. Span 


45-ft. Span 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 


15068 
17220 
19373 
21525 
23678 
25830 
27983 
30135 
32288 
34440 
36593 
38745 
40898 
43050 


11833 
13523 
15214 
16904 
18595 
20285 
21976 
23666 
25356 
27047 
28737 
30428 
32118 
33809 


11411 
13041 
14671 
16302 
17932 
19562 
21192 
22822 
24452 
26083 
27713 
29343 
30973 
32603 


3139 
3587 
4036 
4484 
4933 
5381 
5830 

6278 
6726 
7175 
7623 
8072 
8520 
8969 


12556 
14350 
16144 
17938 
19731 
21525 
23319 
25113 
26906 
28700 
30494 
32288 
34081 
35875 


7534 
8610 
9687 
10762 
11839 
12915 
13991 

15068 
16144 
17220 
18296 
19372 
20449 
21525 


5023 

5740 

6458 

7175 

7893 

8610 

9328 

10045 

10763 

11480 

12198 

12915 

13633 

14350 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 


16538 
18900 
21263 
23625 
25988 
28350 
30713 

33075 
35438 
37800 
40163 
42525 
44888 
47250 


12987 
14843 
16698 
18554 
20409 
22264 
24120 
25975 
27830 
29686 
31541 
33396 
35252 
37107 


12524 
14314 
16103 
17892 
19681 
21470 
23260 
25049 
26838 
28627 
30416 
32206 
33995 
35784 


3445 
3937 
4430 
4922 
5414 
5906 
6398 
6891 
7383 
7875 
8367 
8859 
9351 
9844 


13781 
15750 
17719 
19688 
21656 
23625 
25594 
27563 
29531 
31500 
33469 
35438 
37406 
39375 


8269 
9450 
10631 
11812 
12994 
14175 
15357 
16538 
17719 
18900 
20081 
21262 
22444 
23625 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10234 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 
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FINK TRUSSES 

SPANS 40-65 FEET 
Pages 67-171 
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LINE DIAGRAM AND EXAMPLES FOR FINK TRUSS (SPANS 40 FT. TO 65 FT.). 
Stresses for this type of Truss are given on pages 67 to 171 

Table Showing Compression and Tension Members 



Compression Members 


Tension Members 


AE 


FG 


BF 


HI 


CI 


EM 


DJ 


GM 


EF 


HK 


IJ 


JK 


GH 


KM 




To find the stresses in a truss 59 ft. span, 17 ft. center to center of trusses, load 40 lbs. 
per square foot, pitch i of span. Page 148 gives the required stresses as follows: 



Total Load 
on Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF 
&IJ 


GH 


FG 
&HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


40,120 lbs. 


39,237 


36,991 


34,744 


32,497 


4493 


8986 


5015 


.35,105 


30,090 


10,030 


15,045 


20,060 



Example 2 

Assume a span of 56'-9", distance center to center of trusses of 13'-7". Load of 43 lbs. 
per square foot, pitch J of span. Proceeding to find the total load on truss 'as was 
done in Example 2, pages 2 and 34, we find the figure to be 56'-9" X 13'-7" X 43 lbs.= 
33,146 lbs. On page 77 the number 33,280 is given (under 52 ft. Span, 16 ft. c. to o. Trusses). 
The difference between the load wanted and the nearest found is 33,280 — 33,146 = 134 
lbs. This is close enough for all purposes to the load sought, and the stresses may be 
Igiven as follows : 



Total Load 
on Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF 
&IJ 


GH 


FG 
&HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


33,280 lbs. 


26,225 


23,895 


21,632 


19,302 


3461 


6922 


3120 


21,798 


18,703 


6240 


9318 


12,480 
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40-ft. Span LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — | PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 






















1 


7 Feet . 


8400 


6619 


6031 


5460 


4872 


874 


1748 


788 


5502 


4721 


1575 


2352 


3150 


8 Feet . 


9600 


7565 


6893 


6240 


5568 


998 


1996 


900 


6288 


5395 


1800 


2688 


3600 


9 Feet . 


10800 


8510 


7754 


7020 


6264 


1123 


2246 


1012 


7074 


6070 


2025 


3024 


4050 


10 Feet . 


12000 


9456 


8616 


7800 


6960 


1248 


2496 


1125 


7860 


6744 


2250 


3360 


4500 


11 Feet . 


13200 


10402 


9478 


8580 


7656 


1373 


2746 


1238 


8646 


7418 


2475 


3696 


4950 


12 Feet . 


14400 


11347 


10339 


9360 


8352 


1497 


2994 


1350 


9432 


8093 


2700 


4032 


5400 


13 Feet . 


15600 


12293 


11201 


10140 


9048 


1622 


3244 


1462 


10218 


8767 


2925 


4368 


5850 


14 Feet . 


16800 


13238 


12062 


10920 


9744 


1747 


3494 


1575 


11004 


9442 


3150 


4704 


6300 


15 Feet . 


18000 


14184 


12924 


11700 


10440 


1872 


3744 


1687 


11790 


10116 


3375 


5040 


6750 


16 Feet . 


19200 


15130 


13786 


12480 


11136 


1997 


3994 


1800 


12576 


10790 


3600 


5376 


7200 


17 Feet . 


20400 


16075 


14647 


13260 


11832 


2122 


4244 


1912 


13362 


11465 


3825 


5712 


7650 


18 Feet . 


21600 


17021 


15509 


14040 


12528 


2246 


4492 


2025 


14148 


12139 


4050 


6048 


8100 


19 Feet . 


22800 


17966 


16370 


14820 


13224 


2371 


4742 


2137 


14934 


12814 


4275 


6384 


8550 


20 Feet .'24000 


18192 


17232 


15600 


13920 


2496 


4992 


2250 


15720 


13488 


4500 


6720 


90CO 



41-ft. Span 



7 Feet . 


8610 


6785 


6182 


5597 


4994 


895 


1790 


807 


5640 


4839 


1614 


2411 


3229 


8 Feet . 


9840 


77.54 


7065 


6396 


5707 


1023 


2046 


922 


6445 


5530 


1845 


2755 


3690 


9 Feet . 


11070 


8723 


7948 


7196 


6421 


1151 


2302 


1037 


7251 


6221 


2075 


3100 


4151 


10 Feet . 


12300 


9692 


8831 


7995 


7134 


1279 


2558 


1153 


8057 


6913 


2306 


3444 


4612 


11 Feet . 


13530 


10662 


9715 


8795 


7847 


1407 


2814 


1268 


8862 


7604 


2537 


3788 


5074 


12 Feet . 


14760 


11631 


10598 


9595 


8561 


1535 


3070 


1131 


9668 


8295 


2767 


4133 


5535 


13 Feet . 


15990 


12600 


11481 


10394 


9274 


1663 


3326 


1499 


10473 


8986 


2998 


4477 


5996 


14 Feet . 


17220 


13569 


12364 


11193 


9988 


1791 


3582 


1614 


11279 


9678 


3228 


4822 


6457 


15 Feet . 


18450 


14539 


13247 


11993 


10701 


1919 


3838 


1729 


12085 


10369 


3459 


5166 


6919 


16 Feet . 


19880 


15508 


14130 


12792 


11414 


2047 


4094 


1845 


12890 


11060 


3690 


5510 


7380 


17 Feet . 


20910 


16477 


15013 


13592 


12128 


2175 


4350 


1960 


13696 


11751 


3920 


5855 


7841 


18 Feet . 


22140 


17446 


15897 


14391 


12841 


2303 


4606 


2075 


14502 


12443 


4151 


6199 


8302 


19 Feet . 


23370 


18416 


16780 


15191 


13555 


2431 


4862 


2191 


15307 


13134 


4382 


6544 


8764 


20 Feet . 


24600 


19385 


17663 


15990 


14268 


2558 


5116 


2306 


16113 


13825 


4612 


6888 


9225 



42-ft. Span 


























7 Feet . 


8820 


6950 


6333 


5733 


5116 


917 


1834 


826 


5777 


4957 


1653 


2470 


3307 


8 Feet . 


10080 


7943 


7237 


6552 


5846 


1048 


2096 


945 


6602 


5665 


1890 


2822 


3780 


9 Feet . 


11340 


8936 


8142 


7371 


6577 


1179 


2358 


1063 


7428 


6373 


2126 


3175 


4252 


10 Feet . 


12600 


9929 


9047 


8190 


7308 


1310 


2620 


1181 


8253 


7081 


2362 


3528 


4725 


11 Feet . 


13880 


10922 


9951 


9009 


8039 


1441 


2882 


1299 


9078 


7789 


2598 


3881 


5197 


12 Feet . 


15120 


11915 


10856 


9828 


8770 


1572 


3144 


1417 


9904 


8497 


2835 


4234 


5670 


13 Feet . 


16380 


12907 


11761 


10647 


9500 


1704 


3408 


1535 


10729 


9206 


3071 


4586 


6142 


14 Feet . 


17640 


13900 


12666 


11466 


10231 


1835 


3670 


1653 


11554 


9914 


3307 


4939 


6615 


15 Feet . 


18900 


14893 


13570 


12285 


10962 


1966 


3932 


1771 


12380 


10622 


3543 


5292 


7087 


16 Feet . 


20160 


15886 


14475 


13104 


11693 


2097 


4194 


1890 


13205 


11330 


3780 


5645 


7560 


17 Feet . 


21420 


16879 


15380 


13923 


12424 


2228 


4456 


2008 


14030 


12038 


4016 


5998 


8032 


18 Feet . 


22680 


17872 


16284 


14742 


13154 


2359 


4718 


2126 


14855 


12746 


4252 


6350 


8505 


19 Feet . 


23940 


18865 


17189 


15561 


13885 


2490 


4980 


2244 


15681 


13454 


4488 


6703 


8977 


20 Feet . 


25200 


19858 


18094 


16380 


14616 


2621 


5242 


2362 


16506 


14162 


4725 


7056 


9450 



43-ft. Span 



7 Feet . 


9030 


7116 


6483 


5870 


5237 


939 


1878 


846 


5915 


5075 


1693 


2528 


3387 


8 Feet . 


10320 


8132 


7410 


6708 


5986 


1073 


2146 


967 


6760 


5800 


1935 


2890 


3870 


9 Feet . 


11610 


9149 


8336 


7547 


6734 


1207 


2414 


1088 


7605 


6525 


2177 


3251 


4354 


10 Feet . 


12900 


10165 


9262 


8385 


7482 


1342 


2684 


1209 


8450 


7250 


2418 


3612 


4837 


11 Feet . 


14190 


11182 


10188 


9224 


8230 


1476 


2952 


1330 


9294 


7975 


2660 


3973 


5321 


12 Feet . 


15480 


12198 


11115 


10062 


8978 


1610 


3220 


1451 


10139 


8700 


2902 


4334 


5805 


13 Feet . 


16770 


13215 


12041 


10901 


9727 


1744 


3488 


1572 


10984 


9425 


3144 


4696 


6289 


14 Feet . 


18060 


14231 


12967 


11739 


10475 


1878 


3756 


1693 


11829 


10150 


3386 


5057 


6772 


15 Feet . 


19350 


15248 


13893 


12578 


11223 


2012 


4024 


1814 


12674 


10875 


3628 


5418 


7256 


16 Feet . 


20640 


16264 


14820 


13416 


11971 


2147 


4294 


1935 


13519 


11600 


3870 


5779 


7740 


17 Feet . 


21930 


17281 


15746 


14255 


12719 


2281 


4562 


2055 


14364 


12325 


4111 


6140 


8223 


18 Feet . 


23220 


18297 


16672 


15093 


13468 


2415 


4830 


2176 


15209 


13050 


4353 


6502 


8707 


19 Feet . 


24510 


19314 


17598 


15932 


14216 


2549 


5099 


2297 


16054 


13775 


4595 


6863 


9191 


20 Feet . 


25800 


20330 


18524 


16770 


14964 


2683 


5366 


2418 


16899 


14500 


4837 


7224 


9675 
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44-ft. Span LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. ■ 



^ PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


9240 


7281 


6634 


6006 


5359 


■ 961 


1922 


866 


6052 


5193 


1732 


2587 


3465 


8 Feet . 


10560 


8321 


7582 


6864 


6125 


1098 


2196 


990 


6917 


5935 


1980 


2957 


3960 


9 Feet . 


11 880 


9361 


8530 


7722 


6890 


1236 


2472 


1113 


7781 


6677 


2227 


3326 


4455 


10 Feet . 


13200 


10402 


9478 


8580 


7656 


1373 


2746 


1237 


8646 


7418 


2475 


3696 


4950 


11 Feet . 


14520 


11442 


10425 


9438 


8422 


1510 


3020 


1361 


9511 


8160 


2722 


4066 


5445 


12 Feet . 


15840 


12482 


11373 


10296 


9187 


1647 


3294 


1485 


10375 


8902 


2970 


4435 


5940 


13 Feet . 


17160 


13522 


12321 


11154 


9953 


1785 


3570 


1608 


11240 


9644 


3217 


4805 


6435 


14 Feet . 


18480 


14562 


13269 


12012 


10718 


1922 


3844 


1732 


12104 


10386 


3465 


5174 


6930 


15 Feet . 


19800 


15602 


14216 


12870 


11484 


2059 


4118 


1856 


12969 


11128 


3712 


5544 


7425 


16 Feet . 


21120 


16642 


15164 


13728 


12250 


2196 


4392 


1980 


13834 


11869 


3960 


5914 


7920 


17 Feet . 


22440 


17683 


16112 


14586 


13015 


233?' 4668 


2103 


14698 


12611 


4207 


6283 


8415 


18 Feet . 


23760 


18723 


17060 


15444 


13781 


2471 


4942 


2227 


15563 


13353 


4455 


6653 


8910 


19 Feet . 


25080 


19763 


18007 


16302 


14546 


2608 


5216 


2351 


16427 


14095 


4702 


7022 


9405 


20 Feet . 


26400 


20803 


18955 


17160 


15312 


2746 


5492 


2475 


17292 


14837 


4950 


7392 


9900 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 



7447 
8511 
9574 
10638 
11702 
12766 
13830 
14893 
15957 
17021 
18085 
19149 
20212 
21276 



6785 

7754 

8724 

9693 

10662 

11632 

12601 

13570 

14540 

15509 

16478 

17447 

18417 

19386 



6143 

7020 

7898 

8775 

9653 

10530 

11408 

12285 

13163 

14040 

14918 

15795 

16672 

17550 



5481 

6264 

7047 

7830 

8613 

9396 

10179 

10962 

11745 

12528 

13311 

14094 

14877 

15660 



983 
1123 
1264 
1404 
1544 
1685 
1825 
1966 
2106 
2246 
2387 
2527 
2668 
2808 



1966 
2246 
2528 
2808 
3088 
3370 
3650 
3932 
4212 
4492 
4774 
5054 
5336 
5616 



886 
1012 
1139 
1265 
1392 
1518 
1645 
1771 
1898 
2025 
2151 
2278 
2405 
2531 



6190 

7074 

7958 

8843 

9727 

10611 

11495 

12380 

13264 

14148 

15032 

15917 

16801 

17685 



5311 

6070 

6828 

7587 

8346 

9104 

9863 

10622 

11381 

12139 

12898 

13657 

14415 

15174 



1772 
2025 
2278 
2531 
2784 
3037 
3290 
3543 
3797 
4050 
4303 
4556 
4809 
5062 



2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
6292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 



3544 
4050 
4556 
5062 
5569 
6075 
6581 
7087 
7594 
8100 

■ 8606 
9112 
9619 

10125 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 



7612 
8700 
9787 
10875 
11962 
13049 
14137 
15224 
16312 
17399 
18487 
19574 
20662 
21749 



6936 

7927 

8918 

9908 

10899 

11890 

12881 

13872 

14863 

1.5853 

16844 

17835 

18826 

19817 



6279 

7176 

8073 

8970 

9867 

10764 

11661 

12558 

13455 

14352 

15249 

16146 

17043 

17940 



5603 

6403 

7204 

8004 

8804 

9605 

10405 

11206 

12006 

12806 

13607 

14407 

15208 

16008 



1005 
1148 
1292 
1435 
1579 
1722 
1866 
2009 
2153 
2296 
2440 
2583 
2727 
2870 



2010 
2296 
2584 
2870 
3158 
3444 
3732 

4018 
4306 
4592 
4880 
5166 
5454 
5740 



905 
1035 
1164 
1293 
1423 
1552 
1681 
1811 
1940 
2070 
2199 
2328 
2458 
2587 



6327 

7231 

8135 

9039 

9943 

10847 

11751 

12655 

13559 

14462 

15366 

16270 

17174 

18078 



5429 

6204 

6980 

7756 

8531 

9307 

10082 

10858 

11633 

12409 

13185 

13960 

14735 

15511 



1811 
2070 
2328 
2587 
2846 
3105 
3363 
3622 
3881 
4140 
4398 
4657 
4916 
5175 



2705 
3091 
3478 
3864 
4250 
4637 
5023 
5410 
5796 
6182 
6569 
6955 
7342 
7728 



3622 
4140 
4657 
5175 
5692 
6210 
6727 
7245 
7762 
8280 
8797 
9316 
9832 
10350 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9870 
11280 
12690 
14100 
16510 
16920 
18330 
19740 
21150 
22660 
23970 
25380 
26790 
28200 



7778 
8889 
10000 
11111 
12222 
13333 
14444 

15566 
16666 
17777 
18889 
20000 
21111 
22222 



7087 
8099 
9111 
10124 
11136 
12149 
13161 
14173 
15186 
16198 
17210 
18223 
19236 
20248 



6416 

7332 

8249 

9165 

10082 

10998 

11915 

12831 

13748 

14664 

15681 

16497 

17414 

18330 



5726 

6542 

7360 

8178 

8996 

9814 

10631 

11449 

12267 

13085 

13903 

14720 

15538 

16356 



1026 
1173 
1320 
1466 
1613 
1760 
1906 
2053 
2200 
2346 
2493 
2639 
2786 
2933 



2052 
2346 
2640 
2932 
3226 
3520 
3812 

4106 
4400 
4692 
4986 
5278 
5672 
6866 



926 
1067 
1189 
1321 
1464 
1586 
1718 
1850 
1982 
2115 
2247 
2379 
2511 
2643 



6465 

7388 

8312 

9236 

10159 

11083 

12006 

12930 

13853 

14777 

16700 

16624 

17647 

18471 



6647 

6339 

7132 

7924 

8717 

9609 

10301 

11094 

11886 

12679 

13471 

14264 

16066 

15848 



1850 
2116 
2379 
2643 
2908 
3172 
3437 
3701 
3966 
4230 
4494 
4758 
5023 
5287 



2764 
3158 
3563 
3948 
4343 
4738 
5132 
6627 
5922 
6317 
6712 
7106 
7501 
7896 



3701 
4230 
4759 
6287 
6816 
6346 
6874 
7402 
7931 
8460 
8989 
9617 
10046 
10575 



48-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


10080 


7943 


7237 


6552 


5846 


1048 


2096 


945 


6602 


5665 


1890 


2822 


3780 


8 Feet . 


11.520 


9078 


8271 


7488 


6682 


1198 


2396 


1080 


7546 


6474 


2160 


3226 


4320 


9 Feet . 


12960 


10212 


9305 


8424 


7517 


1.348 


2696 


1215 


8489 


7284 


2430 


3629 


■4860 


10 Feet . 


14400 


11347 


10339 


9360 


8352 


1498 


2996 


1350 


9432 


8093 


2700 


4032 


5400 


11 Feet . 


15840 


12482 


11373 


10296 


9187 


1647 


3294 


1485 


10375 


8902 


2970 


4435 


5940 


12 Feet . 


17280 


13617 


12407 


11232 


10022 


1797 


3594 


1620 


11318 


9711 


3240 


4838 


6480 


13 Feet . 


18720 


14751 


13441 


12168 


10858 


1947 


3894 


1755 


12262 


10521 


3510 


5242 


7020 


14 Feet . 


201-60 


15886 


14475 


13104 


11693 


2097 


4194 


1890 


13205 


11330 


3780 


5645 


7560 


15 Feet . 


21600 


17021 


15509 


14040 


12528 


2246 


4492 


2025 


14148 


12139 


4050 


6048 


8100 


16 Feet . 


23040 


18156 


16543 


14976 


13363 


2396 


4792 


2160 


15091 


12948 


4320 


6451 


8640 


17 Feet . 


24480 


19290 


17577 


15912 


14198 


2546 


5092 


2295 


16034 


13758 


4590 


6854 


9180 


18 Feet . 


25920 


20425 


18611 


16848 


15034 


2696 


5392 


2430 


16978 


14567 


4860 


7258 


9720 


19 Feet . 


27360 


21560 


19644 


17784 


15869 


2845 


5690 


2565 


17921 


15376 


5130 


7661 


10260 


20 Feet . 


28800 


22694 


20678 


18720 


16704 


2995 


5990 


2700 


18864 


16186 


540.0 


8064 


10800 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



8109 
9267 
10425 
11584 
12742 
13900 
15059 
16217 
17375 
18534 
19692 
20851 
22009 
23167 



7388 
8444 
9499 
10555 
11610 
12665 
13721 
14776 
15832 
16887 
17943 
18998 
20053 
21109 



6689 

7644 

8600 

9555 

10511 

11466 

12422 

13377 

14333 

15288 

16244 

17199 

18155 

19110 



5968 
6821 
7673 
8526 
9379 
10231 
11084 

11936 
12789 
13642 
14494 
15347 
16199 
17052 



1070 
1223 
1376 
1529 
1682 
1835 
1987 
2140 
2293 
2446 
2599 
2752 
2905 
3058 



2140 
2446 
2752 
3058 
3364 
3670 
3974 
4280 
4586 
4892 
5198 
5504 
5810 
6116 



964 
1102 
1240 
1378 
1516 
1653 
1791 
1929 
2067 
2205 
2342 
2480 
2618 
2756 



6740 

7703 

8666 

9629 

10591 

11554 

12517 

13480 

14443 

15406 

16368 

17331 

18294 

19257 



5783 

6609 

7435 

8261 

9088 

9914 

10740 

11566 

12392 

13218 

14044 

14871 

15697 

16523 



1929 
2205 
2480 
2756 
3032 
3307 
3583 
3858 
4134 
4410 
4685 
4961 
5237 
5512 



2881 
3293 
3704 
4116 
4528 
4939 
5351 
5762 
6174 
6586 
6997 
7409 
7820 
8232 



3859 
4410 
4961 
5512 
6064 
6615 
7166 
7717 
8269 
8820 
9371 
9922 
10474 
11025 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



8274 
9456 
10638 
11820 
13002 
14184 
15366 
16548 
17730 
18912 
20094 
21276 
22458 
23640 



7539 
8616 
9693 
10770 
11847 
12924 
14001 
15078 
16155 
17232 
18309 
19386 
20463 
21540 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19.500 



6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 



1092 
1248 
1404 
1560 
1716 
1872 
2028 
2184 
2340 
2496 
2652 
2808 
2964 
3120 



2184 
2496 
2808 
3120 
3432 
3744 
4056 
4368 



4992 
5304 
5616 
5928 
6240 



984 
1125 
1265 
1406 
1546 
1687 
1828 
1968 
2109 
2250 
2390 
2531 
2671 
2812 



6878 

7860 

8843 

9825 

10808 

11790 

12773 

13755 

14738 

15720 

16703 

17685 

18668 

19650 



59011 

6744 

7587 

8430 

' 9273 

10116 

10959 

11802 

12645 

13488 

14331 

15174 

16017 

16860 



1968 
2250 
2531 
2812 
3093 
3375 
3656 
3937 
4218 
4500 
4781 
5062 
5343 
5625 



2940! 3937 



3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 



4500 
5062 
5625 
6187 
6750 
7312 
7875 
8437 
9000 
9562 
10125 



7980: 10687 
8400| 11250 



51-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 



8439 
9645 
10851 
12056 
13262 
14468 
15673 
16879 
18085 
19290 
20496 
21702 
22907 
24113 



7690 
8788 
9887 
10985 
12084 
13182 
14281 
15380 
16478 
17577 
18675 
19774 
20872 
21971 



6962 

7956 

8951 

9945 

10940 

11934 

12929 

13923 

14918 

15912 

16907 

17901 

18896 

19890 



6212 

7099 

7987 

8874 

9761 

10649 

11536 

12424 

13311 

14198 

15086 

15973 

16861 

17748 



1114 
1273 
1432 
1591 
1750 
1909 
2069 
2228 
2387 
2546 
2705 
2864 
3023 
3182 

69 



2228 
2546 
2864 
3182 
3500 
3818 
4138 
4456 
4774 
5092 
5410 
5728 
6046 
6364 



1004 
1147 
1291 
1434 
1577 
1721 
1864 
2008 
2151 
2295 
2438 
2581 
2725 
2868 



7015 
8017 
9019 
10021 
11024 
12026 
13028 
14030 
15032 
16034 
17037 
18039 
19041 
20043 



6019 

6879 

7739 

8599 

9458 

10318 

11178 

12038 

12898 

13758 

14618 

15477 

16337 

17197 



2008 
2295 
2582 
2868 
3155 
3442 
3729 
4016 
4303 
4590 
4877 
5163 
5450 
5737 



2999 
3427 
3856 
4284 
4712 
5141 
5569 
5998 
6426 
6854 
7283 
77n 
8140 
8568 



4016 

4590 

5164 

5737 

6311 

6885 

7459 

8032 

8606 

9180 

9754 

10327 

10901 

11475 



62-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


10920 


8605 


7841 


7098 


6334 


1136 


2272 


1023 


7153 


6137 


2047 


3058 


4095 


8 Feet . 


12480 


9834 


8961 


8112 


7238 


1298 


2596 


1170 


8174 


7014 


2340 


3494 


4680 


9 Feet . 


14040 


11064 


10081 


9126 


8143 


1460 


2920 


1316 


9196 


7890 


2632 


3931 


5265 


10 Feet . 


15600 


12293 


11201 


10140 


9048 


1622 


3244 


1462 


10218 


8767 


2925 


4368 


5850 


11 Feet . 


17160 


13,522 


12321 


11154 


9953 


1785 


3570 


1608 


11240 


9644 


3217 


4805 


6435 


12 Feet . 


18720 


14751 


13441 


12168 


10858 


1947 


3894 


1755 


12262 


10521 


3510 


5242 


7020 


13 Feet . 


20280 


15981 


14561 


13182 


11762 


2109 


4218 


1901 


13283 


11397 


3802 


5678 


7605 


14 Feet . 


21840 


17210 


15681 


14196 


12667 


2271 


4542 


2047 


14305 


12274 


4095 


6115 


8190 


15 Feet . 


23400 


18439 


16801 


15210 


13572 


2434 


4868 


2193 


15327 


13151 


4387 


6552 


8775 


16 Feet . 


24960 


19668 


17921 


16224 


14477 


2596 


5192 


2340 


16349 


14028 


4680 


6989 


9360 


17 Feet . 


26520 


20898 


19041 


17238 


15382 


2758 


5516 


2486 


17371 


14904 


4972 


7426 


9945 


18 Feet . 


28080 


22127 


20161 


18252 


16287 


2920 


5840 


2632 


18392 


15781 


5265 


7862 


10530 


19 Feet . 


29640 


23356 


21282 


19266 


17191 


3083 


6166 


2778 


19414 


16658 


5557 


8299 


11115 


20 Feet . 


31200 


24586 


22402 


20280 


18096 


3245 


6490 


2925 


20436 


17534 


5850 


8736 


11700 



53-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11130 
12720 
14310 
15900 
17490 
19080 
20670 
22260 
23850 
25440 
27030 
28620 
30210 
31800 



8770 
10023 
11276 
12.529 
13782 
15035 
16288 
17541 
18794 
20047 
21300 
22553 
23805 
25058 



7991 
9133 
10275 
11416 
12558 
13699 
14841 
15983 
17124 
18266 
19408 
20549 
21691 
22832 



7235 
8268 
9302 
10335 
11369 
12402 
13436 
14469 
15503 
16536 
17570 
18603 
19637 
20670 



6455 

7378 

8300 

9222 

10144 

11066 

11989 

12911 

13833 

14755 

15677 

16599 

17522 

18444 



1158 
1323 
1488 
1654 
1819 
1984 
2150 
2315 
2480 
2646 
2811 
2976 
3142 
3307 



2316 
2646 
2976 
3308 
3638 
3968 
4300 
4630 
4960 
5292 
5622 
5952 
6284 
6614 



1043 
1192 
1341 
1490 
1639 
1788 
1937 
2086 
2236 
2385 
2534 
2683 
2832 
2981 



7290 
8332 
9373 
10415 
11456 
12497 
13539 
14580 
15622 
16663 
17705 
18746 
19788 
20829 



6255 

7149 

8042 

8936 

9829 

10723 

11617 

12510 

13404 

14297 

15191 

16084 

16978 

17872 



2087 
2385 
2683 
2981 
3279 
3577 
3875 
4173 
4472 
4770 
5068 
5366 
5664 
5962 



3116 
3562 
4007 
4452 
4897 
5342 
5788 
6233 
6678 
7123 
7568 
8014 
8459 
8904 



4174 

4770 

5366 

5962 

6559 

7155 

7751 

8347 

8944 

9540 

10136 

10732 

11329 

11925 



54-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



8936 
10213 
11489 
12766 
14042 
15319 
16595 
17872 
19148 
20425 
21702 
22978 
24255, 
25531 



8142 
9305 
10468 
11632 
12795 
13958 
15121 
16284 
17447 
18611 
19774 
20937 
22100 
23263 



7371 
8424 
9477 
10530 
11583 
12636 
13689 
14742 
15795 
16848 
17901 
189.54 
20007 
21060 



6577 

7517 

8456 

9396 

10336 

11275 

12215 

13154 

14094 

15034 

15973 

16913 

17852 

18792 



1179 
1348 
1516 
1685 
1853 
2022 
2190 
2359 
2527 
2696 
2864 
3033 
3201 
3370 



2358 
2696 
3032 
3370 
3706 
4044 
4380 
4718 
5054 
5392 
5728 
6066 
6402 
6740 



1063 
1215 
1366 
1518 
1670 
1822 
1974 
2126 
2278 
2430 
2581 
2733 
2885 
3037 



7428 
8489 
9550 
10611 
11672 
12733 
13794 
14855 
15917 
16978 
18039 
19100 
20161 
21222 



6373 

7284 

8194 

9104 

10015 

10925 

11836 

12746 

13657 

14567 

15477 

16388 

17298 

18209 



2126 
2430 
2733 
3037 
3341 
3645 
3948 
4252 
4556 
4860 
5163 
5467 
5771 
6075 



3175 
3629 
4082 
4536 
4990 
5443 
5897 
6350 
6804 
7258 
7711 
8165 
8618 
9072 



4252 

4860 

5467 

6075 

6682 

7290 

7897 

8505 

9112 

9720 

10327 

10935 

11542 

12150 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 
IS Feet 

19 feet 

20 Feet 



11550 
13200 
14850 
16600 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 



9101 
10402 
11702 
13002 
14302 
15602 
16903 
18203 
19503 
20803 
22103 
23404 
24704 
26004 



8293 
9478 
10662 
11847 
13032 
14216 
15401 
16586 
17771 
18955 
20140 
21325 
22509 
23694 



7508 
8580 
9653 
10725 
11798 
12870 
13943 
15015 
16088 
17160 
18233 
19305 
20378 
21450 



6699 

7656 

8613 

9570 

10527 

11484 

12441 

13398 

14355 

15312 

16269 

17226 

18183 

19140 



1201 
1373 
1544 
1716 
1888 
2059 
2231 
2402 
2574 
2746 
2917 
3089 
3260 
3432 



2402 
2746 
3088 
3432 
3776 
4118 
4462 
4804 
5148 
5492 
5834 
6178 
6520 
6864 



1082 
1237 
1392 
1546 
1701 
1856 
2010 
2165 
2320 
2475 
2629 
2784 
2939 
3093 



7565 
8646 
9727 
10808 
11888 
12969 
14049 
15131 
16211 
17292 
18373 
19454 
20534 
21615 



6491 

7418 

8346 

9273 

10200 

11128 

12055 

12982 

13910 

14837 

15764 

16691 

17619 

18546 



2165 
2475 
2784 
3093 
3403 
3712 
4021 
4331 
4640 
4950 
5259 
5568 
5878 
6187 



3234 
3695 
4158 
4620 
5082 
5544 
6006 
6468 
6930 
7392 
7854 
8316 
8778 
9240 



4331 

4950 

5569 

6187 

6806 

7425 

8043 

8662 

9281 

9900 

10519 

11137 

11756 

12375 



70 



66-ft. Span LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


11760 


9267 


8444 


7644 


6821 


1223 


2446 


1102 


7703 


6609 


2205 


3293 


4410 


8 Feet . 


13440 


10591 


9650 


8736 


7795 


1398 


2796 


1260 


8803 


7553 


2520 


3763 


5040 


9 Feet . 


15120 


11915 


10856 


9828 


8770 


1572 


3144 


1417 


9904 


8497 


2835 


4234 


5670 


10 Feet . 


16800 


13238 


12062 


10920 


9744 


1747 


3494 


1575 


11004 


9442 


3150 


4704 


6300 


11 Feet . 


18480 


14562 


13269 


12012 


10718 


1922 


3844 


1732 


12104 


10386 


3465 


5174 


6930 


12 Feet . 


20160 


15886 


14475 


13104 


11693 


2097 


4194 


1890 


13205 


11330 


3780 


5645 


7560 


13 Feet . 


21840 


17210 


15681 


14196 


12667 


2271 


4542 


2047 


14305 


12274 


4095 


6115 


8190 


14 Feet . 


23520 


18534 


16887 


15288 


13642 


2446 


4892 


2205 


15406 


13218 


4410 


6586 


8820 


15 Feet . 


25200 


19858 


18094 


16380 


14616 


2621 


5242 


2362 


16506 


14162 


4725 


7056 


9450 


16 Feet . 


26880 


21181 


19300 


17472 


15590 


2796 


5592 


2520 


17606 


15107 


5040 


7526 


10080 


17 Feet . 


28560 


22505 


20506 


18564 


16565 


2970 


5940 


2677 


18707 


16051 


5355 


7997 


10710 


18 Feet . 


30240 


23829 


21712 


19656 


17539 


3145 


6290 


2835 


19807 


16995 


5670 


8467 


11340 


19 Feet . 


31920 


25153 


22919 


20748 


18514 


3320 


6640 


2992 


20908 


17939 


5985 


8938 


11970 


20 Feet . 


33600 


26477 


24125 


21840 


19488 


3494 


6988 


3150 


22008 


18883 


6300 


9408 


12600 



67-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 



9432 
10780 
12127 
13475 
14822 
16170 
17517 
18865 
20212 
21560 
22907 
24255 
25602 
26950 



8594 
9822 
11050 
12278 
13506 
14733 
15961 
17189 
18417 
19644 
20872 
22100 
23328 
24556 



7781 
8892 
10004 
11115 
12227 
13338 
14450 
15561 
16673 
17784 
18896 
20007 
21119 
22230 



6943 

7934 

8926 

9918 

10910 

11902 

12893 

13885 

14877 

15869 

16861 

17852 

18844 

19836 



1245 
1423 
1600 
1778 
1956 
2134 
2312 
2490 
2668 
2845 
3023 
3201 
3379 
3557 



2490 
2846 
3200 
3556 
3912 
4268 
4624 
4980 
5336 
5690 
6046 
6402 
6758 
7114 



1122 
1282 
1442 
1603 
1763 
1923 
2084 
2244 
2404 
2565 
2725 
2885 
3046 
3206 



7840 
8960 
10080 
11201 
12321 
13441 
14561 
15681 
16801 
17921 
19041 
20161 
21281 
22401 



6727 

7688 

8649 

9610 

10571 

11532 

12493 

13454 

14415 

15376 

16337 

17298 

18259 

19220 



2244 
2565 
2885 
3206 
3527 
3847 
4168 
4488 
4809 
5130 
5450 
5771 
6092 
6412 



3352 
3830 
4309 

4788 
5267 
5746 
6224 
6703 
7182 
7661 
8140 
8618 
9097 
9576 



4489 

5130 

5771 

6412 

7054 

7695 

8336 

8977 

9619 

10260 

10901 

11542 

12184 

12825 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Fort 

20 Feet 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



9598 
10969 
12340 
13711 
15082 
16453 
17825 
19196 
20567 
21938 
2.3309 
24680 
26051 
27422 



8745 
9995 
11244 
12493 
13743 
14992 
16241 
17490 
18740 
19989 
21238 
22488 
23737 
24986 



7917 
9048 
10179 
11310 
12441 
13572 
14703 
15834 
16965 
18096 
19227 
20358 
21489 
22620 



7064 
8074 
9083 
10092 
11101 
12110 
13119 
14129 
15138 
16147 
17156 
18166 
19175 
20184 



1267 
1448 
1629 
1810 
1990 
2171 
2352 
2533 
2714 
2895 
3076 
3257 
3438 
3619 



2534 
2896 
3258 
3620 
3980 
4342 
4704 
5066 
5428 
5790 
6152 
6514 
6876 
7238 



1141 
1305 
1468 
1631 
1794 
1957 
2120 
2283 
2447 
2610 
2773 
2936 
3099 
3262 



7978 
9118 
10257 
11397 
12537 
13676 
14816 
15956 
17096 
18235 
19375 
20515 
21654 
22794 



6845 

7823 

8801 

9779 

10757 

11735 

12712 

13690 

14668 

15646 

16624 

17602 

18580 

19558 



2283 
2610 
2936 
3262 
3588 
3915 
4241 
4567 
4894 
5220 
5546 
5872 
6198 
6525 



3410 



4385 
4872 
5359 
5846 
6334 
6821 
7308 
7795 
8282 
8770 
9257 
9744 



4567 

5220 

5872 

6525 

7177 

7830 

8482 

9135 

9787 

10440 

11092 

11745 

12397 

13050 



59-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12390 
14160 
15930 
17700 
19470 
21240 
23010 
24780 
26550 
28320 
30090 
31860 
33630 
35400 



9763 
11158 
12553 
13948 
15342 
16737 
18132 
19527 
20921 
22316 
23711 
25106 
26500 
27895 



8896 
10167 
11438 
12709 
13979 
15250 
16521 

17792 
19063 
20334 
21605 
22875 
24146 
25417 



8054 
9204 
10355 
11505 
12656 
13806 
14957 
16107 
17258 
18408 
19559 
20709 
21860 
23010 



7186 
8213 
9239 
10266 
11293 
12319 
13346 
14372 
15399 
16426 
17452 
18479 
19505 
20532 



1288 
1473 
1657 
1841 
2025 
2209 
2393 
2577 
2761 
2945 
3129 
3313 
3498 
3682 



2576 
2946 
3314 
3682 
4050 
4418 
4786 
5154 
5522 
5890 
6258 
6626 
6996 
7364 



1161 
1327 
1493 
1659 
1825 
1991 
2157 
2323 
2489 
2655 
2821 
2986 
3152 
3318 



8115 
9275 
10434 
11594 
12753 
13912 
1.5072 
16231 
17390 
18550 
19709 
20868 
22028 
23187 



6963 

7958 

8953 

9947 

10942 

11937 

12932 

13926 
14921 
15916 
16911 
17905 
18900 
19895 



2323 
2655 
2987 
3318 
3650 
3982 
4314 
4646 
4978 
5310 
5642 
5973 
6305 
6637 



3469 
3965 
4460 
4956 
5452 
5947 
6443 
6938 
7434 
7930 
8425 
8921 
9416 
9912 



4646 

5310 

5974 

6637 

7301 

7965 

8629 

9292 

9956 

10620 

11284 

11947 

12611 

13275 



71 



60-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


Jk: 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet , 

20 Feet . 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


9929 
11347 
12766 
14184 
15602 
17021 
18439 
19858 
21276 
22694 
24113 
25531 
26950 
28368 


9047 
10339 
11632 
12924 
14216 
15509 
16801 
18094 
19386 
20678 
21971 
23263 
24556 
25848 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


7308 
8352 
9396 
10440 
11484 
12528 
13572 
14616 
15660 
16704 
17748 
18792 
19836 
20880 


1310 
1498 
1685 
1872 
2059 
2246 
2434 
2621 
2808 
2995 
3182 
3370 
3557 
3744 


2620 
2996 
3370 
3744 
4118 
4492 
4868 
5242 
5616 
5990 
6364 
6740 
7114 
7488 


1181 
1350 
1518 
1687 
1856 
2025 
2193 
2362 
2531 
2700 
2868 
3037 
3206 
3375 


8253 
9432 
10611 
11790 
12969 
14148 
15327 
16506 
17685 
18864 
20043 
21222 
22401 
23580 


7081 
8093 
9104 
10116 
11128 
12139 
13151 
14162 
15174 
16186 
17197 
18209 
19220 
20232 


2362 
2700 
3037 
3375 
3712 
4050 
4387 
4725 
5062 
5400 
5737 
6075 
6412 
6750 


3528 
4032 
4536 
5040 
5544 
6048 
6552 
7056 
7560 
8064 
8568 
9072 
9576 
10080 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12810 
14640 
16470 
18300 
20130 
21960 
23790 
25620 
27450 
29280 
31110 
32940 
34770 
36600 



10094 
11536 
12978 
14420 
15862 
17304 
18747 
20189 
21631 
23073 
24515 
25957 
27399 
28841 



9198 
10512 
11825 
13139 
14453 
15767 
17081 
18395 
19709 
21023 
22337 
23651 
24965 
26279 



8327 
9516 
10706 
11895 
13085 
14274 
15464 
16653 
17843 
19032 
20222 
21411 
22601 
23790 



7430 
8491 
9553 
10614 
11675 
12737 
13798 
14860 
15921 
16982 
18044 
19105 
20167 
21228 



1332 
1523 
1713 
1903 
2094 
2284 
2474 
2664 
2855 
3045 
3235 
3426 
3616 
3806 



2664 
3046 
3426 
3806 
4188 
4568 
4948 
5328 
5710 
6090 
6470 
6852 
7232 
7612 



1201 
1372 
1544 
1715 
1887 
2058 
2230 
2401 
2573 
2745 
2916 
3088 
3259 
3431 



8391 
9589 
10788 
11987 
13185 
14384 
15582 
16781 
17980 
19178 
20377 
21576 
22774 
23973 



7199 
8228 
9256 
10285 
11313 
12342 
13370 
14398 
15427 
16455 
17484 
18512 
19541 
20569 



2402 
2745 
3088 
3431 
3774 
4117 
4460 
4803 
5147 
5490 
5833 
6176 
6519 
6862 



3587 
4099 
4612 
5124 
5636 
6149 
6661 
7174 
7686 
8198 
8711 
9223 
9736 
10248 



4804 

5490 

6176 

6862 

7549 

8235 

8921 

9607 

10294 

10980 

11666 

12352 

13039 

13725 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 



10260 
11725 
13191 
14657 
16122 
17588 
19054 
20520 
21985 
23451 
24917 
26382 
27848 
29313 



9348 
10684 
12019 
13355 
14690 
16026 
17361 
18697 
20032 
21368 
22703 
24039 
25374 
26709 



8463 
9672 
10881 
12090 
13299 
14508 
15717 
16926 
18135 
19344 
20553 
21762 
22971 
24180 



7552 
8630 
9709 
10788 
11867 
12946 
14024 
15103 
16182 
17261 
18340 
19418 
20497 
21576 



1354 
1548 
1741 
1934 
2128 
2321 
2515 
2708 
2902 
3095 
3288 
3482 
3675 
3869 



2708 
3096 
3482 
3868 
4256 
4642 
5030 
5416 
5804 
6190 
6576 
6964 
7350 
7738 



1220 
1395 
1569 
1743 
1918 
2092 
2266 
2441 
2615 
2790 
2964 
3138 
3313 
3487 



8528 
9746 
10965 
12183 
13401 
14620 
15838 
17056 
18275 
19493 
20711 
21929 
23148 
24366 



7317 
8363 
9408 
10453 
11499 
12544 
13589 
14634 
15680 
16725 
17770 
18816 
19861 
20906 



2441 
2790 
3138 
3487 
3836 
4185 
4533 
4882 
5231 
5580 
5928 
6277 
6626 
6975 



3646 
4166 
4687 
5208 
5729 
6250 
6770 
7291 
7812 
8333 
8854 
9374 
9895 
10416 



4882 

5580 

6277 

6975 

7672 

8370 

9067 

9765 

10462 

11160 

11857 

12555 

13252 

13950 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



10425 
11915 
13404 
14893 
16383 
17872 
19361 
20850 
22340 
23829 
25318 
26808 
28297 
29786 



9499 
10856 
12213 
13570 
14927 
16284 
17641 
18998 
20355 
21712 
23069 
24426 
25784 
27141 



8600 
9828 
11057 
12285 
13514 
14742 
15971 
17199 
18428 
19656 
20885 
22113 
23342 
24570 



7673 
8770 
9866 
10962 
12058 
13154 
14251 
15347 
16443 
17539 
18635 
19732 
20828 
21924 



1376 
1572 
1769 
1966 
2162 
2359 
2555 
2752 
2948 
3145 
3342 
3538 
3735 
3931 



2752 
3144 
3538 
3932 
4324 
4718 
6110 
5504 
5896 
6290 
6684 
7076 
7470 
7862 



1240 
1417 
1594 
1771 
1949 
2126 
2303 
2480 
2657 
2835 
3012 
3189 
3366 
3543 



8666 
9904 
11142 
12380 
13617 
14855 
16093 
17331 
18569 
19807 
21045 
22283 
23521 
24759 



7435 
8497 
9560 
10622 
11684 
12746 
13808 
14871 
15933 
16995 
18057 
19119 
20181 
21244 



2480 
2835 
3189 
3543 
3898 
4252 
4607 
4961 
5315 
5670 
6024 
6378 
6733 
7087 



3704 
4234 
4763 
5292 
5821 
6350 
6880 
7409 
7938 
8467 
8996 
9526 
10055 
10584 



4961 

5670 

6379 

7087 

7796 

8505 

9214 

9922 

10631 

11340 

12049 

12757 

13466 

14175 



72 



64-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



I PITCH 



Center to 


Total 






















1 
i 


Center 
of 


Load 
on 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


13440 


10591 


9650 


8736 


7795 


1398 


2796 


1260 


8803 


7553 


2520 


3763 


5040 


8 Feet . 


15360 


12104 


11028 


9984 


8909 


1597 


3194 


1440 


10061 


8632 


2880 


4301 


5760 


9 Feet . 


17280 


13617 


12407 


11232 


10022 


1797 


3594 


1620 


11318 


9711 


3240 


4838 


6480 


10 Feet . 


19200 


15129 


13786 


12480 


11136 


1997 


3994 


1800 


12576 


10790 


3600 


5376 


7200 


11 Feet . 


21120 


16643 


15164 


13728 


12250 


2196 


4392 


1980 


13834 


11869 


3960 


5914 


7920 


12 Feet . 


23040 


18156 


16543 


14976 


13363 


2396 


4792 


2160 


15091 


12948 


4320 


6451 


8640 


13 Feet . 


24960 


19668 


17921 


16224 


14477 


2596 


5192 


2340 


16349 


14028 


4680 


6989 


9360 


14 Feet . 


26880 


21181 


19300 


17472 


15590 


2796 


6592 


2520 


17606 


15107 


5040 


7526 


10080 


15 Feet . 


28800 


22694 


20678 


18720 


16704 


2995 


5990 


2700 


18864 


16186 


5400 


8064 


10800 


16 Feet . 


30720 


24207 


22057 


19968 


17818 


3195 


6390 


2880 


20122 


17265 


5760 


8602 


11520 


17 Feet . 


32640 


25720 


23436 


21216 


18931 


3395 


6790 


3060 


21379 


18344 


6120 


9139 


12240 


18 Feet . 


34560 


27233 


24814 


22464 


20045 


3594 


7188 


3240 


22637 


19423 


6480 


9677 


12960 


19 Feet , 


36480 


28746 


26193 


23712 


21158 


3794 


7588 


3420 


23894 


20502 


6840 


10214 


13680 


20 Feet . 


38400 


30259 


27571 


24960 


22272 


3994 


7988 


3600 


25152 


21581 


7200 


10752 


14400 



65-ft, Span 



7 F-eet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



10756 
12293 
13829 
15366 
16903 
18439 
19976 
21512 
23049 
24586 
26122 
27659 
29196 
30732 



9801 
11201 
12601 
14001 
15401 
16801 
18201 
19601 
21001 
22401 
23802 
25202 
26602 
28002 



8873 
10140 
11408 
12675 
13943 
15210 
16478 
17745 
19013 
20280 
21548 
22815 
24083 
25350 



7917 
9048 
10179 
11310 
12441 
13572 
14703 
15834 
16965 
18096 
19227 
20358 
21489 
22620 



1420 
1622 
1825 
2028 
2231 
2434 
2636 
2839 
3042 
3245 
3448 
3650 
3853 
4056 



2840 
3244 
3650 
4056 
4462 
4868 
5272 

5678 
6084 
6490 
6896 
7300 
7706 
8112 



1279 
1462 
1645 
1828 
2011 
2193 
2376 
2559 
2742 
2925 
3107 
3290 
3473 
3656 



8941 
10218 
11495 
12773 
14050 
15327 
16604 
17882 
19159 
20436 
21713 
22991 
24268 
25545 



7671 
8767 
9863 
10959 
12055 
13151 
14247 
15343 
16439 
17534 
18630 
19726 
20822 
21918 



2559 
2925 
3290 
3656 
4022 
4387 
4753 
5118 
5484 
5850 
6215 
6581 
6947 
7312 



3822 
4368 
4914 
5460 
6006 
6552 
7098 
7644 
8190 
8736 
9282 
9828 
10374 
10920 



5119 

5850 

6581 

7312 

8044 

8775 

9506 

10237 

10969 

11700 

12431 

13162 

13894 

14625 



73 



40-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


11200 

12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


8826 
10086 
11347 
12608 
13869 
15130 
16390 
17651 
18912 
20173 
21434 
22694 
23955 
25216 


8042 
9190 
10339 
11488 
12637 
13786 
14934 
16083 
17232 
18381 
19530 
20678 
21827 
22976 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


6496 

7424 

8352 

9280 

10208 

11136 

12064 

12992 

13920 

14848 

15776 

16704 

17632 

18560 


1165 
1331 
1498 
1664 
1830 
1997 
2163 
2330 
2496 
2662 
2829 
2995 
3162 
3328 


2330 
2662 
2996 
3328 
3660 
3994 
4326 
4660 
4992 
5324 
5658 
5990 
6324 
6656 


1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950 
2100 
2250 
2400 
2550 
2700 
2850 
3000 


7336 
8384 
9432 
10480 
11528 
12576 
13624 
14672 
15720 
16768 
17816 
18864 
19912 
20960 


6294 

7194 

8093 

8992 

9891 

10790 

11690 

12589 

13488 

14387 

15286 

16186 

17085 

17984 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


3136 
3584 
4032 
4480 
4928 
5376 
5824 
6272 
6720 
7168 
7616 
8064 
8512 
8960 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 



41-ft. Span 



7 Feet . 


11480 


9046 


8243 


7462 


6658 


1194 


2388 


1077 


7519 


6452 


2153 


3214 


4305 


8 Feet . 


13120 


10339 


9420 


8528 


7610 


1364 


2728 


1230 


8594 


7373 


2460 


3674 


4920 


9 Feet . 


14760 


11631 


10598 


9594 


8561 


1535 


3070 


1384 


9668 


8295 


2768 


4133 


5535 


10 Feet . 


16400 


12923 


11775 


10660 


9512 


1706 


3412 


1538 


10742 


9217 


3075 


4592 


6150 


11 Feet . 


18040 


14216 


12953 


11726 


10463 


1876 


3752 


1692 


11816 


10138 


3383 


5051 


6765 


12 Feet . 


19680 


15508 


14130 


12792 


11414 


2047 


4094 


1845 


12890 


11060 


3690 


5510 


7380 


13 Feet . 


21320 


16800 


15308 


13858 


12366 


2217 


4434 


1999 


13965 


11982 


3998 


5970 


7995 


14 Feet , 


22960 


18092 


16485 


14924 


13317 


2388 


4776 


2153 


15039 


12904 


4305 


6429 


8610 


15 Feet , 


24600 


19385 


17663 


15990 


14268 


2558 


5116 


2307 


16113 


13825 


4613 


6888 


9225 


16 Feet . 


26240 


20677 


18840 


17056 


15219 


2729 


5458 


2460 


17187 


14747 


4920 


7347 


9840 


17 Feet . 


27880 


21969 


20018 


18122 


16170 


2900 


5800 


2614 


18261 


15669 


5228 


7806 


10455 


18 Feet . 


29520 


23262 


21195 


19188 


17122 


3070 


6140 


2768 


19336 


16590 


5535 


8266 


11070 


19 Feet . 


31160 


24554 


22373 


20254 


18073 


3241 


6482 


2922 


20410 


17512 


5843 


8725 


11685 


20 Feet . 


32800 


25846 


23550 


21320 


19024 


3411 


6822 


3075 


21484 


18434 


6150 


9184 


12300 



42-ft. Span 



7 Feet . 


11760 


9267 


8444 


7644 


6821 


1223 


2446 


1103 


7703 


6609 


2205 


3293 


4410 


8 Feet . 


13440 


10591 


9650 


8736 


7795 


1398 


2796 


1260 


8803 


7553 


2520 


3763 


5040 


9 Feet . 


15120 


11915 


10856 


9828 


8770 


1572 


3144 


1418 


9904 


8497 


2835 


4234 


5670 


10 Feet . 


16800 


13238 


12062 


10920 


9744 


1747 


3494 


1575 


11004 


9442 


3150 


4704 


6300 


11 Feet . 


18480 


14562 


13269 


12012 


10718 


1922 


3844 


1733 


12104 


10386 


3465 


5174 


6930 


12 Feet . 


20160 


15886 


14475 


13104 


11693 


2097 


4194 


1890 


13205 


11330 


3780 


5645 


7560 


13 Feet . 


21840 


17210 


15681 


14196 


12667 


2271 


4542 


2048 


14305 


12274 


4095 


6115 


8190 


14 Feet . 


23520 


18534 


16887 


15288 


13642 


2446 


4892 


2205 


15406 


13218 


4410 


6586 


8820 


15 Feet . 


25200 


19858 


18094 


16380 


14616 


2621 


5242 


2363 


16506 


14162 


4725 


7056 


9450 


16 Feet . 


26880 


21181 


19300 


17472 


15590 


2796 


5592 


2520 


17606 


15107 


5040 


7526 


10080 


17 Feet . 


28560 


22505 


20506 


18564 


16565 


2970 


5940 


2678 


18707 


16051 


5355 


7997 


10710 


18 Feet . 


30240 


23829 


21712 


19656 


17539 


3145 


6290 


2835 


19807 


16995 


5670 


8467 


11340 


19 Feet , 


31920 


25153 


22919 


20748 


18514 


3320 


6640 


2993 


20908 17939 


5985 


8938 


11970 


20 Feet . 


33600 


26477 


24125 


21840 


19488 


3494 


6988 


3150 


22008| 18883 


6300 


9408 


12600 



43-ft. Span 



7 Feet . 


12040 


9488 


8645 


7826 


6983 


1252 


2504 


1129 


7886 


6766 


2258 


3371 


4515 


8 Feet . 


13760 


10843 


9880 


8944 


7981 


1431 


2862 


1290 


9013 


7733 


2580 


3853 


5160 


9 Feet . 


15480 


12198 


11115 


10062 


8978 


1610 


3220 


1451 


10139 


8700 


2903 


4334 


6805 


10 Feet . 


17200 


13554 


12350 


11180 


9976 


1789 


3578 


1613 


11266 


9666 


3225 


4816 


6450 


11 Feet . 


18920 


14909 


13585 


12298 


10974 


1968 


3936 


1774 


12393 


10633 


3548 


5298 


7095 


12 Feet . 


20640 


16264 


14820 


13416 


11971 


2147 


4294 


1935 


13519 


11600 


3870 


5779 


7740 


13 Feet . 


22360 


17620 


16054 


14534 


12969 


2325 


4650 


2097 


14646 


12566 


4193 


6261 


8385 


14 Feet . 


24080 


18975 


17289 


15652 


13966 


2504 


5008 


2258 


15772 


13533 


4515 


6742 


9030 


15 Feet . 


25800 


20330 


18524 


16770 


14964 


2683 


5366 


2419 


16899 


14500 


4838 


7224 


9675 


16 Feet . 


27520 


21686 


19759 


17888 


15962 


2862 


5724 


2580 


18026 


15466 


5160 


7706 


10320 


17 Feet . 


29240 


23041 


20994 


19006 


16959 


3041 


6082 


2742 


19152 


16433 


5483 


8187 


10965 


18 Feet . 


30960 


24396 


22229 


20124 


17957 


3220 


6440 


2903 


20279 


17400 


5805 


8669 


11610 


19 Feet . 


32680 


25752 


2346421242 


18954 


3399 


6798 


3064 


21405 


18366 


6128 


9150 


12255 


20 Feet . 


34400 


27107 


24699' 22360 


19952 


3578 


7156 


3225 


22532 


19333 


6450 


9632 


12900 



74 



44-ft. Span LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


12320 


9708 


8846 


8008 


7146 


1281 


2.562 


11.55 


8070 


6924 


2310 


3450 


4620 


8 Feet . 


14080 


11095 


10109 


91.52 


8166 


1464 


2928 


1320 


9222 


7913 


2640 


3942 


5280 


9 Feet . 


15840 


12482 


11373 


10296 


9187 


1647 


3294 


1485 


10375 


8902 


2970 


4435 


5940 


10 Feet . 


17600 


13869 


12637 


11440 


10208 


1830 


3660 


1650 


11528 


9891 


3300 


4928 


6600 


11 Feet . 


19360 


15256 


13900 


12584 


11229 


2013 


4026 


1815 


12681 


10880 


3630 


5421 


7260 


12 Feet . 


21120 


16643 


15164 


13728 


122.50 


2196 


4392 


1980 


13834 


11869 


3960 


5914 


7920 


13 Feet . 


22880 


18029 


16428 


14872 


13270 


2380 


4760 


• 2145 


14986 


12859 


4290 


6406 


8580 


14 Feet . 


24640 


19416 


17692 


16016 


14291 


2563 


5126 


2310 


16139 


13848 


4620 


6899 


9240 


15 Feet . 


26400 


20803 


18955 


17160 


15312 


2746 


5492 


2475 


17292 


14837 


4950 


7392 


9900 


16 Feet . 


28160 


22190 


20219 


18304 


16333 


2929 


5858 


2640 


18445 


15826 


5280 


7885 


10560 


17 Feet . 


29920 


23577 


21483 


19448 


17354 


3111 


6222 


2805 


19598 


16815 


5610 


8378 


11220 


18 Feet . 


31680 


24964 


22746 


20592 


18374 


3295 


6590 


2970 


20750 


17804 


5940 


8870 


11880 


19 Feet . 


33440 


26351 


24010 


21736 


19395 


3478 


6956 


3135 


21903 


18793 


6270 


9363 


12540 


20 Feet , 


35200 


27738 


25274 


22880 


20416 


3661 


7322 


3300 


23056 


19782 


6600 


9856 


13200 



45-ft. Span 



7 Feet . 


12600 


9929 


9047 


8190 


7308 


1310 


2620 


1182 


8253 


7081 


2363 


3528 


4725 


8 Feet , 


14400 


11347 


10339 


9360 


8352 


1498 


2996 


1350 


9432 


8093 


2700 


4032 


5400 


9 Feet . 


16200 


12766 


n632 


10530 


9396 


1685 


3370 


1519 


10611 


9104 


3038 


4536 


6075 


10 Feet . 


18000 


14184 


12924 


11700 


10440 


1872 


3744 


1688 


11790 


10116 


3375 


5040 


6750 


11 Feet . 


19800 


1.5602 


142 IG 


12870 


11484 


2059 


4118 


1857 


12969 


11128 


3713 


5544 


7425 


12 Feet . 


21600 


17021 


15509 


14040 


12528 


2246 


4492 


2025 


14148 


12139 


4050 


6048 


8100 


13 Feet . 


23400 


18439 


16801 


15210 


13572 


2434 


4868 


2194 


15327 


13151 


4388 


6552 


8775 


14 Feet . 


2.5200 


19858 


18094 


16380 


14616 


2621 


5242 


2363 


16506 


14162 


4725 


7056 


9450 


15 Feet . 


27000 


21276,19386 


17550 


15660 


2808 


5616 


2532 


17685 


15174 


5063 


7560 


10125 


16 Feet . 


28800 


22694 


20678 


18720 


16704 


2995 


5990 


2700 


18864 


16186 


5400 


8064 


10800 


17 Feet . 


30600 


24113 


21971 


19890 


17748 


3182 


6364 


2869 


20043 


17197 


5738 


8668 


11475 


18 Feet . 


32400 


25531 


23263 


21060 


18792 


3370 


6740 


3038 


21222 


18209 


6075 


9072 


12150 


19 Feet . 


34200 


2695024556 


22230 


19836 


3557 


7114 


3207 


22401 


19220 


6413 


9576 


12825 


20 Feet . 


36000 


28368|25848 


23400 


20880 


3744 


7488 


3375 


23580 


20232 


6750 


10080 


13500 



46-ft. Span 



7 Feet . 


128801 10149 


9248 


8372 


7470 


1340 


2680 


1208 


8436 


7239 


2415 


3606 


4830 


8 Feet . 


14720 11599 


10569 


9568 


8538 


1531 


3062 


1380 


9642 


8273 


2760 


4122 


5520 


9 Feet . 


16560 


13049 


11890 


10764 


9605 


1722 


3444 


1553 


10847 


9307 


3105 


4637 


6210 


10 Feet . 


18400 


14499 


13211 


11960 


10672 


1914 


3828 


1725 


12052 


10341 


3450 


5152 


6900 


11 Feet . 


20240 


15949 


14532 


13156 


11739 


2105 


4210 


1898 


13257 


11375 


3795 


5667 


7590 


12 Feet . 


22080 


17399 


15853 


14352 


12806 


2296 


4592 


2070 


14462 


12409 


4140 


6182 


8280 


13 Feet . 


23920 


18849 


17175 


15548 


13874 


2488 


4976 


2243 


15668 


13443 


4485 


6698 


8970 


14 Feet . 


25760 


20299 


18496 


16744 


14941 


2679 


5358 


2415 


16873 


14477 


4830 


7213 


9660 


15 Feet . 


27600 


21749 


19817 


17940 


16008 


2870 


5740 


2583 


18078 


15511 


5175 


7728 


10350 


16 Feet , 


29440 


23199 


21138 


19136 


17075 


3062 


6124 


2760 


19283 


16545 


5520 


8243 


11040 


17 Feet . 


31280i24649 


22459 


20332 


18142 


3253 


6506 


2933 


20488 


17579 


5865 


8758 


11730 


18 Feet . 


33120 


26098 


23780 


21528 


19210 


3444 


6888 


3105 


21694 


18613 


6210 


9274 


12420 


19 Feet . 


34960 


27.548 


25101 


22724 


20277 


3636 


7272 


3278 


22899 


19648 


6555 


9789 


13110 


20 Feet . 


36800 


28998 


26422 


23920 


21344 


3827 


7654 


3450 


24104 


20682 


6900 


10304 


13800 



47-ft. Span 



7 Feet . 


13160 


10370 


9449 


8554 


7633 


1369 


2738 


1234 


8620 


7396 


2468 


3685 


4935 


8 Feet . 


15040 


11852 


10799 


9776 


8723 


1564 


3128 


1410 


9851 


8452 


2820 


4211 


5640 


9 Feet . 


16920 


13333 


12149 


10998 


9814 


1760 


3520 


1587 


11083 


9509 


3173 


4738 


6345 


10 Feet . 


18800 


14814 


13498 


12220 


10904 


1955 


3910 


1763 


12314 


10566 


3525 


5264 


7050 


11 Feet . 


20680 


16296 


14848 


13442 


11994 


2151 


4302 


1939 


13545 


11622 


3878 


5790 


7755 


12 Feet . 


22560 


17777 


16198 


14664 


13085 


2346 


4692 


2115 


14777 


12679 


4230 


6317 


8460 


13 Feet . 


24440 


19259 


17548 


15886 


14175 


2542 


5084 


2292 


16008 


13735 


4583 


6843 


9165 


14 Feet . 


26320 


20740 


18898 


17108 


15266 


2737 


5474 


2468 


17240 


14792 


4935 


7370 


9870 


15 Feet . 


28200 


22222 


20248 


18330 


16356 


2933 


5866 


2644 


18471 


15848 


5288 


7896 


10575 


16 Feet . 


30080 


23703 


21597 


19552 


17446 


3128 


6256 


2820 


19702 


16905 


5640 


8422 


11280 


17 Feet . 


31960 


25184 


22947 


20774 


18537 


3324 


6648 


2997 


20934 


17962 


5993 


8949 


11985 


18 Feet . 


33840 


26666 


24297 


21996 


19627 


3519 


7038 


3173 


22165 


19018 


6345 


9475 


12690 


19 Feet . 


35720 


28147 


25647 


23218 


20718 


3715 


7430 


3349 


23397 


20075 


6698 


10002 


13395 


20 Feet , 


37600 


29629 


26997 


24440 


21808 


3910 


7820 


3525 


24628 


21131 


7050 


10528 


14100 



75 



48-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


13440 


10591 


9650 


8736 


7795 


1398 


2796 


1260 


8803 


7553 


2520 


3763 


5040 


8 Feet . 


15360 


12104 


11028 


9984 


8909 


1597 


3194 


1440 


10061 


8632 


2880 


4301 


5760 


9 Feet . 


17280 


13617 


12407 


11232 


10022 


1797 


3594 


1620 


11318 


9711 


3240 


4838 


6480 


10 Feet . 


19200 


15130 


13786 


12480 


11136 


1997 


3994 


1800 


12576 


10790 


3600 


5376 


7200 


11 Feet . 


21120 


16643 


15164 


13728 


12250 


2196 


4392 


1480 


13834 


11869 


3960 


5914 


7920 


12 Feet . 


23040 


18156 


16543 


14976 


13363 


2396 


4792 


2160 


15091 


12948 


4320 


6451 


8640 


13 Feet . 


24960 


19668 


17921 


16224 


14477 


2596 


5192 


2340 


16349 


14028 


4680 


6989 


9360 


14 Feet . 


26880 


21181 


19300 


17472 


15590 


2796 


5592 


2520 


17606 


16107 


5040 


7526 


10080 


15 Feet . 


28800 


22694 


20678 


18720 


16704 


2995 


5990 


2700 


18864 


16186 


5400 


8064 


10800 


16 Feet . 


30720 


24207 


22057 


19968 


17818 


3195 


6390 


2880 


20122 


17265 


5760 


8602 


11520 


17 Feet . 


32640 


25720 


23436 


21216 


18931 


3395 


6790 


3060 


21379 


18344 


6120 


9139 


12240 


18 Feet . 


34560 


27233 


24814 


22464 


20045 


3594 


7188 


3240 


22637 


19423 


6480 


9677 


12960 


19 Feet . 


36480 


28746 


26193 


23712 


21158 


3794 


7588 


3420 


23894 


20502 


6840 


10214 


13680 


20 Feet . 


38400 


30259 


27571 


24960 


22272 


3994 


7988 


3600 


25152 


21581 


7200 


10752 


14400 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 



10811 
12356 
13900 
15445 
16989 
18534 
20078 
21623 
23167 
24712 
26256 
27801 
29345 
30890 



9851 
11258 
12666 
14073 
15480 
16887 
18295 
19702 
21109 
22516 
23924 
25331 
26738 
28146 



8918 
10192 
11466 
12740 
14014 
15288 
16562 
17836 
19110 
20384 
21658 
22932 
24206 
25480 



7958 
9094 
10231 
11368 
12505 
13642 
14778 
15915 
17052 
18189 
19326 
20462 
21599 
22736 



1427 
1631 
1835 
2038 
2242 
2446 
2650 
2854 
3058 
3261 
3465 
3669 
3873 
4077 



2854 
3262 
3670 
4076 
4484 
4892 
5300 
5708 
6116 
6522 
6930 
7338 
7746 
8154 



1287 
1470 
1654 
1838 
2022 
2205 
2389 
2573 
2757 
2940 
3124 
3308 
3492 
3675 



8987 
10270 
11554 
12838 
14122 
15406 
16689 
17973 
19257 
20541 
21825 
23108 
24392 
25676 



7711 
8812 
9914 
11015 
12117 
13218 
14320 
15421 
16523 
17624 
18726 
19827 
20929 
22030 



2573 
2940 
3308 
3675 
4043 
4410 
4778 
5145 
5513 
5880 
6248 
6615 
6983 
7350 



3842 
4390 
4939 
5488 
6037 
6586 
7134 
7683 
8232 
8781 
9330 
9878 
10427 
10976 



5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 



11032 
12608 
14184 
15760 
17336 
18912 
20488 
22064 
23640 
25216 
26792 
28368 
29944 
31520 



10052 
11488 
12924 
14360 
15796 
17232 
18668 
20104 
21540 
22976 
24412 
25848 
27284 
28720 



9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



8120 
9280 
10440 
11600 
12760 
13920 
15080 
16240 
17400 
18560 
19720 
20880 
22040 
23200 



1456 
1664 
1872 
2080 
2288 
2496 
2704 
2912 
3120 
3328 
3536 
3744 
3952 
4160 



2912 
3328 
3744 
4160 
4576 
4992 
5408 
5824 
6240 
6656 
7072 
7488 
7904 
8320 



1313 
1500 
1688 
1875 
2063 
2250 
2438 
2625 
2813 
3000 
3188 
3375 
3563 
3750 



9170 
10480 
11790 
13100 
14410 
15720 
17030 
18340 
19650 
20960 
22270 
23580 
24890 
26200 



7868 
8992 
10116 
11240 
12364 
13488 
14612 
15736 
16860 
17984 
19108 
20232 
21356 
22480 



2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 



3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 



11253 
12860 
14468 
16075 
17683 
19290 
20898 
22505 
24113 
25720 
27328 
28935 
30543 
32150 



102.53 
11718 
13182 
14647 
16112 
17577 
19041 
20506 
21971 
23436 
24900 
26365 
27830 
29294 



9282 
10608 
11934 
13260 
14586 
15912 
17238 
18564 
19890 
21216 
22542 
23868 
25194 
26520 



8282 
9466 
10649 
11832 
13015 
14198 
15382 

16565 
17748 
18931 
20114 
21298 
22481 
23664 



1485 
1697 
1909 
2122 
2334 
2546 
2758 
2970 
3182 
3395 
3607 
3819 
4031 
4243 

76 



2970 
3394 
3818 
4244 
4668 
5092 
5516 
5940 
6364 
6790 
7214 
7638 
8062 
8486 



1339 
1530 
1721 
1913 
2104 
2295 
2487 
2678 
2869 
3060 
3252 
3443 
3634 
3825 



9353 
10690 
12026 
13362 
14698 
16034 
17371 
18707 
20043 
21379 
22715 
24052 
25388 
26724 



8025 
9172 
10318 
11465 
12611 
13758 
14904 
16051 
17197 
18344 
19490 
20637 
21783 
22930 



2678 
3060 
3442 
3825 
4208 
4590 
4973 
5355 
5738 
6120 
6503 
6885 
7268 
7650 



3998 

4570 

5141 

6712 

6283 

6854 

7426 

7997 

8568 

9139 

9710 

10282 

10853 

11424 



5355 

6120 

6885 

7650 

8415 

9180 

9945 

10710 

11475 

12240 

13006 

13770 

14535 

16300 



52-ft. Span LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 
on 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Peet . 


14560 


11473 


10454 


9464 


8445 


1514 


3028 


1365 


9537 


8183 


2730 


4077 


5460 


8 Feet . 


16640 


13112 


11948 


10816 


9651 


1731 


3462 


1560 


10899 


9352 


3120 


4659 


6240 


9 Feet . 


18720 


14751 


13441 


12168 


10858 


1947 


3894 


1755 


12262 


1052] 


3510 


5242 


7020 


10 Feet . 


20800 


16390 


14934 


13520 


12064 


2163 


4326 


1950 


13624 


11690 


3900 


5824 


7800 


11 Feet . 


22880 


18029 


16428 


14872 


13270 


2380 


4760 


2145 


14986 


12859 


4290 


6406 


8580 


12 Feet . 


24960 


19668 


17921 


16224 


14477 


2596 


5192 


2340 


16349 


14028 


4680 


6989 


9360 


13 Feet . 


27040 


21308 


19415 


17576 


15683 


2812 


5624 


2535 


17711 


15196 


6070 


7571 


10140 


14 Feet . 


29120 


22947 


20908 


18928 


16890 


3028 


6056 


2730 


19074 


16365 


5460 


8154 


10920 


15 Feet . 


31200 


24586 


22402 


20280 


18096 


3245 


6490 


2925 


20436 


17534 


5850 


8736 


11700 


16 Feet . 


33280 


26225 


23895 


21632 


19302 


3461 


6922 


3120 


21798 


18703 


6240 


9318 


12480 


17 Feet . 


35360 


27864 


25388 


22984 


20509 


3677 


7354 


3315 


23161 


19872 


6630 


9901 


13260 


18 Feet . 


37440 


29503 


26882 


24336 


21715 


3894 


7788 


3510 


24523 


21041 


7020 


10483 


14040 


19 Feet . 


39520 


31142 


28375 


25688 


22922 


4110 


8220 


3705 


25886 


22210 


7410 


11066 


14820 


20 Feet . 


41600 


32781 


29869 


27040 


24128 


4326 


8652 


3900 


27248 


23379 


7800 


11648 


15600 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14840 
16960 
19080 
21200 
23320 
25440 
27560 
29680 
31800 
33920 
36040 
38160 
40280 
42400 



11694 
13364 
15035 
16706 
18376 
20047 
21717 
23388 
25058 
26729 
28400 
30070 
31741 
33411 



10655 
12177 
13699 
15222 
16744 
18266 
19788 
21310 
22832 
24355 
25877 
27399 
28921 
30443 



9646 
11024 
12402 
13780 
15158 
16536 
17914 
19292 
20670 
22048 
23426 
24804 
26182 
27560 



8607 
9837 
11066 
12296 
13526 
14755 
15985 
17214 
18444 
19674 
20903 
22133 
23362 
24592 



1543 
1764 
1984 
2205 
2425 
2646 
2866 
3087 
3307 
3528 
3748 
3969 
4189 
4410 



3086 
3528 
3968 
4410 
4850 
5292 
5732 
6174 
6614 
7056 
7496 
7938 
8378 
8820 



1392 
1590 
1789 
1988 
2187 
2385 
2584 
2783 
2982 
3180 
3379 
3578 
3777 
3975 



9720 
11109 
12497 
13886 
15275 
16663 
18052 
19440 
20829 
22218 
23606 
24995 
26383 
27772 



8340 
9532 
10723 
11914 
13106 
14297 
15489 
16680 
17872 
19063 
20254 
21446 
22637 
23829 



2783 
3180 
3578 
3975 
4373 
4770 
5168 
5565 
5963 
6360 
6758 
7155 
7553 
7950 



4155 
4749 
5342 
5936 
6530 
7123 
7717 
8310 
8904 



10091 
10685 
11278 
11872 



5565 

6360 

7155 

7950 

8745 

9540 

10335 

11130 

11925 

12720 

13515 

14310 

15105 

15900 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 



11915 
13617 
15319 
17021 
18723 
20425 
22127 
23829 
25531 
27233 
28935 
30637 
32340 
34042 



10856 
12407 
13958 
15509 
17060 
18611 
20161 
21712 
23263 
24814 
26365 
27916 
29467 
31018 



9828 
11232 
12636 
14040 
15444 
16848 
18252 
19656 
21060 
22464 
23868 
25272 
26676 
28080 



8770 
10022 
11275 
12528 
13781 
15034 
16286 
17539 
18792 
20045 
21298 
22550 
23803 
25056 



1572 
1797 
2022 
2246 
2471 
2696 
2920 
3145 
3370 
3594 
3819 
4044 
4268 
4493 



3144 
3594 
4044 
4492 
4942 
5392 
5840 
6290 
6740 
7188 
7638 
8088 
8536 
8986 



1418 
1620 
1823 
2025 
2228 
2430 
2633 
2835 
3038 
3240 
3443 
3645 
3848 
4050 



9904 
11318 
12733 
14148 
15563 
16978 
18392 
19807 
21222 
22637 
24052 
25466 
26881 
28296 



8497 
9711 
10925 
12139 
13353 
14567 
15781 
16995 
18209 
19423 
20637 
21851 
23064 
24278 



2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 



4234 

4838 

5443 

6048 

6653 

7258 

7862 

8467 

9072 

9677 

10282 

10886 

11491 

12096 



5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 



56-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 



12135 
13869 
15602 
17336 
19070 
20803 
22537 
24270 
26004 
27738 
29471 
31205 
32938 
34672 



11057 
12637 
14216 
15796 
17376 
18955 
20535 
22114 
23694 
25274 
26853 
28433 
30012 
31692 



10010 
11440 
12870 
14300 
15730 
17160 
18690 

20020 
21450 
22880 
24310 
25740 
27170 
28600 



8932 
10208 
11484 
12760 
14036 
15312 
16588 
17864 
19140 
20416 
21692 
22968 
24244 
25520 



1602 
1830 
2059 
2288 
2517 
2746 
2974 

3203 
3432 
3661 
3890 
4118 
4347 
4576 



3204 
3660 
4118 
4576 
6034 
5492 
6948 
6406 
6864 
7322 
7780 
8236 
8694 
9152 



1444 
1650 
1857 
2063 
2269 
2475 
2682 

2888 
3094 
3300 
3507 
3713 
3919 
4126 



10087 
11528 
12969 
14410 
15861 
17292 
18733 
20174 
21616 
23066 
24497 
26938 
27379 
28820 



8655 
9891 
11128 
12364 
13600 
14837 
16073 
17310 
18546 
19782 
21019 
22255 
23492 
24728 



2888 
3300 
3713 
4126 
4538 
4950 
6363 
5776 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 



4312 

4928 

5544 

6160 

6776 

7392 

8008 

8624 

9240 

9856 

10472 

11088 

11704 

12320 



5776 

6600 

7425 

8260 

9075 

9900 

10726 

11560 

12375 

13200 

14025 

14850 

16676 

16500 



77 



56-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



J PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


15680 


12356 


11258 


10192 


9094 


1631 


3262 


1470 


10270 


8812 


2940 


4390 


5880 


8 Feet . 


17920 


14121 


12867 


11648 


10394 


1864 


3728 


1680 


11738 


10071 


3360 


5018 


6720 


9 Feet . 


20160 


15886 


14475 


13104 


11693 


2097 


4194 


1890 


13205 


11330 


3780 


5645 


7560 


10 Feet . 


22400 


17651 


16083 


14560 


12992 


2330 


4660 


2100 


14672 


12589 


4200 


6272 


8400 


11 Feet . 


24640 


19416 


1769246016 


14291 


2563 


5126 


2310 


16139 


13848 


4620 


6899 


9240 


12 Foet . 


26880 


21181 


19300117472 


15590 


2796 


5592 


2520 


17606 


15107 


5040 


7526 


10080 


13 Feet . 


29120 


22947 


2090848928 


16890 


3028 


6056 


2730 


19074 


16365 


5460 


8154 


10920 


14 Feet . 


31360 


24712 


2251620384 


18189 


3261 


6522 


2940 


20541 


17624 


5880 


8781 


11760 


15 Feet . 


33600 


26477 


24125,21840 


19488 


3494 


6988 


3150 


22008 


18883 


6300 


9408 


12600 


16 -Feet . 


35840 


28242 


25733 23296 


20787 


3727 


7454 


3360 


23475 


20142 


6720 


10035 


13440 


17 Feet . 


38080 


30007:27341;24752 


22086 


3960 


7920 


3570 


24942 


21401 


7140 


10662 


14280 


18 Feet . 


40320 


31772 28950 26208 


23386 


4193 


8386 


3780 


26410 


22660 


7560 


11290 


15120 


19 Feet . 


42560 


33537 30558 27664 


24685 


4426 


8852 


3990 


27877 


23919 


7980 


11917 


15960 


20 Feet . 


44800 


35302 32166 29120 


25984 


4659 


9318 


4200 


29344 


25178 


8400 


12544 


16800 



67-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 



12576 
14373 
16170 
17966 
19763 
21560 
23356 
25153 
26950 
28746 
30543 
32340 
34136 
35933 



11459 
13096 
14733 
16370 
18007 
19644 
21282 
22919 
24556 
26193 
27830 
29467 
31104 
32741 



10374 
11856 
13338 
14820 
16302 
17784 
19266 
20748 
22230 
23712 
25194 
26676 
28158 
29640 



9257 
10579 
11902 
13224 
14546 
15869 
17191 
18514 
19836 
21158 
22481 
23803 
25126 
26448 



1660 
1897 
2134 
2371 
2608 
2845 
3083 
3320 
3557 
3794 
4031 
4268 
4505 
4742 



3320 
3794 
4268 
4742 
5216 
5690 
6166 
6640 
7114 
7588 
8062 
8536 
9010 
9484 



1497 
1710 
1924 
2138 
2352 
2565 
2779 
2993 
3207 
3420 
3634 
3848 
4062 
4275 



10454 
11947 
13441 
14934 
16427 
17921 
19414 
20908 
22401 
23894 
25388 
26881 
28375 
29868 



8970 
10251 
11532 
12814 
14095 
15376 
16658 
17939 
19220 
20502 
21783 
23064 
24346 
25627 



2993 
3420 
3848 
4275 
4703 
5130 
5558 
5985 
6413 
6840 
7268 
7695 
8123 
8550 



4469 

5107 

5746 

6384 

7022 

7661 

8299 

8938 

9576 

10214 

10853 

11491 

12130 

12768 



5985 

6840 

7695 

8550 

9405 

10260 

11115 

11970 

12825 

13680 

14535 

15390 

16245 

17100 



58-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16240 
18560 
20880 
23200 
25520 
27840 
30160 
32480 
34800 
37120 
39440 
41760 
44080 
46400 



12797 
14625 
16453 
18282 
20110 
21938 
23766 
25594 
27422 
29251 
31079 
32907 
34735 
36563 



11660 
13326 
14992 
16658 
18323 
19989 
21655 
23321 
24986 
26652 
28318 
29984 
31650 
33315 



10556 
12064 
13572 
15080 
16588 
18096 
19604 
21112 
22620 
24128 
25636 
27144 
28652 
30160 



9419 
10765 
12110 
13456 
14802 
16147 
17493 
18838 
20184 
21530 
22875 
24221 
25566 
26912 



1689 
1930 
2172 
2413 
2654 
2895 
3137 
3378 
3619 
3860 
4102 
4343 
4584 
4826 



3378 
3860 
4344 
4826 
5308 
5790 
6274 
6756 
7238 
7720 
8204 
8686 
9168 
9652 



1523 
1740 
1958 
2175 
2393 
2610 
2828 
3045 
3263 
3480 
3698 
3915 
4132 
4350 



10637 
12157 
13676 
15196 
16716 
18235 
19755 
21274 
22794 
24314 
25833 
27353 
28872 
30392 



9127 
10431 
11735 
13038 
14342 
15646 
16950 
18254 
19558 
20861 
22165 
23469 
24773 
26077 



3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
5655 
6090 
6525 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 



4547 

5197 

5846 

6496 

7146 

7795 

8445 

9094 

9744 

10394 

11043 

11693 

12342 

12992 



6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 



59-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16520 
18880 
21240 
23600 
25960 
28320 
30680 
33040 
35400 
37760 
40120 
42480 
44840 
47200 



13018 
14877 
16737 
18597 
20456 
22316 
24176 
26036 
27895 
29755 
31615 
33474 
35333 
37194 



11861 
13556 
15250 
16945 
18639 
20334 
22028 
23723 
25417 
27112 
28806 
30501 
32195 
33890 



10738 
12272 
13806 
15340 
16874 
18408 
19942 
21476 
23010 
24544 
26078 
27612 
29146 
30680 



9582 
10950 
12319 
13688 
15057 
16426 
17794 

19163 
20532 
21901 
23270 
24638 
26007 
27376 



1718 
1964 
2209 
2454 
2700 
2945 
3191 
3436 
3682 
3927 
4172 
4418 
4663 
4909 

78 



3436 
3928 
4418 
4908 
5400 
5890 
6382 
6872 
7364 
7854 
8344 
8836 
9326 
9818 



1549 
1770 
1992 
2213 
2434 
2655 
2877 
3098 
3319 
3540 
3762 
3983 
4204 
4425 



10821 
12366 
13912 
15458 
17004 
18550 
20095 
21641 
23187 
24733 
26279 
27824 
29370 
30916 



9284 
10611 
11937 
13263 
14590 
15916 
17242 

18568 
19895 
21221 
22547 
23874 
25200 
26526 



3098 
3540 
3983 
4425 
4868 
5310 
5753 
6195 
6638 
7080 
7523 
7965 
8408 
8850 



4626 

5286 

5947 

6608 

7269 

7930 

8590 

9251 

9912 

10573 

11234 

11894 

12555 

13216 



6195 

7080 

7965 

8850 

9735 

10620 

11505 

12390 

13275 

14160 

15045 

15930 

16815 

17700 



60-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



Center to 


Total 






















Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK ! KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


16800 


13238 


12062 


10920 


9744 


1747 


3494 


1575 


11004 


9442 


3150 


4704 


6300 


8 Feet . 


19200 


15130 


13786 


12480 


11136 


1997 


3994 


1800 


12576 


10790 


3600 


5376 


7200 


9 Feet . 


21600 


17021 


15509 


14040 


12528 


2246 


4492 


2025 


14148 


12139 


4050 


6048 


8100 


10 Feet . 


24000 


18912 


17232 


15600 


13920 


2496 


4992 


2250 


15720 


13488 


4600 


6720 


9000 


11 Feet . 


26400 


20803 


18955 


17160 


15312 


2746 


5492 


2475 


17292 


14837 


4950 


7392 


9900 


12 Feet . 


28800 


22694 


20678 


18720 


16704 


2995 


5990 


2700 


18864 


16186 


5400 


8064 


10800 


13 Feet , 


31200 


2458622402 


20280 


18096 


3245 


6490 


2925 


20436 


17534 


6850 


8736 


11700 


14 Feet . 


33600 


26477 24125 


21840 


19488 


3494 


6988 


3150 


22008 


18883 


6300 


9408 


12600 


15 Feet . 


36000 


28368 


25848 


23400 


20880 


3744 


7488 


3375 


23580 


20232 


6750 


10080 


13600 


16 Feet . 


38400 


30259 


27571 


24960 


22272 


3994 


7988 


3600 


25152 


21581 


7200 


10752 


14400 


17 Feet . 


40800 


32150 


29294 


26520 


23664 


4243 


8486 


3825 


26724 


22930 


7650 


11424 


15300 


18 Feet . 


43200 


34042 


31018 


28080 


25056 


4493 


8986 


4050 


28296 


24278 


8100 


12096 


16200 


19 Feet . 


45600 


35933 


32741 


29640 


26448 


4742 


9484 


4275 


29868 


25627 


8550 


12768 


17100 


20 Feet . 


48000 


37824 


34464 


31200 


27840 


4992 


9984 


4500 


31440 


26976 


9000 


13440 


18000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17080 
19520 
21960 
24400 
26840 
29280 
31720 
34160 
36600 
39040 
41480 
43920 
46360 
48800 



13459 
15382 
17304 
19227 
21150 
23073 
24995 
26918 
28841 
30764 
32686 
34609 
36532 
38454 



12263 
14015 
15767 
17519 
19271 
21023 
22775 
24527 
26279 
28031 
29783 
31535 
33286 
35038 



11102 
12688 
14274 
15860 
17446 
19032 
20618 
22204 
23790 
25376 
26962 
28548 
30134 
31720 



9906 
11322 

12737 
141.52 
15567 
16982 
18398 
19813 
21228 
22643 
24058 
25474 
26889 
28304 



1776 
2030 
2284 
2538 
2791 
3045 
3299 
3653 
3806 
4060 
4314 
4568 
4821 
5075 



3562 
4060 
4568 
5076 
6582 
6090 
6698 
7106 
7612 
8120 
8628 
9136 
9642 
10150 



1602 
1830 
2059 
2288 
2517 
2746 
2974 
3203 
3432 
3660 
3889 
4118 
4347 
4676 



11187 
12786 
14384 
15982 
17580 
19179 
20777 
22375 
23973 
25671 
27169 
28768 
30366 
31964 



9699 
10970 
12342 
13713 
15084 
16466 
17827 
19198 
20569 
21940 
23312 
24683 
26054 
27426 



3203 
3660 
4118 
4576 
6033 
5490 
5948 
6405 
6863 
7320 
7778 
8236 
8693 
9160 



4782 

6466 

6149 

6832 

7515 

8198 

8882 

9565 

10248 

10931 

11614 

12298 

12981 

13664 



6405 

7320 

8236 

9150 

10065 

10980 

11896 

12810 

13726 

14640 

16555 

16470 

17385 

18300 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 
16 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17360 
19840 
22320 
24800 
27280 
29760 
32240 
34720 
37200 
39680 
42160 
44640 
47120 
49600 



13680 
16634 
17588 
19542 
21497 
23451 
25405 
27359 
29314 
31268 
33222 
36176 
37131 
39085 



12464 
14246 
16026 
17806 
19587 
21368 
23148 
24929 
26710 
28490 
30271 
32052 
33832 
35613 



11284 
12896 
14608 
16120 
17732 
19344 
20956 
22668 
24180 
25792 
27404 
29016 
30628 
32240 



10069 
11507 
12946 
14384 
15822 
17261 
18699 
20138 
21576 
23014 
24453 
26891 
27330 
28768 



1805 
2063 
2321 
2679 
2837 
3096 
3363 
3611 
3869 
4127 
4386 
4643 
4900 
5168 



3610 
4126 
4642 
5158 
5674 
6190 
6706 
7222 
7738 
8254 
8770 
9286 
9800 
10316 



1628 
1860 
2093 
2325 
2568 
2790 
3023 
3256 
3488 
3720 
3963 
4186 
4418 
4650 



11371 
12995 
14620 
16244 
17868 
19493 
21117 
22742 
24366 
25990 
27615 
29239 
30864 
32488 



9756 
11150 
12544 
13938 
15331 
16725 
18119 
19513 
20906 
22300 
23694 
25088 
26481 
27876 



3255 
3720 
4186 
4660 
5115 
6680 
6045 
6510 
6975 
7440 
7906 
8370 
8836 
9300 



4861 

5665 

6260 

6944 

7638 

8333 

9027 

9722 

10416 

11110 

11806 

12499 

13194 

13888 



6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
36280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



13900 
15886 
17872 
19858 
21843 
23829 
25815 
27801 
29786 
31772 
33758 
35744 
37729 
39715 



12666 
14475 
16284 
18094 
19903 
21712 
23522 

25331 
27140 
28950 
30759 
32668 
34378 
36187 



11466 
13104 
14742 
16380 
18018 
19656 
21294 
22932 
24570 
26208 
27846 
29484 
31122 
32760 



10231 
11693 
13154 
14616 
16078 
17539 
19001 

20462 
21924 
23386 
24847 
26309 
27770 
29232 



1835 
2097 
2369 
2621 
2883 
3145 
3407 
3669 
3931 
4193 
4455 
4717 
4980 
5242 



3670 
4194 
4718 
5242 
5766 
6290 
6814 

7338 
7862 
8386 
8910 
9434 
9960 
10484 



1654 
1890 
2127 
2363 
2699 
2835 
3072 

3308 
3544 
3780 
4017 
4253 
4489 
4726 



11554 
13205 
14865 
16606 
18157 
19807 
21468 

23108 
24759 
26410 
28060 
29711 
31361 
33012 



9914 
11330 
12746 
14162 
16679 
16996 
18411 

19827 
21244 
22660 
24076 
26492 
26909 
28325 



3308 
3780 
4253 
4726 
6198 
6670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 



4939 
5646 
6350 
7056 
7762 
8467 
9173 

9878 
10684 
11290 
11995 
12701 
13406 
14112 



6615 

7560 

8506 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

16120 

16065 

17010 

17955 

18900 



79 



64-ft. Span 


LOAD 


■10 LBS. PER 


SQ. FT.— 


I PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


17920 
20480 
23040 
25600 
28160 
30720 
33280 
35840 
38400 
40960 
43520 
46080 
48640 
51200 


14121 
16138 
18155 
20173 
22190 
24207 
26224 
28242 
30259 
32276 
34294 
36311 
38328 
40346 


12867 
14705 
16543 
18381 
20219 
22057 
23895 
25733 
27571 
29409 
31247 
33085 
34924 
36762 


11648 
13312 
14976 
16640 
18304 
19968 
21632 

23296 
24960 
26624 
28288 
29952 
31616 
33280 


10394 
11878 
13363 
14848 
16333 
17818 
19302 
20787 
22272 
23757 
25242 
26726 
28211 
29696 


1864 
2130 
2396 
2662 
2929 
3195 
3461 
3727 
3994 
4260 
4526 
4792 
5059 
5325 


3728 
4260 
4792 
5324 
5858 
6390 
6922 
7454 
7988 
8520 
9052 
9584 
10118 
10650 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


11738 
13414 
15091 
16768 
18445 
20122 
21798 
23475 
25152 
26829 
28506 
30182 
31859 
33536 


10071 
11510 
12948 
14387 
15826 
17265 
18703 
20142 
21581 
23020 
24458 
25897 
27336 
28774 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


5018 

5734 

6451 

7168 

7885 

8602 

9318 

10035 

10752 

11469 

12186 

12902 

13619 

14336 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 



14342 
16390 
18439 
20488 
22537 
24586 
26634 

28683 
30732 
32781 
34830 
36878 
38927 
40976 



13068 
14934 
16801 
18668 
20535 
22402 
24268 

26135 
28002 
29869 
31736 
33602 
35469 
37336 



11830 
13520 
15210 
16900 
18590 
20280 
21970 
23660 
35350 
27040 
28730 
30420 
32110 
33800 



10556 
12064 
13572 
15080 
16588 
18096 
19604 
21112 
22620 
24128 
25636 
27144 
28652 
30160 



1893 
2163 
2434 
2704 
2974 
3245 
3515 
3786 
4056 
4326 
4597 
4867 
5138 
5408 



3786 
4326 
4868 
5408 
5948 
6490 
7030 
7572 
8112 
8652 
9194 
9734 
10276 
10816 



1707 
1950 
2194 
2438 
2682 
2925 
3169 
3413 
3657 
3900 
4144 
4388 
4632 
4875 



11921 
13624 
15327 
17030 
18733 
20436 
22139 
23842 
25545 
27248 
28951 
30654 
32357 
34060 



10228 
11690 
13151 
14612 
16073 
17534 
18996 
20457 
21918 
23379 
24840 
26302 
27763 
29224 



3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 



5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



80 



40-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — J PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK. 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


14000 


11032 


10052 


9100 


8120 


1456 


2912 


1313 


9170 


7868 


2625 


3920 


5250 


8 Feet . 


16000 


12608 


11488 


10400 


9280 


1664 


3328 


1500 


10480 


8992 


3000 


4480 


6000 


9 Feet . 


18000 


14184 


12924 


11700 


10440 


1872 


3744 


1688 


11790 


10116 


3375 


5040 


6750 


10 Feet . 


20000 


15760 


14360 


13000 


11600 


2080 


4160 


1875 


13100 


11240 


3750 


5600 


7500 


11 Feet . 


22000 


17336 


15796 


14300 


12760 


2288 


4576 


2063 


14410 


12364 


4125 


6160 


8250 


12 Feet . 


24000 


18912 


17232 


15600 


13920 


2496 


4992 


2250 


15720 


13488 


4500 


6720 


9000 


13 Feet . 


26000 


20488 


18668 


16900 


15080 


2704 


5408 


2438 


17030 


14612 


4875 


7280 


9750 


14 Feet . 


28000 


22064 


20104 


18200 


16240 


2912 


5824 


2625 


18340 


15736 


5250 


7840 


10500 


15 Feet . 


30000 


23640 


21540 


19500 


17400 


3120 


6240 


2813 


19650 


16860 


5625 


8400 


11250 


16 Feet . 


32000 


25216 


22976 


20800 


18560 


3328 


6656 


3000 


20960 


17984 


6000 


8960 


12000 


17 Feet . 


34000 


26792 


24412 


22100 


19720 


3536 


7072 


3188 


22^70 


19108 


6375 


9520 


12750 


18 Feet . 


36000 


28368 


25848 


23400 


20880 


3744 


7488 


3375 


23580 


20232 


6750 


10080 


13500 


19 Feet . 


38000 


29944 


27284 


24700 


22040 


3952 


7904 


3563 


24890 


21356 


7125 


10640 


14250 


20 Feet . 


40000 


31520 


28720 


26000 


23200 


4160 


8320 


3750 


26200 


22480 


7500 


11200 


15000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 



11308 
12923 
14539 
16154 
17769 
19385 
21000 
22616 
24231 
25846 
27462 
29077 
30693 
32308 



10303 
11775 
13247 
14719 
16191 
17663 
19135 
20607 
22079 
23550 
25022 
26494 
27966 
29438 



9328 
10660 
11993 
13325 
14658 
15990 
17323 
18655 
199 
21320 
22653 
23985 
25318 
26650 



8323 
9512 
10701 
11890 
13079 
14268 
15457 
16646 
17835 
19024 
20213 
21402 
22591 
23780 



1492 
1706 
1919 
2132 
2345 
2558 
2772 
2985 
3198 
3411 
3624 
3838 
4051 
4264 



2984 
3412 
3838 
4264 
4690 
5116 
5544 
5970 
6396 
6822 
7248 
7676 
8102 
8528 



1345 
1538 
1730 
1922 
2114 
2306 
2499 
2691 
2883 
3075 
3268 
3459 
3652 
3844 



9399 
10742 
12085 
13428 
14770 
16113 
17456 
18799 
20141 
21484 
22827 
24170 
25512 
26855 



8065 
9217 
10369 
11521 
12673 
13825 
14977 
16129 
17282 
18434 
19586 
20738 
21890 
23042 



2690 
3075 
3459 
3843 
4228 
4612 
4997 
5381 
5765 
6150 
6535 
6918 
7303 
7688 



4018 

4592 

5166 

5740 

6314 

6888 

7462 

8036 

8610 

9184 

9758 

10332 

10906 

11480 



5381 

6150 

6919 

7687 

8456 

9225 

9994 

10762 

11531 

12300 

13069 

13837 

14606 

15375 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
4200D 



11584 
13238 
14893 
16548 
18203 
19858 
21512 

23167 
24822 
26477 
28132 
29786 
31441 
33096 



10555 
12062 
13570 
15078 
16586 
18094 
19601 
21109 
22617 
24125 
25633 
27140 
28648 
30156 



9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 



8526 
9744 
10962 
12180 
13398 
14616 
15834 
17052 
18270 
19488 
20706 
21924 
23142 
24360 



1529 
1747 
1966 
2184 
2402 
2621 
2839 
3058 
3276 
3494 
3713 
3931 
4160 
4368 



3058 
3494 
3932 
4368 
4804 
5242 
5678 
6116 
6552 
6988 
7426 
7862 
8300 
8736 



1378 
1575 
1772 
1969 
2165 
2363 
2560 
2756 
2953 
3150 
3347 
3544 
3740 
3938 



9629 
11004 
12380 
13755 
15131 
16506 
17882 
19257 
20633 
22008 
23384 
24759 
26135 
27510 



8261 
9442 
10622 
11802 
12982 
14162 
15343 
16523 
17703 
18883 
20063 
21244 
22424 
23604 



2756 
3150 
3543 
3937 
4331 
4725 
5119 
5513 
5906 
6300 
6694 
7088 
7481 
7875 



4116 

4704 

5292 

5880 

6468 

7056 

7644 

8232 

8820 

9408 

9996 

10584 

11172 

11760 



5512 

6300 

7087 

7875 

8662 

9450 

10237 

11025 

11812 

12600 

13387 

14175 

14962 

15750 



43-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15050 
17200 
19350 
21500 
23350 
25800 
27950 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 



11859 
13554 
15248 
16942 
18636 
20330 
22025 

23719 
25413 
27107 
28801 
30496 
32190 
33884 



10806 
12350 
13893 
15437 
16981 
18524 
20068 
21612 
23156 
24699 
26243 
27787 
29330 
30874 



9783 
11180 
12578 
13975 
15373 
16770 
18168 

19565 
20963 
22360 
23758 
25155 
26553 
27950 



8729 
9976 
11223 
12470 
13717 
14964 
16211 
17458 
18705 
19952 
21199 
22446 
23693 
24940 



1565 
1789 
2012 
2236 
2460 
2683 
2907 
3130 
3354 
3578 
3801 
4025 
4248 
4472 



3130 

3578 
4024 
4472 
4920 
5366 
5814 

6260 
6708 
7156 
7602 
8050 
8496 
8944 



1411 
1612 
1814 
2015 
2217 
2419 
2620 

2822 
3023 
3225 
3426 
3628 
3830 
4031 



9858 
11266 
12674 
14083 
15491 
16899 
18307 

19716 
21124 
22532 
23940 
25349 
26757 
28165 



8458 
9666 
10875 
12083 
13291 
14500 
15708 

16916 
18125 
19333 
20541 
21749 
22958 
24166 



2822 
3225 
3628 
4031 
4435 
4838 
5241 

5644 
6047 
6450 
6853 
7256 
7660 
8063 



4214 

4816 

5418 

6020 

6622 

7224 

7826 

8428 

9030 

9632 

10234 

10836 

11438 

12040 



5644 

6450 

7256 

8062 

8869 

9675 

10481 

11287 

12094 

12900 

13706 

14512 

15319 

16125 



81 



44-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER SQ. FT. — 


J PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


12135 
13869 
15602 
17336 
19070 
20803 
22537 
24270 
26004 
27738 
29471 
31205 
32938 
34672 


11057 
12637 
14216 
15796 
17376 
18955 
20535 
22114 
23694 
25274 
2685S 
28433 
30012 
31592 


10010 
11440 
12870 
14300 
15730 
17160 
18590 
20020 
21450 
22880 
24310 
25740 
27170 
28600 


8932 
10208 
11484 
12760 
14036 
15312 
16588 
17864 
19140 
20416 
21692 
22968 
24244 
25520 


1602 
1830 
2059 
2288 
2517 
2746 
2974 
3203 
3432 
3661 
3890 
4118 
4347 
4576 


3204 
3660 
4118 
4576 
5034 
5492 
5948 
6406 
6864 
7322 
7780 
8236 
8694 
9152 


1444 
1650 
1856 
2062 
2269 
2475 
2681 
2887 
3094 
3300 
3506 
3712 
3919 
4125 


10087 
11528 
12969 
14410 
15851 
17292 
18733 
20174 
21615 
23056 
24497 
25938 
27379 
28820 


8655 
9891 
11128 
12364 
13600 
14837 
16073 
17310 
18546 
19782 
21019 
22255 
23492 
24728 


2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5363 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 


4312 

4928 

5544 

6160 

6776 

7392 

8008 

8624 

9240 

9856 

10472 

11088 

11704 

12320 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



12411 
14184 
15957 
17730 
19503 
21276 
23049 
24822 
26595 
28368 
30141 
31914 
33687 
35460 



11309 
12924 
14540 
16155 
17771 
19386 
21002 
22617 
24233 
25848 
27463 
29079 
30695 
32310 



10238 
11700 
13163 
14625 
16088 
17550 
19013 
20475 
21938 
23400 
24863 
26325 
27788 
29250 



9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 



1638 
1872 
2106 
2340 
2574 
2808 
3042 

3276 
3510 
3744 
3978 
4212 
4446 
4680 



3276 
3744 
4212 
4680 
5148 
5616 
6084 
6552 
7020 
7488 
7956 
8424 
8892 
9360 



1476 
1687 
1898 
2109 
2320 
2531 
2742 

2953 
3164 
3375 
3586 
3797 
4008 
4219 



10316 
11790 
13263 
14738 
16211 
17685 
19159 
20633 
22106 
23580 
25054 
26528 
28001 
29475 



8852 
10116 
11381 
12645 
13910 
15174 
16439 
17703 
18968 
20232 
21497 
22761 
24026 
25290 



2953 
3375 
3797 
4219 
4641 
5063 
5485 
5906 
6328 
6750 
7172 
7594 
8016 
8438 



4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 



5906 

6750 

7594 

8437 

9281 

10125 

10969 

11812 

12656 

13500 

14344 

15187 

16031 

16875 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16100 
18400 
20700 
23000 
25300 
27600 
29900 
32200 
34500 
36800 
39100 
41400 
43700 
46000 



12687 
14499 
16312 
18124 
19936 
21749 
23561 
25374 
27186 
28998 
30811 
32623 
34436 
36248 



11560 
13211 
14863 
16514 
18165 
19817 
21468 
23120 
24771 
26422 
28074 
29725 
31377 
33028 



10465 
11960 
13455 
14950 
16445 
17940 
19435 
20930 
22425 
23920 
25415 
26910 
28405 
29900 



9338 
10672 
12006 
13340 
14674 
16008 
17342 
18676 
20010 
21344 
22678 
24012 
25346 
26680 



1674 
1914 
2153 
2392 
2631 
2870 
3110 
3349 
3588 
3827 
4066 
4306 
4545 
4784 



3348 
3828 
4306 
4784 
5262 
5740 
6220 
6698 
7176 
7654 
8132 
8612 
9090 
9568 



1509 
1725 
1940 
2156 
2372 
2587 
2803 
3019 
3234 
3450 
3665 
3881 
4097 
4312 



10546 
12052 
13559 
15065 
16572 
18078 
19585 
21091 
22598 
24104 
25611 
27117 
28624 
30130 



9048 
10341 
11633 
12926 
14219 
15511 
16804 
18096 
19389 
20682 
21974 
23267 
24559 
25852 



3019 
3450 
3881 
4313 
4744 
5175 
5606 
6038 
6469 
6900 
7331 
7763 
8194 
8625 



4508 
5152 
5796 
6440 
7084 
7728 
8372 

9016 
9660 
10304 
10948 
11592 
12236 
12880 



6037 

6900 

7762 

8625 

9487 

10350 

11212 

12075 

12937 

13800 

14662 

15525 

16387 

17250 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16450 
18800 
21150 
23500 
25850 
28200 
30550 
32900 
35250 
37600 
39950 
42300 
44650 
47000 



12963 
14814 
16666 
18518 
20370 
22222 
24073 
25925 
27777 
29629 
31481 
33332 
35184 
37036 



11811 
13498 
15186 
16873 
18560 
20248 
21935 
23622 
25310 
26997 
28684 
30371 
32059 
33746 



10693 
12220 
13748 
15275 
16803 
18330 
19858 
21385 
22913 
24440 
25968 
27495 
29023 
30550 



9541 
10904 
12267 
13630 
14993 
16356 
17719 
19082 
20445 
21808 
23171 
24534 
25897 
27260 



1711 
1955 
2200 
2444 
2688 
2933 
3177 
3422 
3666 
3910 
4155 
4399 
4644 



3422 
3910 
4400 
4888 
5376 
5866 
6354 
6844 
7332 
7820 
8310 
8798 
9288 
9776 



1542 
1762 
1983 
2203 
2423 
2644 
2864 
3084 
3305 
3525 
3745 
3965 
4186 
4406 



10775 
12314 
13853 
15393 
16932 
18471 
20010 
21550 
23089 
24628 
26167 
27707 
29246 
30785 



9245 
10566 
11886 
13207 
14528 
15848 
17169 
18490 
19811 
21131 
22452 
23773 
25093 
26414 



3085 
3525 
3966 
4406 
4847 
5288 
5728 
6169 
6610 
7050 
7491 
7931 
8372 
8813 



46061 6169 
52641 7050 



5922 

6580 

7238 

7896 

8554 

9212 

9870 

10528 

11186 

11844 

12502 

13160 



7931 
8812 
9694 
10575 
11456 
12337 
13219 
14100 
14981 
15862 
16744 
17625 



82 



48-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet , 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


16800 

19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


13238 
15130 
17021 
18912 
20803 
22694 
24586 
26477 
28368 
30259 
32150 
34042 
35933 
37824 


12062 
13786 
15509 
17232 
18955 
20678 
22402 

24125 
25848 
27571 
29294 
31018 
32741 
34464 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


9744 
11136 
12528 
13920 
15312 
16704 
18096 
19488 
20880 
22272 
23664 
25056 
26448 
27840 


1747 
1997 
2246 
2496 
2746 
2995 
3245 
3494 
3744 
3994 
4243 
4493 
4742 
4992 


3494 
3994 
4492 
4992 
5492 
5990 
6490 
6988 
7488 
7988 
8486 
8986 
9484 
9984 


1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 


11004 
12576 
14148 
15720 
17292 
18864 
20436 
22008 
23580 
25152 
26724 
28296 
29868 
31440 


9442 
10790 
12139 
13488 
14837 
16186 
17534 
18883 
20232 
21581 
22930 
24278 
25627 
26976 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


4704 

5376 

6048 

6720 

7392 

8064 

8736 

9408 

10080 

10752 

11424 

12096 

12768 

13440 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

1L700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 



13514 
15445 
17375 
19306 
21237 
23167 
25098 
27028 
28959 
30890 
32820 
34751 
36681 
38612 



12314 
14073 
15832 
17591 
19350 
21109 
22868 
24627 
26387 
28146 
29905 
31664 
33423 
35182 



11148 
12740 
14333 
15925 
17518 
19110 
20703 
22295 
23888 
25480 
27073 
28665 
30258 
31850 



9947 
11368 
12789 
14210 
15631 
17052 
18473 
19894 
21315 
22736 
24157 
25578 
26999 
28420 



1784 
2038 
2293 
2548 
2803 
3058 
3312 
3567 
3822 
4077 
4332 
4586 
4841 
5096 



3568 
4076 
4586 
5096 
5606 
6116 
6624 
7134 
7644 
8154 
8664 
9172 
9682 
10192 



1608 
1837 
2062 
2297 
2526 
2756 
2986 
3215 
3445 
3675 
3905 
41.34 
43641 
45941 



11233 

12838 
14443 
16048 
17652 
19257 
20862 

22467 
24071 
25676 
27281 
28886 
30490 
32095 



9638 
11015 
12392 
13769 
15146 
16523 
17900 
19277 
20654 
22030 
23407 
24784 
26161 
27538 



3216 
3675 
4135 
4594 
5053 
5513 
5972 
6431 
6891 
7350 
7810 
8269 
8728 
9188 



4802 

5488 

6174 

6860 

7546 

8232 

8918 

9604 

10290 

10976 

11662 

1234S' 

13034| 

13720 



6431 

7350 

8269 

9187 

10106 

11025 

11944 

12862 

13781 

14700 

15619 

16537 

17456 

18375 



60-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17500 
20000 
22500 
25000 
27500 
30000 
32500 
35000 
37500 
40000 
42500 
45000 
47500 
50000 



13790 
15760 
17730 
19760 
21670 
23640 
25610 
27580 
29550 
31520 
33490 
35460 
37430 
39400 



12565 
14360 
16155 
17950 
19745 
21540 
23335 
25130 
26925 
28720 
30515 
32310 
34105 
35900 



11375 
13000 
14625 
16250 
17875 
19500 
21125 
22750 
24375 
26000 
27625 
29250 
30875 
32500 



10150 
11600 
13050 
14500 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 



1820 
2080 
2340 
2600 
2860 
3120 
3380 
3640 
3900 
4160 
4420 
4680 
4940 
5200 



3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 



1640 
1875 
2109 
2344 
2578 
2812 
3047 
3281 
3515 
3750 
3984 
4219 
4453 
4687 



11463 
13100 
14738 
16375 
18013 
19650 
21288 
22925 
24563 
26200 
27838 
29475 
31113 
32750 



9835 
11240 
12645 
14050 
15455 
16860 
18265 
19670 
21075 
22480 
23885 
25290 
26695 
28100 



3281 
3750 
4219 
4688 
5156 
5625 
6094 
6563 
7031 
7500 
7969 
8438 
8906 
9375 



4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

IISOO 

12600 

13300 

14000 



6562 

7500 

8437 

9375 

10312 

11250 

12187 

13125 

14062 

15000 

15937 

16875 

17812 

18750 



51-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17850 
20400 
22950 
25500 
28050 
30600 
33150 
35700 
38250 
40800 
43350 
45900 
48450 
51000 



14066 
16075 
18085 
20094 
22103 
24113 
26122 
28132 
30141 
32150 
34160 
36169 
38179 
40188 



12816 
14647 
16478 
18309 
20140 
21971 
23802 

25633 
27464 
29294 
31125 
32956 
34787 
36618 



11603 
13260 
14918 
16575 
18233 
19890 
21548 
23205 
24863 
26520 
2S178 
29835 
31493 
33150 



10353 
11832 
13311 
14790 
16269 
17748 
19227 
20706 
22185 
23664 
25143 
26622 
28101 
29580 



1856 
2122 
2387 
2652 
2917 
3182 
3448 
3713 
3978 
4243 
4508 
4774 
5039 



3712 
4244 
4774 
5304 
5834 
6364 
6896 
7426 
7956 
8486 
9016 
9548 
10078 



5304 10608 



1673 
1912 
2151 
2390 
2627 
2869 
3108 
3347 
3586 
3825 
4064 
4303 
4542 
4781 



11692 
13362 
15032 
16703 
18373 
20043 
21713 
23384 
25054 
26724 
28394 
30065 
31735 
33405 



10032 
11465 
12898 
14331 
15764 
17197 
18630 
20063 
21497 
22930 
24363 
25796 
27229 
28662 



3347 
3825 
4303 
4781 
5255 
5738 
6216 
6694 
7172 
7650 
8128 
8606 
9085 
9563 



5712 

6426 

7140 

7854 

8568 

9282 

9996 

10710 

11424 

12138 

12852 

13566 

14280 



6694 

7650 

8606 

9562 

10519 

11475 

12431 

13387 

14344 

15300 

16256 

17212 

18169 

19125 



83 



62-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EFIJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 


14342 
16390 
18439 
20488 
22537 
24586 
26634 
28683 
30732 
32781 
34830 
36878 
38927 
40976 


13068 
14934 
16801 
18668 
20535 
22402 
24268 
26135 
28002 
29869 
31736 
33602 
35469 
37336 


11830 
13520 
15210 
16900 
18590 
20280 
21970 
23660 
25350 
27040 
28730 
30420 
32110 
33800 


10556 
12064 
13572 
15080 
16588 
18096 
19604 
21112 
22620 
24128 
25636 
27144 
28652 
30160 


1893 
2163 
2434 
2704 
2974 
3245 
3515 
3786 
4056 
4326 
4597 
4867 
5138 
5408 


3786 
4326 
4868 
5408 
5948 
6490 
7030 
7572 
8112 
8652 
9194 
9734 
10276 
10816 


1706 
1950 
2194 
2437 
2681 
2925 
3169 
3412 
3656 
3900 
4144 
4387 
4631 
4875 


11921 
13624 
15327 
17030 
18733 
20436 
22139 
23842 
25545 
27248 
28951 
30654 
32357 
34060 


10228 
11690 
13151 
14612 
16073 
17534 
18996 
20457 
21918 
23379 
24840 
26302 
27763 
29224 


3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 


5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 


6825 

7800 

8776 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



53-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18550 
21200 
23850 
26500 
29150 
31800 
34450 
37100 
39750 
42400 
45050 
47700 
50350 
53000 



14617 
16706 
18794 
20882 
22970 
25058 
27147 
29235 
31323 
33411 
35499 
37588 
39676 
41764 



13319 
15222 
17124 
19027 
20930 
22832 
24735 
26638 
28541 
30443 
32346 
34249 
36151 
38054 



12058 
13780 
15503 
17225 
18948 
20670 
22393 
24115 
25838 
27560 
29283 
31005 
32728 
34450 



10759 
12296 
13833 
15370 
16907 
18444 
19981 
21518 
23055 
24592 
26129 
27666 
29203 
30740 



1929 
2205 
2480 
2756 
3032 
3307 
3583 
3858 
4134 
4410 
4685 
4961 
5236 
5512 



3858 
4410 
4960 
5512 
6064 
6614 
7166 
7716 
8268 
8820 
9370 
9922 
10472 
11024 



1739 
1987 
2236 
2484 
2733 
2981 
3230 
3478 
3726 
3975 
4223 
4472 
4720 
4969 



12150 
13886 
15622 
17358 
19093 
20829 
22565 
24300 
26036 
27772 
29508 
31244 
32979 
34715 



10425 
11914 
13404 
14893 
16382 
17872 
19361 
20850 
22339 
23829 
25318 
26807 
28297 
29786 



3478 
3975 
4472 
4969 
6466 
6963 
6460 
6956 
7453 
7950 
8447 
8944 
9441 
9938 



6194 

6936 

6678 

7420 

8162 

8904 

9646 

10388 

11130 

11872 

12614 

13356 

14098 

14840 



6956 

7950 

8944 

9937 

10931 

11925 

12919 

13912 

14906 

15900 

16894 

17887 

18881 

19876 



54-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 
16 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
36100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
61300 
64000 



14893 
17021 
19148 
21276 
23404 
25631 
27669 
29786 
31914 
34042 
36169 
38297 
40424 
42552 



13670 
15509 
17447 
19386 
21325 
23263 
25202 
27140 
29079 
31018 
32956 
34895 
36833 
38772 



12286 
14040 
15796 
17550 
19305 
21060 
22815 
24570 
26325 
28080 
29835 
31590 
33345 
35100 



10962 
12528 
14094 
16660 
17226 
18792 
20358 
21924 
23490 
26056 
26622 
28188 
29754 
31320 



1966 
2246 
2527 
2808 
3089 
3370 
3650 
3931 
4212 
4493 
4774 
5064 
6335 
5616 



3932 
4492 
5064 
6616 
6178 
6740 
7300 

7862 

8424 

8986 

9548 

10108 

10670 

11232 



1770 
2025 
2278 
2531 
2784 
3037 
3290 
3544 
3797 
4050 
4303 
4556 
4809 
5062 



12380 
14148 
15917 
17686 
19454 
21222 
22990 
24759 
26528 
28296 
30065 
31833 
33602 
36370 



10622 
12139 
13667 
15174 
16691 
18209 
19726 
21244 
22761 
24278 
26796 
27313 
28831 
30348 



3541 
4050 
4556 
5063 
5569 
6075 
6581 
7088 
7594 
8100 
8606 
9113 
9619 
10125 



5292 

6048 

6804 

7660 

8316 

9072 

9828 

10584 

11340 

12096 

12852 

13608 

14364 

15120 



7082 
8100 
9112 
10125 
11137 
12150 
13162 
14175 
16187 
16200 
17212 
18226 
19237 
20250 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19250 
22000 
24750 
27500 
30250 
33000 
35750 
38500 
41260 
44000 
46750 
49500 
52250 
55000 



16169 
17336 
19503 
21670 
23837 
26004 
28171 
30338 
32506 
34672 
36839 
39006 
41173 
43340 



13822 
15796 
17770 
19745 
21719 
23694 
26669 
27643 
29618 
315921 
33567 
35641 
37516 
39490 



12513 
14300 
16088 
17876 
19663 
21450 
23238 
25025 
26813 
28600 
30388 
32176 
33963 
35760 



11165 
12760 
14365 
16960 
17645 
19140 
20735 
22330 
23925 
25620 
27116 
28710 
30305 
31900 



2002 
2288 
2574 
2860 
3146 
3432 
3718 
4004 
4290 
4576 
4862 
6148 
5434 
5720 



4004 

4576 

6148 

5720 

6292 

6864 

7436 

8008 

8580 

9152 

9724 

10296 

10868 

11440 



1805 
2062 
2320 
2678 
2836 
3094 
3351 
3609 
3867 
4125 
4383 
4640 
4898 
5156 



12609 
14410 
16211 
18013 
19814 
21615 
23416 
25218 
27019 
28820 
30621 
32423 
34224 
36025 



10819 
12364 
13910 
15465 
17001 
18646 
20092 

21637 
23183 
24728 
26274 
27819 
29366 
30910 



3610 
4125 
4641 
6166 
5672 
6188 
6703 
7219 
7735 
8250 
8766 
9281 
9797 
10313 



5390 

6160 

6930 

7700 

8470 

9240 

10010 

10780 

11550 

12320 

13090 

13860 

14630 

15400 



7219 
8250 
9281 
10312 
11344 
12375 
13406 
14437 
15469 
16500 
17631 
18562 
19594 
20625 



56-ft. Span LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 



AE 



15446 
17651 
19858 
22064 
24270 
26477 
28683 
30890 
33096 
35302 
37509 
39715 
41922 
44128 



BF 



14073 
16083 
18094 
20104 
22114 
24125 
26135 
28146 
30156 
32166 
34177 
36187 
38198 
40208 



CI 



12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 



DJ 



11368 
12992 
14616 
16240 
17864 
19488 
21112 

22736 
24360 
25984 
27608 
29232 
30856 
32480 



EF-IJ 



2038 
2330 
2621 
2912 
3203 
3494 
3786 
4077 
4368 
4659 
4950 
5242 
5533 
5824 



GH 



4076 

4660 

5242 

5824 

6406 

6988 

7572 

8154 

8736 

9318 

9900 

10484 

11066 

11648 



FG-HI 



1837 
2100 
2362 
2625 
2887 
3150 
3412 
3675 
3937 
4200 
4462 
4725 
4987 
5250 



12838 
14672 
16506 
18340 
20174 
22008 
23842 
25676 
27510 
29344 
31178 
33012 
34846 
36680 



GM 



11015 
12589 
14162 
15736 
17310 
18883 
20457 
22030 
23604 
25178 
26751 
28325 
29898 
31472 



HK 



3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 



5488 

6272 

7056 

7840 

8624 

9408 

10192 

10976 

11760 

12544 

13328 

14112 

14896 

15680 



KM 



7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19950 
22800 
25650 
28500 
31350 
34200 
37050 
39900 
42750 
45600 
48450 
51300 
54150 
57000 



15721 
17966 
20212 
22458 
24704 
26950 
29195 
31441 
33687 
35933 
38179 
40424 
42670 
44916 



14324 
16370 
18417 
20463 
22509 
24556 
26602 
28648 
30695 
32741 
34787 
36833 
38880 
40926 



12968 
14820 
16673 
18525 
20378 
22230 
24083 
25935 
27788 
29640 
31493 
33345 
35198 
37050 



11571 
13224 
14877 
16530 
18183 
19836 
21489 
23142 
24795 
26448 
28101 
29754 
31407 
33060 



2075 
2371 
2668 
2964 
3260 
3557 
3853 
4150 
4446 
4742 
5039 
5335 
5632 
5928 



4150 

4742 

5336 

5928 

6520 

7114 

7706 

8300 

8892 

9484 

10078 

10670 

11264 

11856 



1870 
2137 
2405 
2672 
2939 
3206 
3473 
3740 
4008 
4275 
4542 
4809 
5076 
5344 



13067 
14934 
16801 
18668 
20534 
22401 
24268 
26135 
28001 
29868 
31735 
33602 
35468 
37335 



11212 
12814 
14415 
16017 
17619 
19220 
20822 
22424 
24026 
25627 
27229 
28831 
30432 
32034 



3741 
4275 
4810 
5344 
5878 
6413 
6947 
7481 
8016 
8550 
9085 
9619 
10153 
10688 



5586 

6384 

7182 

7980 

8778 

9576 

10374 

11172 

11970 

12768 

13566 

14364 

15162 

15960 



7481 
8550 
9619 
10687 
11756 
12825 
13894 
14962 
16031 
17100 
18169 
19237 
20306 
21375 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20300 
23200 
26100 
29000 
31900 
34800 
37700 
40600 
43500 
46400 
49300 
52200 
55100 
58000 



15996 
18282 
20567 
22852 
25137 
27422 
29708 
31993 
34278 
36563 
38848 
41134 
43419 
45704 



14575 
16658 
18740 
20822 
22904 
24986 
27069 
29151 
31233 
33315 
35397 
37479 
39562 
41644 



13195 
15080 
16965 
18850 
20735 
22620 
24505 
26390 
28275 
30160 
32045 
33930 
35815 
37700 



11774 
13456 
15138 
16820 
18502 
20184 
21866 
23548 
25230 
26912 
28594 
30276 
31958 
33640 



2111 
2413 
2714 
3016 
3318 
3619 
3921 
4222 
4524 
4826 
5127 
5429 
5730 
6032 



4222 

4826 

5428 

6032 

6636 

7238 

7842 

8444 

9048 

9652 

10254 

10858 

11460 

12064 



1903 
2175 
2447 
2719 
2990 
3262 
3534 
3806 
4078 
4350 
4622 
4894 
5165 
5437 



13297 
15196 
17096 
18995 
20895 
22794 
24694 
26593 
28493 
30392 
32292 
34191 
36091 
37999 



11409 
13038 
14668 
16298 
17928 
19558 
21187 
22§17 
24447 
26077 
27707 
29336 
30966 
32596 



3806 
4350 



5438 
5981 
6525 
7069 
7613 
8156 
8700 
9244 
9788 
10331 
10875 



5684 

6496 

7308 

8120 

8932 

9744 

10556 

11368 

12180 

12992 

13804 

14616 

15428 

16240 



-7612 
8700 
9787 
10875 
11962 
13050 
14137 
15225 
16312 
17400 
18487 
19575 
20662 
21750 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20650 
23600 
26550 
29500 
32450 
35400 
38350 
41300 
44250 
47200 
50150 
53100 
56050 
59000 



16272 
18597 
20921 
23246 
25571 
27895 
30220 
32544 
34869 
37194 
39518 
41843 
44167 
46492 



14827 
16945 
19063 
21181 
23299 
25417 
27535 
29653 
31772 
33890 
36008 
38126 
40244 
42362 



13423 
15340 
17258 
19175 
21093 
23010 
24928 
26845 
28763 
30680 
32598 
34515 
36433 
38350 



11977 
13688 
15399 
17110 
18821 
20532 
22243 
23954 
25665 
27376 
29087 
30798 
32509 
34220 



2148 
2454 
2761 
3068 
3375 
3682 
3988 
4295 
4602 
4909 
5216 
5522 
5829 
6136 



4296 

4908 

5522 

6136 

6750 

7364 

7976 

8590 

9204 

9818 

10432 

11044 

11658 

12272 



1936 
2212 
2489 
2765 
3042 
3319 
3595 
3872 
4148 
4425 
4701 
4978 
5255 
5531 



13526 
15458 
17390 
19323 
21255 
23187 
25119 
27052 
28984 
30916 
32848 
34781 
36713 
38645 



11605 
13263 
14921 
16579 
18237 
19895 
21553 
23211 
24869 
26526 
28184 
29842 
31500 
33158 



3872 
4425 
4978 
5531 
6085 
6638 
7191 
7744 
8297 
8850 
9403 
9956 
10510 
11063 



5782 

6608 

7434 

8260 

9086 

9912 

10738 

11564 

12390 

13216 

14042 

14868 

15694 

16520 



7744 
8850 
9956 
11062 
12169 
13275 
14381 
15487 
16594 
17700 
18806 
19912 
21019 
22125 
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60-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



J PITCH 



Center to 
Cent* 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 
60000 



16548 
18912 
21276 
23640 
26004 
28368 
30732 
33096 
35460 
37824 
40188 
42552 
44916 
47280 



CI 



15078 
17232 
19386 
21540 
23694 
25848 
28002 
30156 
32310 
34464 
36618 
38772 
40926 
43080 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



DJ 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



EF-IJ 



2184 
2496 
2808 
3120 
3432 
3744 
4056 
4368 
4680 
4992 
5304 
5616 
5928 
6240 



GH 



4368 

4992 

5616 

6240 

6864 

7488 

8112 

8736 

9360 

9984 

10608 

11232 

11856 

12480 



FG-HI 



1969 
2250 
2531 
2812 
3094 
3375 
3656 
3937 
4219 
4500 
4781 
5062 
5344 
5625 



13755 
15720 
17685 
19650 
21615 
23580 
25545 
27510 
29475 
31440 
33405 
35370 
37335 
39300 



GM 



11802 
13488 
15174 
16860 
18546 
20232 
21918 
23604 
25290 
26976 
28662 
30348 
32034 
33720 



HK 



3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 



JK 



5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 



KM 



7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21350 
24400 
27450 
30500 
33550 
36600 
39650 
42700 
45750 
48800 
51850 
54900 
57950 
61000 



16824 
19227 
21631 
24034 
26437 
28841 
31244 
33648 
36051 
38454 
40858 
43261 
45665 
48068 



15329 
17519 
19709 
21899 
24089 
26279 
28469 
30659 
32849 
35038 
37228 
39418 
41608 
43798 



13878 
15860 
17843 
19825 
21808 
23790 
25773 
27755 
29738 
31720 
33703 
35685 
37668 
39650 



12383 
14152 
15921 
17690 
19459 
21228 
22997 
24766 
26535 
28304 
30073 
31842 
33611 
35380 



2220 
2538 
2855 
3172 
3489 
3806 
4124 
4441 
4758 
5075 
5392 
5710 
6027 
6344 



4440 

5076 

5710 

6344 

6978 

7612 

8248 

8882 

9516 

10150 

10784 

11420 

12054 

12688 



2001113984 



2787 
2573 
2859 
3145 
3431 
3717 

4003 
4289 
4575 
4861 
5147 
5433 
5719 



15982 
17980 
19978 
21975 
23973 
25971 
27969 
29966 
31964 
33962 
35960 
37957 
39955 



11999 
13713 
15427 
17141 
18855 
20669 
22283 
23997 
25712 
27426 
29140 
30854 
32568 
34282 



4003 

4575 

5147 

5719 

6291 

6863 

7435 

8006 

8578 

9150 

9722 

10294 

10866 

11438 



5978 

6832 

7686 

8540 

9394 

10248 

11102 

11956 

12810 

13664 

14518 

15372 

16226 

17080 



8006 
9150 
10294 
11437 
12581 
13725 
14869 
16012 
17156 
18300 
19444 
20587 
21731 
22875 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21700 
24800 
27900 
31000 
34100 
37200 
40300 
43400 
46500 
49600 
52700 
55800 
58900 
62000 



17100 
19542 
21985 
24428 
26871 
29314 
31756 
34199 
36642 
39085 
41528 
43970 
46413 
48856 



15580 
17806 
20032 
22258 
24484 
26710 
28935 
31161 
33387 
35613 
37839 
40064 
42290 
44516 



14105 
16120 
18135 
20150 
22165 
24180 
26195 
28210 
30225 
32240 
34255 
36270 
38285 
40300 



12586 
14384 
16182 
17980 
19778 
21576 
23374 
25172 
26970 
28768 
30566 
32364 
34162 
35960 



2257 
2579 
2902 
3224 
3546 
3869 
4191 
4514 
4836 
5158 
5481 
5803 
6126 
6448 



4514 
5158 
5804 
6448 
7092 
7738 
8382 

9028 
9672 
10316 
10962 
11606 
12252 
12896 



2034 
2325 
2615 
2906 
3197 
3487 
3778 
4069 
4359 
4650 
4940 
5231 
5522 
5812 



14214 
16244 
18275 
20305 
22336 
24366 
26397 
28427 
30458 
32488 
34519 
36549 
38580 
40610 



12195 
13938 
13680 
17422 
19164 
20906 
22649 
24391 
26133 
27875 
29617 
31360 
33102 
34844 



4069 

4650 

5231 

5813 

6394 

6975 

7556 

8138 

8719 

9300 

9881 

10463 

11044 

11625 



6076 

6944 

7812 

8680 

9548 

10416 

11284 

12152 

13020 

13888 

14756 

15624 

16492 

17360 



8137 
9300 
10462 
11625 
12787 
13950 
15112 

16275 
17437 
18600 
19762 
20925 
22087 
23250 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



17375 
19858 
22340 
24822 
27304 
29786 
32269 
34751 
37233 
39715 
42197 
44680 
47162 
49644 



15832 
18094 
20355 
22617 
24879 
27140 
29402 
31664 
33926 
36187 
38449 
40711 
42972 
45234 



14333 
16380 
18428 
20475 
22523 
24570 
26618 
28665 
30713 
32760 
34808 
36855 
38903 
40950 



12789 
14616 
16443 
18270 
20097 
21924 
23751 
25578 
27405 
29232 
31059 
32886 
34713 
36540 



2293 
2621 
2948 
3276 
3604 
3931 
4259 
4586 
4914 
5242 
5569 
5897 
6224 
6552 



4586 

5242 

5896 

6552 

7208 

7862 

8518 

9172 

9828 

10484 

11138 

11794 

12448 

13104 



2067 
2362 
2658 
2953 
3248 
3544 
3839 
4134 
4430 
4725 
5020 
5315 
5611 
5906 



14443 
16506 
18569 
20633 
22696 
24759 
26822 

28886 
30949 
33012 
35075 
37139 
39202 
41265 



12392 
14162 
15933 
17703 
19473 
21244 
23014 
24784 
26655 
28325 
30095 
31865 
33636 
35406 



4135 

4725 

5316 

5906 

6497 

7088 

7678 

8269 

8860 

9450 

10041 

10631 

11222 

11813 



6174 

7056 

7938 

8820 

9702 

10584 

11466 

12348 

13230 

14112 

14994 

16876 

16758 

17640 



8269 
9450 
10631 
11812 
12994 
14175 
15356 
16537 
17719 
18900 
20081 
21262 
22444 
23625 



86 



64-ft. Span LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



§ PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-U 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


22400 
25600 
28800 
32000 
35200 
38400 
41600 
44800 
48000 
51200 
54400 
57600 
60800 
64000 


17651 
20173 
22694 
25216 
27738 
30259 
32781 
35302 
37824 
40346 
42867 
45389 
47910 
50432 


16083 
18381 
20678 
22976 
25274 
27571 
29869 
32166 
34464 
36762 
39059 
41357 
43654 
45952 


14560 
16640 
18720 
20800 
22880 
24960 
27040 
29120 
31200 
33280 
35360 
37440 
39520 
41600 


12992 
14848 
16704 
18560 
20416 
22272 
24128 
25984 
27840 
29696 
31552 
33408 
35264 
37120 


2330 
2662 
2995 
3328 
3661 
3994 
4326 
4659 
4992 
5325 
5658 
5990 
6323 
6656 


4660 

5324 

5990 

6656 

7322 

7988 

8652 

9318 

9984 

10650 

11316 

11980 

12646 

13312 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


14672 
16768 
18864 
20960 
23056 
25152 
27248 
29344 
31440 
33536 
35632 
37728 
39824 
41920 


12589 
14387 
16186 
17984 
19782 
21581 
23379 
25178 
26976 
28774 
30573 
32371 
34170 
35968 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


6272 

7168 

8064 

8960 

9856 

10752 

11648 

12544 

13440 

14336 

15232 

16128 

17024 

17920 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22750 
26000 
29250 
32500 
35750 
39000 
42250 
45500 
48750 
52000 
55250 
58500 
61750 
65000 



17927 
20488 
23049 
25610 
28171 
30732 
33293 
35854 
38415 
40976 
43537 
46098 
48659 
51220 



16335 
18668 
21002 
23335 
25669 
28002 
30336 
32669 
35003 
37336 
39670 
42003 
44337 
46670 



14788 
16900 
19013 
21125 
23238 
25350 
27463 
29575 
31688 
33800 
35913 
38025 
40138 
42250 



13195 
15080 
16965 
18850 
20735 
22620 
24505 
26390 
28275 
30160 
32045 
33930 
35815 
37700 



2366 
2704 
3042 
3380 
3718 
4056 
4394 
4732 
5070 
5408 
5746 
6084 
6422 
6760 



4732 

5408 

6084 

6760 

7436 

8112 

8788 

9464 

10140 

10816 

11492 

12168 

12844 

13520 



2133 
2437 
2742 
3047 
3351 
3656 
3961 
4265 
4570 
4875 
5180 
5484 
5789 
6094 



14901 
17030 
19159 
21288 
23416 
25545 
27674 
29803 
31931 
34060 
36189 
38318 
40446 
42575 



12786 
14612 
16439 
18265 
20092 
21918 
23745 
25571 
27398 
29224 
31051 
32877 
34704 
36530 



4266 
4875 
5485 
6094 
6703 
7313 
7922 

8531 
9141 
9750 
10360 
10969 
11578 
12188 



6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 



8531 
9750 
10969 
12187 
13406 
14625 
15844 
17062 
18281 
19500 
20719 
21937 
23156 
24375 
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40-ft. Span ° LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trttsses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 



AE 



13238 
15130 
17020 
18912 
20804 
22694 
24586 
26476 
28368 
30260 
32150 
34042 
35932 
36384 



BF 



12062 
13786 
15508 
17232 
18956 
20678 
22402 
24124 
25848 
27572 
29294 
31018 
32740 
34464 



CI 



10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 



DJ 



9744 
11136 
12528 
13920 
15312 
16704 
18096 
19488 
20880 
22272 
23664 
25056 
26448 
27840 



EF-IJ 



1748 
1996 
2246 
2496 
2746 
2994 
3244 
3494 
3744 
3994 
4244 
4492 
4742 
4992 



GH 



3496 
3992 

4492 
4992 
5492 
5988 
6488 
6988 
7488 
7988 
8488 
8984 
9484 
9984 



FG-HI 



1576 
1800 
2024 
2250 
2476 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 



EM 



11004 
12576 
14148 
15720 
17292 
18864 
20436 
22008 
23580 
25152 
26724 
28296 
29868 
31440 



GM 



9442 
10790 
12140 
13488 
14836 
16186 
17534 
18884 
20232 
21580 
22930 
24278 
25628 
26976 



HK 



3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
6850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 



JK 



4704 

5376 

6048 

6720 

7392 

8064 

8736 

9408 

10080 

10752 

11424 

12096 

12768 

13440 



KM 



6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
,39360 
41820 
44280 
46740 
49200 



13570 
15508 
17446 
19384 
21324 
23262 
25200 
27138 
29078 
31016 
32954 
34892 
36832 
3S770 



12364 
14130 
15896 
17662 
19430 
21196 
22962 
24728 
26494 
28260 
30026 
31794 
33560 
35326 



11194 
12792 
14392 
15990 
17590 
19190 
20788 
22386 
23986 
25.584 
27184 
28782 
30382 
31980 



11414 
12842 
14268 
15694 
17122 
18548 
19976 
21402 
22828 
24256 
25682 
27110 
28536 



1790 
2046 
2302 
2558 
2814 
3070 
3326 
3582 
3838 
4094 
4350 
4606 
4862 
5116 



3580 
4092 
4604 
5116 
5628 
6140 
6652 
7164 
7676 
8188 
8700 
9212 
9724 
10232 



1614 
1845 
2075 
2306 
2537 
2262 
2998 
3228 
3459 
3690 
3920 
4151 
4382 
4612 



11280 
12890 
14502 
16114 
17724 
19336 
20946 
22558 
24170 
25780 
27392 
29004 
30614 
32226 



9678 
11060 
12442 
13826 
15208 
16590 
17972 
19356 
20738 
22120 
23502 
24886 
26268 
27650 



3229 
3690 
4151 
4612 
5074 
5535 
5996 
6457 
6919 
7380 
7841 
8302 
8764 
9225 



4822 
5510 
6200 



7576 

8266 

8954 

9644 

10332 

11020 

11710 

12398 

13088 

13776 



6458 

7380 

8302 

9224 

10148 

11070 

11992 

12914 

13838 

14760 

15682 

16604 

17528 

18450 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 



13900 
15886 
17872 
19858 
21844 
23830 



32760 25814 



35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



27800 
29786 
31772 
33758 
35744 
37730 
39716 



12666 
14474 
16284 
18094 
19902 
21712 
23522 
25332 
27140 
28950 
30760 
32568 
34378 
36188 



11466 
13104 
14742 
16380 
18018 
19656 
21294 
22932 
24570 
26208 
27846 
29484 
31122 
32760 



10232 
11692 
13154 
14616 
16078 
17540 
19000 
20462 
21924 
23386 
24848 
26308 
27770 
29232 



1834 
2096 
2358 
2620 
2882 
3144 
3408 
3670 
3932 
4194 
4456 
4718 
4980 
5242 



3668 
4192 
4716 
5240 
5764 
6288 
6816 
7340 
7864 
8398 
8912 
9436 
9960 
10484 



1653 
1890 
2126 
2362 
2598 
2835 
3071 
3307 
3543 
3780 
4016 
4252 
4488 
4725 



11554 
13204 
14856 
16506 
18156 
19808 
21458 
23108 
24760 
26410 
28060 
29710 
31362 
33012 



9914 
11330 
12746 
14162 
15578 
16994 
19412 

19828 
21244 
22660 
24076 
25492 
26908 
28324 



3307 
3780 
4252 
4725 
5197 
5670 
6142 

6615 
7087 
7560 
8032 
8505 
8977 
9450 



4940 

5644 

6350 

7056 

7762 

8468 

9172 

9878 

10584 

11290 

11996 

12700 

13406 

14112 



6614 

7560 

8504 

9450 

10394 

11340 

12284 

13230 

14174 

15120 

16064 

17010 

17954 

18900 



43-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 



14232 
16264 
18298 
20330 
22364 
24396 
26430 
28462 
30496 
32528 
34562 
36594 
38628 
40660 



12966 
14820 
16672 
18524 
20376 
22230 
24082 
25934 
27786 
29640 
31492 
33344 
35196 
37048 



11740 
13416 
15194 
16770 
18448 
20124 
21802 

23478 
25156 
26832 
28510 
30186 
31864 
33540 



10474 
11972 
13468 
14964 
16460 
17956 
19454 
20950 
22446 
23942 
25438 
26936 
28432 
29928 



1878 
2146 
2414 
2684 
2952 
3220 
3488 
3756 
4024 
4294 
4562 
4830 
5099 
5366 



3756 
4292 
4828 
5368 
5904 
6440 
6976 
7512 
8048 
8588 
9124 
9660 
10198 
10732 



1693 
1935 
2177 
2418 
2660 
2902 
3144 
3386 
3628 
3870 
4111 
4353 
4595 
4837 



11830 
13520 
15210 
16900 
18588 
20278 
21968 
23658 
26348 
27038 
28728 
30418 
32108 
33798 



10150 
11600 
13050 
14600 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 



3387 
3870 
4354 
4837 
5321 
5805 
6289 
6772 
7256 
7740 
8223 
8707 
9191 
9675 



5056 

5780 

6602 

7224 

7946 

8668 

9392 

10114 

10836 

11658 

12280 

13004 

13726 

14448 



6774 

7740 

8708 

9674 

10642 • 

11610 

12578 

13544 

14612 

15480 

16446 

17414 

18382 

19350 



44-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


18480 
21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


14562 
16642 
18722 
20804 
22884 
24964 
27044 
29124 
31204 
33284 
35366 
37446 
39526 
41606 


13268 
15164 
17060 
18956 
20850 
22746 
24642 

26538 
28432 
30328 
32224 
34120 
36014 
37910 


12012 
13728 
15444 
17160 
18876 
20592 
22308 
24024 
25740 
27456 
29172 
30888 
32604 
34320 


10718 
12250 
13780 
15312 
16844 
18374 
19906 
21436 
22968 
24500 
26030 
27562 
29092 
30624 


1922 
2196 
2472 
2746 
3020 
3294 
3570 
3844 
4118 
4392 
4668 
4942 
5216 
5492 


3844 
4392 
4944 
5492 
6040 
6588 
7140 
7688 
8236 
8784 
9336 
9884 
10432 
10984 


1732 
1980 
2227 
2475 
2722 
2970 
3217 
3465 
3712 
3960 
4207 
4455 
4702 
4950 


12104 
13834 
15562 
17292 
19022 
20750 
22480 
24208 
25938 
27668 
29396 
31126 
32854 
34584 


10386 
11870 
13354 
14836 
16320 
17804 
19288 
20772 
22256 
23738 
25222 
26706 
28190 
29674 


3464 
3960 
4455 
4950 
5445 
5940 
6435 
6930 
7425 
7920 
8415 
8910 
9405 
9900 


5174 

5914 

6652 

7392 

8132 

8870 

9610 

10348 

11088 

11828 

12566 

13306 

14044 

14784 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



14894 
17022 
19148 
21276 
23404 
25532 
27660 
29786 
31914 
34042 
36170 
38298 
40424 
42552 



13570 
15508 
17448 
19386 
21324 
23264 
25202 
27140 
29080 
31018 
32956 
34894 
36834 
38772 



12286 
14040 
15796 
17550 
19306 
21060 
22816 
24570 
26326 
28080 
29836 
31590 
33344 
35100 



10962 
12528 
14094 
15660 
17226 
18792 
20358 
21924 
23490 
25056 
26622 
28188 
29754 
31320 



1966 
2246 
2528 
2808 
3088 
3370 
3650 
3932 
4212 
4492 
4774 
5054 
5336 
5616 



3932 

4492 

5056 

5616 

6176 

6740 

7300 

7864 

8424 

8984 

9548 

10108 

10672 

11232 



1772 
2025 
2278 
2531 
2784 
3037 
3290 
3543 
3797 
4050 
4303 
4556 
4810 
5062 



12380 
14148 
15916 
17686 
19454 
21222 
22990 
24760 
26528 
28296 
30064 
31834 
33602 
35370 



10622 
12140 
13656 
15174 
16692 
18208 
19726 
21244 
22762 
24278 
25796 
27314 
28830 
30348 



3544 
4050 
4556 
5062 
5569 
6075 
6581 
7087 
7594 
8100 
8606 
9112 
9619 
10125 



5292 

6048 

6804 

7560 

8316 

9072 

9828 

10584 

11340 

12096 

12852 

13608 

14364 

15120 



7088 
8100 
9112 
10124 
11138 
12150 
13162 
14174 
15188 
16200 
17212 
18224 
19238 
20250 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19320 
22080 
24840 
27600 
30360 
33120 
35880 
38640 
41400 
44160 
46920 
49680 
52440 
55200 



15224 
17400 
19574 
21750 
23924 
26098 
28274 
30448 
32624 
34798 
36974 
39148 
41324 
43498 



13872 
15854 
17836 
19816 
21798 
23780 
25762 
27744 
29726 
31706 
33688 
35670 
37652 
39634 



12558 
14352 
16146 
17940 
19734 
21528 
23322 
25116 
26910 
28704 
30498 
32292 
34086 
35880 



11206 
12806 
14408 
16008 
17608 
19210 
20810 
22412 
24012 
25612 
27214 
28814 
30416 
32016 



2010 
2296 
2584 
2870 
3158 
3444 
3732 
4018 
4306 
4592 
4880 
5166 
5454 
5740 



4020 
4592 
5168 
5740 
6316 



7464 

8036 

8612 

9184 

9760 

10332 

10908 

11480 



1811 
2070 
2328 
2587 
2846 
3105 
3363 
3622 
3881 
4140 
4398 
4657 
4916 
5175 



12654 
14462 
16270 
18078 
19886 
21694 
23502 
25310 
27118 
28924 
30732 
32540 
34348 
36156 



10858 
12408 
13960 
15512 
17062 
18614 
20164 
21716 
23266 
24818 
26370 
27920 
29472 
31022 



3622 
4140 
4657 
5175 
5692 
6210 
6727 
7245 
7762 
8280 
8797 
9315 
9832 
10350 



5410 

6182 

6956 

7728 

8500 

9274 

10046 

10820 

11592 

12364 

13138 

13910 

14684 

15456 



7244 
8280 
9314 
10350 
11384 
12420 
13454 
14490 
15524 
16560 
17594 
18630 
19664 
20700 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 
: Feet 



19740 
22560 
25380 
28200 
31020 
33840 
36660 
39480 
42300 
45120 
47940 
50760 
53580 
56400 



15556 
17778 
20000 
22222 
24444 
26666 
28888 
31110 
33332 
35554 
37778 
40000 
42222 
44444 



14174 
16198 
18222 
20248 
22272 
24298 
26322 

28346 
30372 
32396 
34420 
36446 
38470 
40496 



12832 
14664 
16498 
18330 
20164 
21996 
23830 
25662 
27496 
29328 
31162 
32994 
34828 
36660 



11450 
13084 
14720 
16356 
17992 
19628 
21262 

22898 
24534 
26170 
27806 
29440 
31076 
32712 



2052 
2346 
2640 
2932 
3226 
3520 
3812 

4106 
4400 
4692 



5278 
5572 
5866 



4104 

4692 

5280 

5864 

6452 

7040 

7624 

8212 

8800 

9384 

9972 

10556 

11144 

11732 



1850 
2115 
2379 
2643 
2908 
3172 
3437 
3701 
3965 
4230 
4494 
4758 
5023 
5287 



12930 
14776 
16624 
18472 
20318 
22166 
24012 

25860 
27706 
29554 
31400 
33248 
35094 
36942 



11094 
12678 
14264 
15848 
17434 
19018 
20602 

22188 
23772 
25358 
26942 
28528 
30112 
31696 



3701 
4230 
4759 
5287 
5816 
6345 
6874 
7402 
7931 
8460 
8989 
9517 
10046 
10575 



5528 

6316 

7106 

7896 

8686 

9476 

10264 

11054 

11844 

12634 

13424 

14212 

15002 

15792 



7402 
8460 
9518 
10574 
11632 
12690 
13748 
14804 
15862 
16920 
17978 
19034 
20092 
21150 



S9 



48-ft. Span LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — ^ PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



20160 
23040 
25920 
28800 
31680 
34560 
37440 
40320 
43200 
46080 
48960 
51840 
54720 
57600 



AE 



15886 
18156 
20424 
22694 
24964 
27234 
29502 
31772 
34042 
36312 
38580 
40850 
43120 
45388 



BF 



14474 
16542 
18610 
20678 
22746 
24814 
26882 
28950 
31018 
33086 
35154 
37222 
39288 
41356 



CI 



13104 
14976 
16848 
18720 
20592 
22464 
24336 
26208 
28080 
29"952 
31824 
33696 
35568 
37440 



DJ 



11692 
13364 
15034 
16704 
18374 
20044 
21716 
23386 
25056 
26726 
28396 
30068 
31738 
33408 



EF-IJ 



2096 
2396 
2696 
2996 
3294 
3594 
3894 
4194 
4492 
4792 
5092 
5392 
5690 
5990 



GH 



4192 

4792 

5392 

5992 

6588 

7188 

7788 

8388 

8984 

9584 

10184 

10784 

11380 

11980 



FG-HI 



1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 



EM 



13204 
15092 
16978 
18864 
20750 
22636 
24524 
26410 
28296 
30182 
32068 
33956 
35842 
37728 



GM 



11330 
12948 
14568 
16186 
17804 
19422 
21042 
22660 
24278 
25896 
27516 
29134 
30752 
32372 



HK 



3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 



JK 



5644 

6452 

7258 

8064 

8870 

9676 

10484 

11290 

12096 

12902 

13708 

14516 

15322 

16128 



KM 



7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



16218 
18534 
20850 
23168 
25484 
27800 
30118 
32434 
34750 
37068 
39384 
41702 
44018 
46334 



14776 
16888 
18998 
21110 
23220 
25330 
27442 
29552 
31664 
33774 
35886 
37996 
40106 
42218 



13378 
15288 
17200 
19110 
21022 
22932 
24844 
26754 
28666 
30576 
32488 
34398 
36310 
38220 



11936 
13642 
15346 
17052 
18758 
20462 
22168 
23872 
25578 
27284 
28988 
30694 
32398 
34104 



2140 
2446 
2752 
3058 
3364 
3670 
3974 
4280 
4586 
4892 
5198 
5504 
5810 
6116 



4280 

4892 

5504 

6116 

6728 

7340 

7948 

8560 

9172 

9784 

10396 

11008 

11620 

12232 



1929 
2205 
2480 
2756 
3032 
3307 
3583 
3858 
4134 
4410 
4685 
4961 
5237 
5512 



13480 
15406 
17332 
19258 
21182 
23108 
25034 
26960 
28886 
30812 
32736 
34662 
36588 
38514 



11566 
13218 
14870 
16522 
18176 
19828 
21480 
23132 
24784 
26436 
28088 
29742 
31394 
3304fi 



3858 
4410 
4960 
5512 
6064 
6614 
7166 
7717 
8269 
8820 
9371 
9922 
10474 
11025 



5762 

6586 

7408 

8232 

9056 

9878 

10702 

11524 

12348 

13172 

13994 

14818 

15640 

16464 



7718 
8820 
9922 
11024 
12128 
13230 
14332 
15434 
16538 
17640 
18742 
19844 
20948 
22050 



60-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 
60000 



16548 
18912 
21276 
23640 
26004 
28368 
30732 
33096 
35460 
37824 
40188 
42552 
44916 
47280 



15078 
17232 
19386 
21540 
23694 
25848 
28002 

30156 
32310 
34464 
36618 
38772 
40926 
43080 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



2184 
2496 
2808 
3120 
3432 
3744 
4056 
4368 
4680 
4992 
5304 
5616 
5928 
6240 



4368 

4992 

5616 

6240 

6864 

7488 

8112 

8736 

9360 

9984 

10608 

11232 

11856 

12480 



1968 
2250 
2531 
2812 
3093 
3375 
3656 
3937 
4218 
4500 
4781 
5062 
5343 
5625 



13756 
15720 
17686 
19650 
21616 
23580 
25546 
27510 
29476 
31440 
33406 
35370 
37336 
39300 



11802 
13488 
15174 
16860 
18546 
20232 
21918 
23604 
25290 
26976 
28662 
30348 
32034 
33720 



3937 

4500 

5062 

5625 

6187 

6750 

7312 

7875 

8437 

9000 

9562 

10125 

10687 

11250 



5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 



7874 
9000 
10124 
11250 
12374 
13500 
14624 
15750 
16874 
18000 
19124 
20250 
21374 
22500 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21420 
24480 
27540 
30600 
33660 
36720 
39780 
42840 
45900 
48960 
52020 
55080 
58140 
61200 



16878 
19290 
21702 
24112 
26524 
28936 
31346 
33758 
36170 
38580 
40992 
43404 
45814 
48226 



15380 
17576 
19774 
21970 
24168 
26364 
28562 

30760 
32956 
35154 
37350 
39548 
41744 
43942 



13924 
15912 
17902 
19890 
21880 
23868 
25858 
27846 
29836 
31824 
33814 
35802 
37792 
39780 



12424 
14198 
15974 
17748 
19522 
21298 
23072 
24848 
26622 
28396 
30172 
31946 
33722 
35496 



2228 
2546 
2864 
3182 
3500 
3818 
4138 
4456 
4774 
5092 
5410 
5728 
6046 
6364 



4456 

5092 

5728 

6364 

7000 

7636 

8276 

8912 

9548 

10184 

10820 

11456 

12092 

12728 



2008 
2294 
2582 
2868 
3154 
3442 
3728 
4016 
4302 
4590 
4876 
5162 
5450 
5736 



14030 
16034 
18038 
20042 
22048 
24052 
26056 
28060 
30064 
32068 
34074 
36078 
38082 
40086 



12038 
13758 
15478 
17198 
18916 
20636 
22356 
24076 
25796 
27516 
29236 
30954 
32674 
34394 



4016 

4590 

5164 

5737 

6310 

6885 

7459 

8032 

8606 

9180 

9754 

10327 

10901 

11475 



5998 

6854 

7712 

8568 

9424 

10282 

11138 

11996 

12852 

13708 

14566 

15422 

16280 

17136 



8032 
9180 
10328 
11474 
12622 
13770 
14918 
16064 
17212- 
18360 
19508 
20654 
21802 
22950 



90 



62-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

o£ 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet , 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


21840 

24960 
28080 
31200 
34320 
37440 
40560 
43680 
40800 
49920 
53040 
56160 
59280 
62400 


17210 
19668 
22128 
24586 
27044 
29502 
31962 
34420 
36878 
39336 
41796 
44254 
46712 
49172 


15682 
17922 
20162 
22402 
24642 
26882 
29122 
31362 
33602 
35842 
38082 
40322 
42564 
44804 


14196 
16224 
18252 
20280 
22308 
24336 
26364 
28392 
30420 
32448 
34476 
36504 
38532 
40560 


12668 
14476 
16286 
18096 
19906 
21716 
23524 
25334 
27144 
28954 
30764 
32574 
34382 
36192 


2272 
2596 
2920 
3244 
3570 
3894 
4218 
4542 
4868 
5192 
5516 
5840 
6166 
6490 


4544 

5192 

5840 

6488 

7140 

7788 

8436 

9084 

9736 

10384 

11032 

11680 

12332 

12980 


2047 
2340 
2632 
2925 
3217 
3510 
3802 
4095 
4387 
4680 
4972 
5265 
5557 
5850 


14306 
16348 
18392 
20436 
22480 
24524 
26566 
28610 
30654 
32698 
34742 
36784 
38828 
40872 


12274 
14028 
15780 
17534 
19288 
21042 
22794 
24548 
26302 
28056 
29808 
31562 
33316 
35068 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


6116 

6988 

7862 

8736 

9610 

10484 

11356 

12230 

13104 

13978 

14852 

15724 

16598 

17472 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22260 
25440 
28620 
31800 
34980 
38160 
41340 
44520 
47700 
50880 
54060 
57240 
60420 
63600 



17540 
20046 
22552 
25058 
27564 
30070 
32576 
35082 
37588 
40094 
42600 
45106 
47610 
50116 



15982 
18266 
20550 
22832 
25116 
27398 
29682 
31966 
34248 
36532 
38816 
41098 
43382 
45664 



14470 
16536 
18604 
20670 
22738 
24804 
26872 
28938 
31006 
33072 
35140 
37206 
39274 
41340 



12910 
14756 
16600 
18444 
20288 
22132 
23978 
25822 
27666 
29510 
31354 
33198 
35044 
36888 



2316 
2646 
2976 
3308 
3638 
3968 
4300 
4630 
4960 
5292 
5622 
5952 
6284 
6614 



4632 

5292 

5952 

6616 

7276 

7936 

8600 

9260 

9920 

10584 

11244 

11904 

12568 

13228 



2087 
2385 
2683 
2981 
3279 
3577 
3875 
4173 
4472 
4770 
5068 
5366 
5664 
5962 



14580 
16664 
18746 
20830 
22912 
24994 
27078 
29160 
31244 
33326 
35410 
37492 
39576 
41658 



12510 
14298 
16084 
17872 
19658 
21446 
23234 
25020 
26808 
28594 
30382 
32168 
33956 
35744 



4174 

4770 

5366 

5962 

6559 

7155 

7751 

8347 

8944 

9540 

10136 

10732 

11329 

11925 



6232 

7124 

8014 

8904 

9794 

10684 

11576 

12466 

13356 

14246 

15136 

16028 

16918 

17808 



8348 
9540 
10732 
11924 
13118 
14310 
15502 
16694 
17888 
19080 
20272 
21464 
22658 
23850 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22680 
25920 
29160 
32400 
35640 
38880 
42120 
45360 
48600 
51840 
55080 
58320 
61560 
64800 



17872 
20426 
22978 
25532 
28084 
30638 
33190 
35744 
38296 
40850 
43404 
45956 
48510 
51062 



16284 
18610 
20936 
23264 
25590 
27916 
30242 
32568 
34894 
37222 
39548 
41874 
44200 
46526 



14742 
16848 
18954 
21060 
23166 
25272 
27378 
29484 
31590 
33696 
35802 
37908 
40014 
42120 



13154 
15034 
16912 
18792 
20672 
22550 
24430 
26308 
28188 
30068 
31946 
33826 
35704 
37584 



2358 
2696 
3032 
3370 
3706 
4044 
4380 
4718 
5054 
5392 
5728 
6066 
6402 
6740 



4716 

5392 

6064 

6740 

7412 

8088 

8760 

9436 

10108 

10784 

11456 

12132 

12804 

13480 



2126 
2430 
2733 
3037 
3341 
3645 
3948 
4252 
4556 
4860 
5163 
5467 
5771 
6075 



14856 
16978 
19100 
21222 
23344 
25466 
27588 
29710 
31834 
33956 
36078 
38200 
40322 
42444 



12746 
14568 
16388 
18208 
20030 
21850 
23672 
25492 
27314 
29134 
30954 
32776 
34596 
36418 



4252 

4860 

5467 

6075 

6682 

7290 

7896 

8504 

9112 

9720 

10327 

10935 

11542 

12150 



6350 

7258 

8164 

9072 

9980 

10886 

11794 

12700 

13608 

14516 

15422 

16330 

172S6 

18144 



8504 
9720 
10934 
12150 
13364 
14580 
15794 
17010 
18224 
19440 
20654 
21870 
23084 
24300 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23100 
26400 
29700 
33000 
36300 
39600 
42900 
46200 
49500 
52800 
56100 
59400 
62700 
66000 



18202 
20804 
23404 
26004 
28604 
31204 
33806 
36406 
39006 
41606 
44206 
46808 
49408 
52008 



16586 
18956 
21324 
23694 
26064 
28432 
30802 
33172 
35542 
37910 
40280 
42650 
45018 
47388 



15016 
17160 
19306 
21450 
23596 
25740 
27886 
30030 
32176 
34320 
36466 
38610 
40756 
42900 



13398 
15312 
17226 
19140 
21054 
22968 
24882 

26796 
28710 
30624 
32538 
34452 
36366 
38280 



2402 
2746 
3088 
3432 
3776 
4118 
4462 
4804 
5148 
5492 
5834 
6178 
6520 
6864 



4804 

5492 

6176 

6864 

7552 

8236 

8924 

9608 

10296 

10984 

11668 

12356 

13040 

13728 



2165 
2475 
2784 
3093 
3403 
3712 
4021 
4331 
4640 
4950 
5259 
5568 
5878 
6187 



15130 
17292 
19454 
21616 
23776 
25938 
28098 
30262 
32422 
34584 
36746 
38908 
41068 
43230 



12982 
14836 
16692 
18546 
20400 
22256 
24110 
25964 
27820 
29674 
31528 
33382 
35238 
37092 



4331 

4950 

5569 

6187 

6806 

7425 

8043 

8662 

9281 

9900 

10519 

11137 

11756 

12375 



6468 

7390 

8316 

9240 

10164 

11088 

12012 

12936 

13860 

14784 

15708 

16632 

17556 

18480 



8662 
9£00 
11138 
12374 
13612 
14850 
16086 
17324 
18562 
19800 
21038 
22274 
23512 
24750 



91 



56-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 

23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


18534 
21182 
23830 
26476 
29124 
31772 
34420 
37068 
39716 
42362 
45010 
47658 
50306 
52954 


16888 
19300 
21712 
24124 
26538 
28950 
31362 

33774 
36188 
38600 
41012 
43424 
45838 
48250 


15288 
17472 
19656 
21840 
24024 
26208 
28392 
30576 
32760 
34944 
37128 
39312 
41496 
43680 


13642 
15590 
17540 
19488 
21436 
23386 
25334 
27284 
29232 
31180 
33130 
35078 
37028 
38976 


2446 
2796 
3144 
3494 
3844 
4194 
4542 
4892 
5242 
5592 
5940 
6290 
6640 
6988 


4892 

5592 

6288 

6988 

7688 

8398 

9084 

9784 

10484 

11184 

11880 

12580 

13280 

13976 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


15406 
17606 
19808 
22008 
24208 
26410 
28610 
30812 
33012 
35212 
37414 
39614 
41816 
44016 


13218 
15106 
16994 
18884 
20772 
22660 
24548 
26436 
28324 
30214 
32102 
33990 
35878 
37766 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


6586 

7526 

8468 

9408 

10348 

11290 

12230 

13172 

14112 

15052 

15994 

16934 

17876 

18816 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23940 
27360 
30780 
34200 
37620 
41040 
44460 
47880 
51300 
54720 
58140 
61560 
64980 
68400 



18864 
21560 
24254 
26950 
29644 
32340 
35034 
37730 
40424 
43120 
45814 
48510 
51204 
53900 



17188 
19644 
22100 
24556 
27012 
29466 
31922 
34378 
36834 
39288 
41744 
44200 
46656 
49112 



15562 
17784 
20008 
22230 
24454 
26676 
28900 
31122 
33346 
35568 
37792 
40014 
42238 
44460 



13886 
15868 
17852 
19836 
21820 
23804 
25786 
27770 
29754 
31738 
33722 
35704 
37688 
39672 



2490 
2846 
3200 
3556 
3912 
4268 
4624 
4980 
5336 
5690 
6046 
6402 
6758 
7114 



4980 

5692 

6400 

7112 

7824 

8536 

9248 

9960 

10672 

11380 

12092 

12804 

13516 

14228 



2244 
2565 
2885 
3206 
3527 
3847 
4168 
4488 
4809 
5130 
5450 
5771 
6092 
6412 



15680 
17920 
20160 
22402 
24642 
26882 
29122 
31362 
33602 
35842 
38082 
40322 
42562 
44802 



13454 
15376 
17298 
19220 
21142 
23064 
24986 
26908 
28830 
30752 
32674 
34596 
36518 
38440 



4489 

5130 

5771 

6412 

7054 

7695 

8336 

8977 

9619 

10260 

10901 

11542 

12184 

12825 



6704 

7660 

8618 

9576 

10534 

11492 

12448 

13406 

14364 

15322 

16280 

17236 

18194 

19152 



8978 
10260 
11542 
12824 
14108 
15390 
16672 
17954 
19238 
20520 
21802 
23084 
24368 
25650 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24360 
27840 
31320 
34800 
38280 
41760 
45240 
48720 
52200 
55680 
59160 
62640 
66120 
69600 



19196 
21938 
24680 
27422 
30164 
32906 
35650 
38392 
41134 
43876 
46618 
49360 
52102 
54844 



17490 
19990 

22488 
24986 
27486 
29984 
32482 
34980 
37480 
39978 
42476 
44976 
47474 
49972 



15834 
18096 
20358 
22620 
24882 
27144 
29406 
31668 
33930 
36192 
38454 
40716 
42978 
45240 



14128 
16148 
18166 
20184 
22202 
24220 
26238 
28258 
30276 
32294 
34312 
36332 
38350 
40368 



2534 
2896 
3258 
3620 
3980 
4342 
4704 
5066 
6428 
5790 
6152 
6514 
6876 
7238 



5068 

5792 

6516 

7240 

7960 

8684 

9408 

10132 

10856 

11580 

12304 

13028 

13752 

14476 



2283 
2610 
2936 
3262 
3588 
3915 
4241 
4567 
4894 
5220 
5546 
5872 
6198 
6525 



15956 
18236 
20514 
22794 
25074 
27352 
29632 
31912 
34192 
36470 
38750 
41030 
43308 
45588 



13690 
15646 
17602 
19558 
21514 
23470 
25424 
27380 
29336 
31292 
33248 
35204 
37160 
39116 



4566 

5220 

5872 

6524 

7177 

7830 

8482 

91.35 

9787 

10440 

11092 

11745 

12397 

13050 



€820 

7796 

8770 

9744 

10718 

11692 

12668 

13642 

14616 

15590 

16564 

17540 

18514 

19488 



9134 
10440 
11744 
13050 
14354 
15660 
16964 
18270 
19574 
20880 
22184 
23490 
24794 
26100 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24780 
28320 
31860 
35400 
38940 
42480 
46020 
59560 
53100 
56640 
60180 
63720 
67260 
70800 



19526 
22316 
25106 
27896 
30684 
33474 
36264 
39054 
41842 
44632 
47422 
50212 
53000 
55790 



17792 
20334 
22876 
25418 
27958 
30500 
33042 
35584 
38126 
40668 
43210 
45750 
48292 
50834 



16108 
18408 
20710 
23010 
25312 
27612 
29914 
32214 
34516 
36816 
39118 
41418 
43720 
46020 



14372 
16426 
18478 
20532 
22586 
24638 
26692 

28744 
30798 
32852 
34904 
36958 
39010 
41064 



2576 
2946 
3314 
3682 
4050 
4418 
4786 
5154 
5522 
5890 
6258 
6626 
6996 
7364 



5152 
5892 
6628 
7364 
8100 
8836 
9572 

10308 
11044 
11780 
12516 
13252 
13992 
14728 



2323 
2655 
2987 
3318 
3650 
3982 
4314 
4646 
4978 
5310 
5642 
5973 
6305 
6637 



16230 
18550 
20868 
23188 
25506 
27824 
30144 
32462 
34780 
37100 
39418 
41736 
44056 
46374 



13926 
15916 
17906 
19894 
21884 
23874 
26864 
27852 
29842 
31832 
33822 
35810 
37800 
39790 



4646 

6310 

6974 

6637 

7301 

7965 

8629 

9292 

9966 

10620 

11284 

11947 

12611 

13276 



6938 

7930 

8920 

9912 

10904 

11894 

12886 

13876 

14868 

16860 

16860 

17842 

18832 

19824 



9292 
10620 
11948 
13274 
14602 
15930 
17258 
18584 
19912 
21240 
22568 
23894 
25222 
26650 



92 



60-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


25200 
28800 
32400 
36000 
39600 
43200 
46800 
50400 
54000 
57600 
61200 
64800 
68400 
72000 


19858 
22694 
25532 
28368 
31204 
34042 
36878 
39716 
42552 
45388 
48226 
51062 
53900 
56736 


18094 
20678 
23264 
25848 
28432 
31018 
33602 
36188 
38772 
41356 
43942 
46526 
49112 
51696 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


14616 
16704 
18792 
20880 
22968 
25056 
27144 
29232 
31320 
33408 
35496 
37584 
39672 
41760 


2620 
2996 
3370 
3744 
4118 
4492 
4868 
5242 
5616 
5990 
6364 
6740 
7114 
7488 


5240 

5992 

6740 

7488 

8236 

8984 

9736 

10484 

11232 

11980 

12728 

13480 

14228 

14976 


2362 
2700 
3037 
3375 
3712 
4050 
4387 

4725 
5062 
5400 
5737 
6075 
6412 
6750 


16506 
18864 
21222 
23580 
25938 
28296 
30654 
33012 
35370 
37728 
40086 
42444 
44802 
47160 


14162 
16186 
18208 
20232 
22256 
24278 
26302 
28324 
30348 
32372 
34394 
36418 
38440 
40464 


4725 

5400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9450 

10125 

10800 

11475 

12150 

12825 

13500 


7056 
8064 
9072 
10080 
11088 
12096 
13104 
14112 
15120 
16128 
17136 
18144 
19152 
20160 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



25620 
29280 
32940 
36600 
40260 
43920 
47580 
51240 
54900 
58560 
62220 
65880 
69540 
73200 



20188 
23072 
25956 
28840 
31724 
34608 
37494 
40378 
43262 
46146 
49030 
51914 
54798 
57682 



18396 
21024 
23650 
26278 
28906 
31534 
34162 
36790 
39418 
42046 
44674 
47302 
49930 
52558 



16654 
19032 
21412 
23790 
26170 
28548 
30928 
33306 
35686 
38064 
40444 
42822 
45202 
47580 



14860 
16982 
19106 
21228 
23350 
25474 
27596 
29720 
31842 
33964 
36088 
38210 
40334 
42456 



2664 
3046 
3426 
3806 
4188 
4568 
4948 
5328 
5710 
6090 
6470 
6852 
7232 
7612 



5328 

6092 

6852 

7612 

8376 

9136 

9896 

10656 

11420 

12180 

12940 

13704 

14464 

15224 



2402 
2745 
3088 
3431 
3774 
4117 
4460 
4803 
5147 
5490 
5833 
6176 
6519 
6862 



16782 
19178 
21576 
23974 
26370 
28768 
31164 
33562 
35960 
38356 
40754 
43152 
45548 
47946 



14398 
16456 
18512 
20570 
22626 
24684 
26740 
28796 
30854 
32910 
34968 
37024 
39082 
41138 



4804 

5490 

6176 

6862 

7549 

8235 

8921 

9607 

10294 

10980 

11666 

12352 

13039 

13725 



7174 
8198 
9224 
10248 
11272 
12298 
13322 
14348 
15372 
16396 
17422 
18446 
19472 
20496 



9608 
10980 
12352 
13724 
15098 
16470 
17842 
19214 
20588 
21960 
23332 
24704 
26078 
27450 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26040 
29760 
33480 
37200 
40920 
44640 
48360 
52080 
55800 
59520 
63240 
66960 
70680 
74400 



20520 
23450 
26382 
29314 
32244 
35176 
38108 
41040 
43970 
46902 
49834 
52764 
55696 
58626 



18696 
21368 
24038 
26710 
29380 
32052 
34722 
37394 
40064 
42736 
45406 
48078 
50748 
53418 



16926 
19344 
21762 
24180 
26598 
29016 
31434 
33852 
36270 
38688 
41106 
43524 
45942 
48360 



15104 
17260 
19418 
21576 
23734 
25892 
28048 
30206 
32364 
34522 
36680 
38836 
40994 
431.52 



2708 
3096 
3482 
3868 
4256 
4642 
5030 
5416 
5804 
6190 
6576 
6964 
7350 
7738 



5416 

6192 

6964 

7736 

8512 

9284 

10060 

10832 

11608 

12380 

13152 

13928 

14700 

15476 



2441 
2790 
3138 
3487 
3836 
4185 
4533 
4882 
5231 
5580 
5928 
6277 
6626 
6975 



17056 
19492 
21930 
24366 
26802 
29240 
31676 
34112 
36550 
38986 
41422 
43858 
46296 
48732 



14634 
16726 
19816 
20906 
22998 
25088 
27178 
29268 
31360 
33450 
35540 
37632 
39722 
41812 



4882 

5580 

6277 

6975 

7672 

8370 

9067 

9765 

10462 

11160 

11857 

12555 

13252 

13950 



72921 
8332 
9374 
10416 
11458 
12500 
13540 
14582 
15624 
16666 
17708 
18748 
19790 
20832 



9764 
11160 
12554 
13950 
15344 
16740 
18134 
19530 
20924 
22320 
23714 
25110 
26504 
27900 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



20850 
23830 
26808 
29786 
32766 
35744 
38722 
41700 
44680 
47658 
50636 
53616 
56594 
59572 



18998 
21712 
24426 
27140 
29854 
32568 
35282 
37996 
40710 
43424 
46138 
48852 
51568 
54282 



17200 
19656 
22114 
24570 
27028 
29484 
31942 
34398 
36856 
39312 
41770 
44226 
46684 
49140 



15346 
17540 
19732 
21924 
24116 
26308 
28502 
30694 
32886 
35078 
37270 
39464 
41656 
43848 



2752 
3144 
3538 
3932 
4324 
4718 
5110 
5504 
5896 
6290 
'6684 
7076 
7470 
7862 



5504 

6288 

7076 

7864 

8648 

9436 

10220 

11008 

11792 

12580 

13368 

14152 

14940 

15724 



2480 
2835 
3188 
3543 
3898 
4252 
4607 
4961 
5315 
5670 
6024 
6378 
6733 
7087 



17332 
19808 
22284 
24760 
27234 
29710 
32186 
34662 
37138 
39614 
42090 
44566 
47042 
49518 



14870 
16994 
19120 
21244 
23368 
25492 
27616 
29742 
31866 
33990 
36114 
38238 
40362 
42488 



4961 

5670 

6379 

7087 

7796 

8505 

9214 

9922 

10631 

11340 

12049 

12757 

13466 

14175 



7408 
8468 
9526 
10584 
11642 
12700 
13760 
14818 
15876 
16934 
17992 
19052 
20110 
21168 



9922 
11340 
12758 
14174 
15592 
17010 
18428 
19844 
21262 
22680 
24098 
25514 
26932 
28350 
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64-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


i PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


26880 

30720 
34560 
38400 
42240 
46080 
49920 
53760 
57600 
61440 
65280 
69120 
72960 
76800 


21182 
24208 
27234 
30258 
33286 
36312 
39336 
42362 
45398 
48414 
61440 
54466 
57492 
60518 


19300 
22056 
24814 
27572 
30328 
33086 
35842 

38600 
41356 
44114 
46872 
49628 
52386 
55142 


17472 
19968 
22464 
24960 
27456 
29952 
32448 
34944 
37440 
39936 
42432 
44928 
47424 
49920 


15590 
17818 
20044 
22272 
24500 
26726 
28954 
31180 
33408 
35636 
37862 
40090 
42316 
44544 


2796 
3194 
3594 
3994 
4392 
4792 
5192 
5592 
5990 
6390 
6790 
7188 
7588 
7988 


5592 

6388 

7188 

7988 

8784 

9584 

10384 

11184 

11980 

12780 

13580 

14376 

15176 

15976 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


17606 
20122 
22636 
25152 
27668 
30182 
32698 
35212 
37728 
40244 
42758 
45274 
47788 
50304 


15106 
17264 
19422 
21580 
23738 
25896 
28056 
30214 
32372 
34530 
36688 
38846 
41004 
43162 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


7526 
8602 
9676 
10752 
11828 
12902 
13978 
15052 
16128 
17204 
18278 
19354 
20428 
21504 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



27300 
31200 
35100 
39000 
42900 
46800 
60700 
54600 
58500 
62400 
66300 
70200 
74100 
78000 



21512 
24586 
27658 
30732 
33806 
36878 
39962 
43024 
46098 
49172 
52244 
55318 
58392 
61464 



19602 
22402 
25202 
28002 
30802 
33602 
36402 
39202 
42002 
44802 
47604 
50404 
53204 
56004 



17746 
20280 
22816 
25350 
27886 
30420 
32956 
35490 
38026 
40560 
43096 
45630 
48166 
50700 



15834 
18096 
20358 
22620 
24882 
27144 
29406 
31668 
33930 
36192 
38464 
40716 
42978 
46240 



2840 
3244 
3660 
4066 
4462 
4868 
5272 
5678 
6084 
6490 
6896 
7300 
7706 
8112 



6680 

6488 

7300 

8112 

8924 

9736 

10544 

11356 

12168 

12980 

13792 

14600 

16412 

16224 



2659 
2926 
3290 
3666 
4022 
4387 
4753 
5118 
5484 
5850 
6215 
6581 
6947 
7312 



17882 
20436 
22990 
25646 
28100 
30664 
33208 
36764 
38318 
40872 
43426 
45982 
48636 
51090 



15342 
17634 
19726 
21918 
24110 
26302 
28494 
30686 
32878 
35068 
37260 
39452 
41644 
43836 



5119 

5850 

6681 

7312 

8044 

8776 

9606 

10237 

10969 

11700 

12431 

13162 

13894 

14625 



7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 



10238 
11700 
13162 
14624 
16088 
17550 
19012 
20474 
21938 
23400 
24862 
26324 
27788 
29250 
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40-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. 



l PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
5.3200 
56000 



AE 



15445 
17651 
19858 
22064 
24270 
26477 
28683 
30890 
33096 
35302 
37509 
39715 
41922 
44128 



BF 



14073 
16083 
18094 
20104 
22114 
24125 
26135 
28146 
30156 
32166 
34177 
36187 
38198 
40208 



CI 



12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 



DJ 



11368 
12992 
14616 
16240 
17864 
19488 
21112 
22736 
24360 
25984 
27608 
29232 
30856 
32480 



EF-IJ 



2038 
2330 
2621 
2912 
3203 
3494 
3786 
4077 
4368 
4659 
4950 
5242 
5533 
5824 



GH 



4076 
4660 
5242 
5824 
6406 



7572 

8154 

8736 

9318 

9900 

10484 

11066 

11648 



FG-HI 



1837 
2100 
2362 
2625 
2887 
3150 
3412 
3675 
3937 
4200 
4462 
4725 
4987 
5250 



EM 



12838 
14672 
16506 
18340 
20174 
22008 
23842 

25676 
27510 
29344 
31178 
33012 
34846 
36680 



GM 



11015 
12589 
14162 
15736 
17310 
18883 
20457 
22030 
23604 
25178 
26751 
28325 
29898 
31472 



HK 



3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 



JK 



5488 

6272 

7056 

7840 

8624 

9408 

10192 

10976 

11760 

12544 

13328 

14112 

14896 

15680 



KM 



7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 



15831 
18092 
20354 
22616 
24877 
27139 
29400 
31662 
33923 
36185 
38447 
40708 
42970 
45231 



14425 
16485 
18546 
20607 
22667 
24728 
26789 
28849 
30910 
32971 
35031 
37092 
39153 
41213 



13059 
14924 
16790 
18655 
20521 
22386 
24252 
26117 
27983 
29848 
31714 
33579 
35445 
37310 



11652 
13317 
14981 
16646 
18311 
19975 
21640 
23304 
24969 
26634 
28298 
29963 
31627 
33292 



2089 
2388 
2686 
2985 
3283 
3582 
3880 
4179 
4477 
4776 
5074 
5373 
5671 
5970 



4178 

4776 

5372 

5970 

6566 

7164 

7760 

8358 

8954 

9552 

10148 

10746 

11342 

11940 



1883 
2152 
2421 
2691 
2960 
3229 
3498 
3767 
4036 
4305 
4574 
4843 
5112 
5381: 



13159 
15039 
16919 
18799 
20678 
22558 
24438 
26318 
28198 
30078 
31957 
33837 
35717 
37597 



11291 
12904 
14516 
16129 
17742 
19355 
20968 
22581 
24194 
25807 
27420 
29033 
30646 
32259 



3767 
4305 
4843 
5382 
5920 
6458 
6996 
7534 
8072 
8610 
9149 
9687 
10225 
10763 



5625 

6429 

7232 

8036 

8840 

9643 

10447 

11250 

12054 

12858 

13661 

14465 

15268 

16072 



7534 
8610 
9686 
10763 
11839 
12915 
13992 

15068 
16144 
17220 
18297 
19373 
20449 
21525 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



16217 
18534 
20850 
23167 
25484 
27801 
30117 
32434 
34751 
37068 
39384 
41701 
44018 
46334 



14776 
16887 
18998 
21109 
23220 
25331 
27442 

29553 
31664 
33775 
35886 
37997 
40107 
42218 



13377 
15288 
17199 
19110 
21021 
22932 
24843 
26754 
28665 
30576 
32487 
34398 
36309 
38220 



11936 
13642 
15347 
17052 
18757 
20462 
22168 
23873 
25578 
27283 
28988 
30694 
32399 
34104 



2140 
2446 
2752 
3058 
3363 
3669 
3975 
4281 
4586 
4892 
5198 
5504 
5809 
6115 



4280 

4892 

5504 

6116 

6726 

7338 

7950 

8562 

9172 

9784 

10396 

11008 

11618 

12230 



1929 
2205 
2480 
2756 
3032 
3307 
3583 
3859 
4134 
4410 
4686 
4961 
5237 
5512 



13480 
15406 
17331 
19257 
21183 
23108 
25034 
26960 
28886 
30811 
32737 
34663 
36588 
38514 



11566 
13218 
14871 
16523 
18175 
19827 
21480 
23132 
24784 
26436 
28089 
29741 
31393 
33046 



3859 
4410 
4961 
5513 
6064 
6615 
7167 
7718 
8269 
8820 
9372 
9922 
10474 
11025 



5762 

6586 

7409 

8232 

9055 

9878 

10702 

11525 

12348 

13171 

13994 

14818 

15641 

16464 



7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 



43-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 



16603 
18975 
21347 
23719 
26091 
28463 
30834 
33206 
35578 
37950 
40322 
42694 
45066 
47438 



15128 
17289 
19451 
21612 
23773 
25934 
28095 
30257 
32418 
34579 
36740 
38901 
41062 
43224 



13696 
15652 
17609 
19565 
21522 
23478 
25435 
27391 
29348 
31304 
33261 
35117 
37074 
39130 



12221 
13966 
15712 
17458 
19204 
20950 
22695 
24441 
26187 
27933 
29679 
31424 
33170 
34916 



2191 
2504 
2817 
3130 
3443 
3756 
4070 
4383 
4696 
5009 
5322 
5635 
5948 
6261 



4382 
5008 
5634 
6260 



7512 
8140 

8766 
9392 
10018 
10644 
11270 
11896 
12522 



1975 
2257 
2539 
2822 
3104 
3386 
3668 
3951 
4233 
4515 
4797 
5079 
5362 
5644 



13801 
15772 
17744 
19716 
21687 
23659 
25630 
27602 
29573 
31545 
33516 
35488 
37459 
39431 



11841 
13533 
15225 
16916 
18608 
20299 
21991 
23683 
25374 
27066 
28758 
30449 
32141 
33832 



3951 

4515 

5079 

5644 

6209 

6773 

7337 

7902 

8466 

9030 

9595 

10159 

10724 

11288 



5900 

6742 

7585 

8428 

9271 

10114 

10956 

11799 

12642 

13485 

14328 

15170 

16013 

16856 



7902 
9030 
10158 
11288 
12417 
13545 
14674 
15803 
16932 
18060 
19189 
20318 
21447 
22575 
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44-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — i PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 

on 
Truss 



21560 
24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 



AE 



16989 
19416 
21843 
24270 
26697 
29124 
31552 
33979 
36406 
38833 
41260 
43687 
46114 
48541 



BF 



15480 
17692 
19903 
22114 
24326 
26537 
28749 
30960 
33172 
35383 
37594 
39806 
42017 
44229 



CI 



14014 
16016 
18018 
20020 
22022 
24024 
26026 
28028 
30030 
32032 
34034 
36036 
38038 
40040 



DJ 



12505 
14291 
16078 
17864 
19650 
21437 
23223 
25010 
26796 
28582 
30369 
32155 
33942 
35728 



EF-IJ 



2242 
2563 
2883 
3203 
3524 
3844 
4164 
4484 
4805 
5125 
5445 
5766 
6086 
6406 



GH 



4484 

5126 

5766 

6406 

7048 

7688 

8328 

8968 

9610 

10250 

10890 

11532 

12172 

12812 



FG-HI 



2021 
2310 
2599 
2887 
3176 
3465 
3754 
4042 
4331 
4620 
4909 
5197 
5486 
5775 



EM 



14122 
16139 
18157 
20174 
22191 
24209 
26226 
28244 
30261 
32278 
34296 
36313 
38331 
40348 



GM 



12117 
13848 
15579 
17310 
19041 
20772 
22502 
24233 
25964 
27695 
29426 
31157 
32888 
34619 



HK 



4043 

4620 

5198 

5775 

6353 

6930 

7508 

8085 

8663 

9240 

9818 

10395 

10973 

11550 



JK 



6037 

6899 

7762 

8624 

9486 

10349 

11211 

12074 

12936 

13798 

14661 

15523 

16386 

17248 



KM 



8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



17375 
19858 
22340 
24822 
27304 
29786 
32269 
34751 
37233 
39715 
42197 
44680 
47162 
49644 



15832 
18094 
20355 
22617 
24879 
27140 
29402 
31664 
33926 
36187 
38449 
40711 
42972 
45234 



14333 
16380 
18428 
20475 
22523 
24570 
26618 
28665 
30713 
32760 
34808 
36855 
38903 
40950 



12789 
14616 
16443 
18270 
20097 
21924 
23751 
25578 
27405 
29232 
31059 
32886 
34713 
36540 



2293 
2621 
2948 
3276 
3604 
3931 
4259 
4586 
4914 
5242 
5569 
5897 
6224 
6552 



4586 

5242 

5896 

6552 

7208 

7862 

8518 

9172 

9828 

10484 

11138 

11794 

12448 

13104 



2067 
2362 
2658 
2953 
3248 
3544 
3839 
4134 
4430 
4725 
5020 
5316 
5611 
5906 



14443 
16506 
18569 
20633 
22696 
24759 
26822 
28886 
30949 
33012 
35075 
37139 
39202 
41265 



12392 
14162 
15933 
17703 
19473 
21244 
23014 
24784 
26555 
28325 
30095 
31865 
33636 
35406 



4135 

4725 

5316 

5907 

6497 

7088 

7679 

8269 

8860 

9450 

10041 

10632 

11222 

11813 



6174 

7056 

7938 

8820 

9702 

10584 

11466 

12348 

13230 

14112 

14994 

15876 

16758 

17640 



8269 
9450 
10632 
11813 
12994 
14175 
15357 
16538 
17719 
18900 
20082 
21263 
22444 
23625 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 
9- Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22540 
25760 
28980 
32200 
35420 
38640 
41860 
45080 
48300 
51520 
54740 
57960 
61180 
64400 



17762 
20299 
22836 
25374 
27911 
30448 
32986 
35523 
38060 
40598 
43135 
45672 
48210 
507471 



16184 
18496 
20808 
23120 
25432 
27744 
30055 
32367 
34679 
36991 
39303 
41615 
43927 
46239 



14651 
16744 
18837 
20930 
23023 
25116 
27209 
29302 
31395 
33488 
35581 
37674 
39767 
41860 



13073 
14941 
16808 
18676 
20544 
22411 
24279 
26146 
28014 
29882 
31749 
33617 
35484 
37352 



2344 
2679 
3014 
3349 
3684 
4019 
4353 
4688 
5023 
5358 
5693 
6028 
6363 



4688 

5358 

6028 

6698 

7368 

8038 

8706 

9376 

10046 

10716 

11386 

12056 

12726 

13396 



2113 
2415 
2717 
3019 
3321 
3622 
3924 
4226 
4528 
4830 
5132 
5434 
5736 
6037 



14764 
16873 
18982 
21091 
23200 
25309 
27418 
29527 
31637 
33746 
35855 
37964 
40073 
42182 



12667 
14477 
16287 
18096 
19906 
21716 
23525 
25335 
27145 
28954 
30764 
32574 
34383 
36193 



4227 

4830 

5434 

6038 

6642 

7245 

7849 

8453 

9057 

9660 

10264 

10868 

11472 

12075 



6311 

7213 

8114 

9016 

9918 

10819 

11721 

12622 

13524 

14426 

15327 

16229 

17130 

18032 



8453 
9660 
10868 
12075 
13283 
14490 
15698 
16905 
18113 
19320 
20528 
21735 
22943 
24150 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23030 
26320 
29610 
32900 
36190 
39480 
42770 
46060 
49350 
52640 
55930 
59220 
62510 
65800 



18148 
20740 
23333 
25925 
28518 
31110 
33703 
36295 
38888 
41480 
44073 
46665 
49258 
51850 



16536 
18898 
21260 
23622 
25984 
28347 
30709 
33071 
35433 
37796 
40158 
42520 
44882 
47244 



14970 
17108 
19247 
21385 
23524 
25662 
27801 
29939 
32078 
34216 
36355 
38493 
40632 
42770 



13357 
15266 
17174 
19082 
20990 
22898 
24807 
26715 
28623 
30531 
32439 
34348 
36256 
38164 



2395 
2737 
3079 
3422 
3764 
4106 
4448 
4790 
5132 
5475 
5817 
6159 
6501 
6843 

96 



4790 

5474 

6158 

6844 

7528 

8212 

8896 

9580 

10264 

10950 

11634 

12318 

13002 

13686 



2159 
2467 
2776 
3084 
3393 
3701 
4010 
4318 
4627 
4935 
5243 
5552 
5860 
6169 



15085 
17240 
19395 
21550 
23704 
25859 
28014 
30169 
32324 
34479 
36634 
38789 
40944 
43099 



12943 
14792 
16641 
18490 
20339 
22188 
24037 
25886 
27735 
29584 
31433 
33282 
35131 
36980 



4319 

4935 

5552 

6169 

6786 

7403 

8020 

8637 

9254 

9870 

10487 

11104 

11721 

12338 



6448 

7370 

8291 

9212 

10133 

11054 

11976 

12897 

13818 

14739 

15660 

16582 

17503 

18424 



8637 
9870 
11104 
12338 
13572 
14805 
16039 
17273 
18507 
19740 
20974 
22208 
23442 
24675 



48-ft. Span LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


23520 

26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


18534 
21181 
23829 
26477 
29124 
31772 
34420 
37068 
39715 
42363 
45011 
47658 
50306 
52954 


16887 
19300 
21712 
24125 
26537 
28950 
31362 
33775 
36187 
38600 
41012 
43425 
45837 
48250 


15288 
17472 
19656 
21840 
24024 
26208 
28392 
30576 
32760 
34944 
37128 
39312 
41496 
43680 


13642 
15590 
17539 
19488 
21437 
23386 
25334 
27283 
29232 
31181 
33130 
35078 
37027 
38976 


2446 
2796 
3145 
3494 
3844 
4193 
4543 
4892 
5242 
5591 
5940 
6290 
6639 
6989 


4892 

5592 

6290 

6988 

7688 

8386 

9086 

9784 

10484 

11182 

11880 

12580 

13278 

13978 


2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 


15406 
17606 
19807 
22008 
24209 
26410 
28610 
30811 
33012 
35213 
37414 
39614 
41815 
44016 


13218 
15107 
16995 
18883 
20772 
22660 
24548 
26436 
28325 
30213 
32101 
33990 
35878 
37766 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


6586 

7526 

8467 

9408 

10349 

11290 

12230 

13171 

14112 

15053 

15994 

16934 

17875 

18816 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24010 
27440 
30870 
34300 
37730 
41160 
44590 
48020 
51450 
54880 
58310 
61740 
65170 
68600 



18920 
21623 
24326 
27028 
29731 
32434 
35137 
37840 
40543 
43245 
45948 
48651 
513.54 
54057 



17239 
19702 
22165 
24627 
27090 
29553 
32016 
34478 
36941 
39404 
41867 
44329 
46792 
49255 



15607 
17836 
20066 
22295 
24525 
26754 
28984 
31213 
33443 
35672 
37902 
40131 
42360 
44590 



13926 
15915 
17905 
19894 
21883 
23873 
25862 
27852 
29841 
31830 
33820 
35809 
37799 
39788 



2497 
2854 
3210 
3567 
3924 
4281 
4637 
4994 
5351 
5708 
6064 
6421 
6778 
7134 



4994 
5708 
6420 
71.34 
7848 
8562 
9274 



10702 
11416 
12128 
12842 
13556 
14268 



2251 
2572 
2894 
3216 
3537 
3859 
4180 
4502 
4823 
5145 
.5407 



15727 
17973 
20220 
22467 
24713 
26960 
29206 
31453 
33700 
35946 
38193 



5788 40440 
6110:42686 
6431144933 



13494 
15421 
17348 
19277 
21204 
23132 
25060 
26987 
28915 
30843 
32770 
34698 
36626 
38553 



4502 

5145 

5789 

6432 

7075 

7718 

8361 

9004 

9647 

10290 

10934 

11577 

12220 

12863 



6723 

7683 

8644 

9604 

10564 

11525 

12485 

13446 

14406 

15366 

16327 

17287 

18248 

19208 



9004 
10290 
11577 
12863 
14149 
15435 
16722 
18008 
19294 
20580 
21867 
23153 
24439 
25725 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24500 
28000 
31500 
35000 
38500 
42000 
45500 
49000 
.52500 
56000 
59500 
63000 
66500 
70000 



19306 
22064 
24822 
27580 
30338 
33096 
35854 
38612 
41370 
44128 
46886 
49644 
52402 
55160 



17591 
20104 
22617 
25130 
27643 
30156 
32669 
35182 
37695 
40208 
42721 
45234 
47747 
50260 



15925 
18200 
20475 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 



14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 



2548 
2912 
3276 
3640 
4004 
4368 
4732 
5096 
5460 
5824 
6188 
6552 
6916 
7280 



5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 



2297 
2625 
2953 
3281 
3610 
3937 
4266 
4594 
4922 
5250 
5578 
5906 
6234 
6562 



16048 
18340 
20633 
22925 
25218 
27510 
29803 
32095 
34388 
36680 
38973 
41265 
43558 
45850 



13769 
15736 
17703 
19670 
21637 
23604 
25571 
27538 
29505 
31472 
33439 
35406 
37373 
39340 



4594 

5250 

5907 

6563 

7219 

7875 

8532 

9188 

9844 

10500 

11157 

11813 

12469 

13125 



6860 

7840 

8820 

9800 

10780 

11760 

12740 

13720 

14700 

15680 

16660 

17640 

18620 

19600 



9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 



51-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24990 
28560 
32130 
35700 
39270 
42840 
46410 
49980 
53550 
57120 
60690 
64260 
67830 
71400 



19692 
22505 
25318 
28132 
30945 
33758 
36571 
39384 
42197 
45011 
47824 
50637 
53450 
56263 



17943 
20506 
23069 
25633 
28196 
30759 
33322 
35886 
38449 
41012 
43575 
46139 
48702 
51265 



16244 
18564 
20885 
23205 
25526 
27846 
30166 
32487 
34808 
37128 
39448 
41769 
44090 
46410 



14494 
16565 
18635 
20706 
22777 
24847 
26918 
28988 
31059 
33130 
35200 
37271 
39341 
41412 



2599 
2970 
3342 
3713 
4084 
4455 
4827 
5198 
5569 
5940 
6312 
6683 
7054 
7426 



5198 

5940 

6684 

7426 

8168 

8910 

9654 

10396 

11138 

11880 

12624 

13366 

14108 

14852 



2343 
2677 
3012 
3347 
3682 
4016 
4351 
4686 
5020 
5355 
5690 
6024 
6359 
6694 



16368 
18707 
21045 
23384 
25722 
28060 
30399 
32737 
35075 
37414 
39752 
42090 
44429 
46767 



14044 
16051 
18057 
20063 
22070 
24076 
26082 
28089 
30095 
32101 
34108 
36114 
38120 
40127 



4686 

5355 

6025 

6694 

7364 

8033 

8702 

9372 

10041 

10710 

11380 

12049 

12719 

13388 



6997 

7997 

8996 

9996 

10996 

11995 

12995 

13994 

14994 

15994 

16993 

17993 

18992 

19992 



9372 
10710 
12049 
13388 
14727 
16065 
17404 
18743 
20082 
21420 
22759 
24098 
25437 
26775 



97 



62-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


25480 
29120 
32760 
36400 
40040 
43680 
47320 
50960 
54600 
58240 
61880 
65520 
69160 
72800 


20078 
22947 
25815 
28683 
31552 
34420 
37288 
40156 
43025 
45893 
48761 
51630 
54498 
57366 


18295 
20908 
23522 
26135 
28749 
31362 
33976 
36589 
39203 
41816 
44430 
47043 
49657 
52270 


16562 
18928 
21294 
23660 
26026 
28392 
30758 
33124 
35490 
37856 
40222 
42588 
44954 
47320 


14778 
16890 
19001 
21112 
23223 
25334 
27446 
29557 
31668 
33779 
35890 
38002 
40113 
42224 


2650 
3028 
3407 
3786 
4164 
4543 
4921 
5300 
5678 
6057 
6436 
6814 
7193 
7571 


5300 

6056 

6814 

7572 

8328 

9086 

9842 

10600 

11356 

12114 

12872 

13628 

14386 

15142 


2389 
2730 
3071 
3412 
3754 
4095 
4436 
4777 
5119 
5460 
5801 
6142 
6484 
6825 


16689 
19074 
21458 
23842 
26226 
28610 
30995 
33379 
35763 
38147 
40531 
42916 
45300 
47684 


14320 
16365 
18411 
20457 
22502 
24548 
26594 
28640 
30685 
32731 
34777 
36822 
38868 
40914 


4778 

5460 

6143 

6825 

7508 

8190 

8873 

9555 

10238 

10920 

11603 

12285 

12968 

13650 


7134 
8154 
9173 
10192 
11211 
12230 
13250 
14269 
15288 
16307 
17326 
18346 
19365 
20384 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



25970 
29680 
33390 
37100 
40810 
44520 
48230 
51940 
55650 
59360 
63070 
66780 
70490 
74200 



20464 
23388 
26311 
29235 
32158 
35082 
38005 
40929 
43852 
46776 
49699 
52623 
55546 
58470 



18646 
21310 
23974 
26638 
29302 
31965 
34629 
37293 
39957 
42620 
45284 
47948 
50612 
53276 



16880 
19292 
21704 
24115 
26526 
28938 
31350 
33761 
36172 
38584 
40996 
43407 
45818 
48230 



15063 
17214 
19366 
21518 
23670 
25822 
27973 
30125 
32277 
34429 
36581 
38732 
40884 
43036 



2701 
3087 
3473 
3858 
4244 
4630 
5016 
5402 
5788 
6173 
6559 
6945 
7331 
7717 



5402 

6174 

6946 

7716 

8488 

9260 

10032 

10804 

11576 

12346 

13118 

13890 

14662 

15434 



2435 
2782 
3130 
3478 
3826 
4174 
4522 
4869 
5217 
5565 
5913 
6261 
6608 
6956 



17010 
19440 
21870 
24301 
26731 
29161 
31591 
34021 
36451 
38881 
41311 
43741 
46171 
48601 



14595 
16680 
18765 
20850 
22935 
25020 
27105 
29190 
31275 
33360 
35445 
37530 
39615 
41700 



4870 

5565 

6261 

6957 

7652 

8348 

9044 

9739 

10435 

11130 

11826 

12522 

13217 

13913 



7272 
8310 
9349 
10388 
11427 
12466 
13504 
14543 
15582 
16621 
17660 
18698 
19737 
20776 



9739 
11130 
12522 
13913 
15304 
16695 
18087 
19478 
20869 
22260 
23652 
25043 
26434 
27825 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



20850 
23829 
26808 
29786 
32765 
35744 
38722 
41701 
44680 
47658 
50637 
53616 
56594 
59573 



18998 
21712 
24426 
27140 
29854 
32568 
35283 
37997 
40711 
43425 
46139 
48853 
51567 
54281 



17199 
19656 
22113 
24570 
27027 
29484 
31941 
34398 
36855 
39312 
41769 
44226 
46683 
49140 



15347 
17539 
19732 
21924 
24116 
26309 
28501 
30694 
32886 
35078 
37271 
39463 
41656 
43848 



2752 
3145 
3538 
3931 
4324 
4717 
6111 
5504 
5897 
6290 
6683 
7076 
7469 
7862 



5504 
6290 
7076 
7862 
8648 
9434 
10222 

11008 
11794 
12580 
13366 
14152 
14938 
15724 



2356 
2835 
3189 
3544 
3898 
4252 
4607 
4961 
5316 
5670 
6024 
6379 
6733 
7087 



17331 
19807 
22283 
24759 
27235 
29711 
32.187 
34663 
37139 
39614 
42090 
44566 
47042 
49518 



14871 
16995 
19119 
21244 
23368 
25492 
27617 
29741 
31865 
33990 
36114 
38238 
40363 
42487 



4712 

5670 

6379 

7088 

7797 

8505 

9214 

9923 

10632 

11340 

12049 

12758 

13467 

14175 



74091 
8467i 
9526 
10584 
11642 
12701 
13759 
14818 
15876 
16934 
17993 
19051 
20110 
21168 



9423 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26950 
30800 
34650 
38500 
42350 
46200 
50050 
53900 
57750 
61600 
65450 
69300 
73150 
77000 



21237 
24270 
27304 
30338 
33372 
36406 
39439 
42473 
45507 
48541 
51575 
54608 
57642 
60676 



19350 
22114 
24879 
27643 
30407 
33172 
35936 
38700 
41465 
44229 
46993 
49757 
52522 
55286 



17518 
20020 
22522 
25025 
27527 
30030 
32533 
35035 
37538 
40040 
42543 
45045 
47548 
50050 



15631 
17864 
20097 
22330 
24563 
26796 
29029 
31262 
33495 
35728 
37961 
40194 
42427 
44660 



2803 
3203 
3604 
4004 
4404 
4805 
5205 
5606 
6006 
6406 
6807 
7207 
7608 
8008 



5606 

6406 

7208 

8008 

8808 

9610 

10410 

11212 

12012 

12812 

13614 

14414 

15216 

16016 



2527 
2887 
3248 
3610 
3970 
4331 
4692 

6053 
6414 
5775 
6136 
6497 
6858 
7219 



17652 
20174 
22696 
25218 
27739 
30261 
32783 
35305 
37826 
40348 
42870 
45392 
47913 
50435 



15146 
17310 
19473 
21637 
23801 
25964 
28128 
30292 
32456 
34619 
36783 
38947 
41110 
43274 



5054 

5775 

6497 

7219 

7941 

8663 

9385 

10107 

10829 

11550 

12272 

12994 

13716 

14438 



7546 
8624 
9702 
10780 
11858 
12936 
14014 
15092 
16170 
17248 
18326 
19404 
20482 
21560 



10107 
11550 
12994 
14438 
15882 
17326 
18769 
20213 
21657 
23100 
24544 
25988 
27432 
28875 



98 



56-ft. Span 


LOAD 


70 'LBS. PER SQ. FT. — 


I PITCH 








Center to 
Center 

o£ 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


27440 
31360 
35280 
39200 
43120 
47040 
50960 
54880 
58800 
62720 
66640 
70560 
74480 
78400 


21623 
24712 
27801 
30890 
33979 
37068 
40156 
43245 
46334 
49423 
52512 
55601 
58690 
61779 


19702 
22516 
25331 
28146 
30960 
33775 
36589 
39404 
42218 
45033 
47848 
50662 
53477 
56291 


17836 
20384 
22932 
25480 
28028 
30576 
33124 
35672 
38220 
40768 
43316 
45864 
48412 
50960 


15915 
18189 
20462 
22736 
25010 
27283 
29557 
31830 
34104 
36378 
38651 
40925 
43198 
45472 


2854 
3261 
3669 
4077 
4484 
4892 
5300 
5708 
6115 
6523 
6931 
7338 
7746 
8154 


5708 

6522 

7338 

8154 

8968 

9784 

10600 

11416 

12230 

13046 

13862 

14676 

15492 

16308 


2572 
2940 
3307 
3675 
4042 
4410 
4777 
5145 
5512 
5880 
6247 
6615 
6982 
7350 


17973 
20541 
23108 
25676 
28244 
30811 
33379 
35946 
38514 
41082 
43649 
46217 
48784 
51352 


15421 
17624 
19827 
22030 
24233 
26436 
28640 
30843 
33046 
35249 
37452 
39655 
41858 
44061 


5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 


7683 
8781 
9878 
10976 
12074 
13171 
14269 
15366 
16464 
17562 
18659 
19757 
20854 
21952 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



27930 
31920 
35910 
39900 
43890 
47880 
51870 
55860 
59850 
63840 
67830 
71820 
75810 
79800 



22009 
25153 
28297 
31441 
34585 
37729 
40874 
44018 
47162 
50306 
53450 
56594 
59738 
62882 



20054 
22919 
25783 
28648 
31513 
34378 
37243 
40107 
42972 
45837 
48702 
51567 
54432 
57296 



18154 
20748 
23341 



16199 

18514 
20828 



2593523142 
28528 25456 



31122 
33715 
36309 
38902 
41496 
44089 
46683 
49276 
51870 



27770 
30085 
32399 
34713 
37027 
39341 
41656 
43970 
46284 



2905 
3320 
3735 
4150 
4565 
4980 
5394 
5809 
6224 
6639 
7054 
7469 
7884 
8299 



6810 

6640 

7470 

8300 

9130 

9960 

10788 

11618 

12448 

13278 

14108 

14938 

15768 

16598 



2618J 18294 
2992 20908 
336723521 
374126135 
4115!28748 
448931361 
486333975 
523736588 
561139202 



5985 
6359 
6733 
7107 
7481 



41815 
44429 
47042 
49656 
52269 



15697 
17939 
20181 
22424 
24666 
26909 
29151 
31393 
33636 
35878 
38120 
40363 
42605 
44848 



5237 
5985 
6734 
7482 
8230 



7820 

8938, 

10055 

11172 

12289 



8978,13406 

9726 14524 

10474 156411 

1122216758 

11970 17875J 



12719 
13467 
14215 
14963 



18992 
20110! 
21227 
223441 



10474 
11970 
13467 
14963 
16459 
17955 
19452 
20948 
22444 
23940 
25437 
26933 
28429 
29925 



58-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet. 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



28420 
32480 
36540 
40600 
44660 
48720 
52780 
56840 
60900 
64960 
69020 
73080 
77140 
81200 



22395 
25594 
28794 
31993 
35192 
38391 
41591 
44790 
47990 
51188 
54388 
57587 
60786 
63986 



20406 
23321 
26236 
29151 
32066 
34981 
37896 
40811 
43726 
46641 
49556 
52471 
55387 
58302 



18473 
21112 
23751 
26390 
29029 
31668 
34307 
36946 
39585 
42224 
44863 
47502 
50141 
52780 



16484 
18838 
21193 
23548 
25903 
28258 
30612 
32967 
35322 
37677 
40032 
42386 
44741 
47096 



2956 
3378 
3800 
4222 
4645 
5067 
5489 
5911 
6334 
6756 
7178 
7600 
8023 
8445 



5912 

6756 

7600 

8444 

9290 

10134 

10978 

11822 

12668 

13512 

14356 

15200 

16046 

16890 



2664 
3045 
3426 
3806 
4187 
4567 
4948 
5329 
5709 
6090 
6471 
6851 
7232 
7612 



18615 
21274 
23934 
26593 
29252 
31912 
34571 
37230 
39890 
42549 
45208 
47867 
50527 
53186 



15972 
18254 
20535 
22817 
25099 
27381 
29662 
31944 
34226 
36508 
38789 
41071 
43353 
45634 



5329 

6090 

6852 

7613 

8374 

9135 

9897 

10658 

11419, 

12180 

12942! 

13703 

14464 

15225 



79581 
9094: 

102311 

11368! 

12505; 

13642! 

14778! 



10658 
12180 
13703 
15225 
16748 
18270 
19793 



1591521315 
1705222838 
1818924360 
19326J25883 
2046227405 
2159928928 
22736 30450 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



28910 
33040 
37170 
41300 
45430 
49560 
53690 
57820 
61950 
66080 
70210 
74340 
78470 
82600 



22781 
26036 
29290 
32544 
35799 
39053 
42308 
45562 
48817 
52071 
55325 
58580 
61834 
65089 



20757 
23723 
26688 
29653 
32619 
35584 
38549 
41515 
44480 
47445 
50411 
53376 
56341 
59307 



18792 
21476 
24160 
26845 
29529 
32214 
34898 
37583 
40267 
42952 
45636 
48321 
51005 
53690 



16768 
19163 
21559 
23954 
26349 
28745 
31140 
33636 
35931 
38326 
40722 
43117 
45513 
47908 



3007 
3436 
3866 
4295 
4725 
5164 
5584 
6013 
6443 
6872 
7302 
7731 
8161 
8590 



6014 

6872 

7732 

8590 

9450 

10308 

11168 

12026 

12886 

13744 

14604 

15462 

16322 

17180 



2710 
3097 
3485 
3872 
4259 
4646 
5033 
5421 
5808 
6195 
6582 
6969 
7357 
7744 



18936 
21641 
24346 
27052 
29757 
32462 
35167 
37872 
40577 
43282 
45988 
48693 
51398 
54103 



16247 
18568 
20890 
23211 
25532 
27853 
30174 
32495 
34816 
37137 
39458 
41779 
44100 
46421 



5421 

6195 

6970 

7744 

8519 

9293 

10067 

10842 

11616 

12390 

13165 

13939 

14714 

15488 



8095 
9251 
10408 
11564 
12720 
13877 
15033 
16190 
17346 
18502 
19659 
20815 
21972 
23128 



10842 
12390 
13939 
15488 
17037 
18585 
20134 

21683 
23232 
24780 
26329 
27878 
29427 
30976 



99 



60-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet , 

19 Feet . 

20 Feet . 


29400 
33600 
37800 
42000 
46200 
50400 
54600 
58800 
63000 
67200 
71400 
75600 
79800 
84000 


23167 
26477 
29786 
33096 
36406 
39715 
43025 
46334 
49644 
52954 
56263 
59573 
62882 
66192 


21109 
24125 
27140 
30156 
33172 
36187 
39203 

42218 
45234 
48250 
51265 
54281 
57296 
60312 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


17052 
19488 
21924 
24360 
26796 
29232 
31668 
34104 
36540 
38976 
41412 
43848 
46284 
48720 


3058 
3494 
3931 
4368 
4805 
5242 
5678 
6115 
6552 
6989 
7426 
7862 
8299 
8736 


6116 

6988 

7862 

8736 

9610 

10484 

11356 

12230 

13104 

13978 

14852 

15724 

16598 

17472 


2756 
3150 
3544 
3937 
4331 
4725 
5119 
5512 
5906 
6300 
6694 
7087 
7481 
7875 


19257 
22008 
24759 
27510 
30261 
33012 
35763 
38514 
41265 
44016 
46767 
49518 
52269 
55020 


16523 
18883 
21244 
23604 
25964 
28325 
30685 
33046 
35406 
37766 
40127 
42487 
44848 
47208 


5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 


8232 
9408 
10584 
11760 
12936 
14112 
15288 
16464 
17640 
18816 
19992 
21168 
22344 
23520 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



29890 
34160 
38430 
42700 
46970 
51240 
55510 
59780 
64050 
68320 
72590 
76860 
81130 
85400 



23553 
26918 
30283 
33648 
37012 
40377 
43742 

47107 
50471 
53836 
57201 
60566 
63930 
67295 



21461 
24527 
27593 
30659 
33724 
36790 
39856 
42922 
45988 
49054 
52120 
55185 
58251 
61317 



19428 
22204 
24979 
27755 
30530 
33306 
36081 
38857 
41632 
44408 
47183 
49959 
52734 
55510 



17336 
19813 
22289 
24766 
27243 
29719 
32196 
34672 
37149 
39626 
42102 
44579 
47055 
49532 



3109 
3553 
3997 
4441 
4885 
5329 
5773 
6217 
6661 
7105 
7549 
7993 
8438 
8882 



6218 
7106 
7994 



9770 
10658 
11546 
12434 
13322 
14210 
15098 
15986 
16876 
17764 



2802 
3202 
3603 
4003 
4403 
4804 
5204 
5604 
6005 
6405 
6805 
7206 
7606 
8006 



19578 
22375 
25172 
27969 
30765 
33562 
36359 
39156 
41953 
44750 
47546 
50343 
53140 
55937 



16798 
19198 
21598 
23997 
26397 
28797 
31197 
33596 
35996 
38396 
40796 
43195 
45595 
47995 



5605 

6405 

7206 

8007 

8807 

9608 

10409 

11209 

12010 

12810 

13611 

14412 

15212 

16013 



8369 
9565 
10760 
11956 
13152 
14347 
15543 
16738 
17934 
19130 
20325 
21521 
22716 
23912 



11209 
12810 
14412 
16013 
17614 
19215 
20817 
22418 
24019 
25620 
27222 
28823 
30424 
32025 



62 -ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



30380 

134720 
! 39060 
; 43400 
47740 
! 52080 
56420 
60760 
65100 
69440 
173780 
78120 
182460 
86800' 



23939 
27359 
30779 
341991 
37619 
41039 
44459 
47879 
51299 
54719 
58139 
61559 
64978 
68398 



21813 
24929 
28045 
31161 
34277 
37393 
40510 
43626 
46742 
49858 
52974 
56090 
59206 
62322 



19747117620 
2256820138 
25389 22655 



28210 
31031 
33852 
36673 
39494 
42315 
45136 
47957 
50778 
53599 
56420 



25172 
27689 
30206 
32724 
35241 
37758 
40275 
42792 
45310 
47827 
50344 



3160 
3611 
4062 
4514 
4965 
5416 
5868 
6319 
6770 
7222 
7673 
8124 
8576 
9027 



6320 

7222 

8124 

9028 

9930 

10832 

11736 

12638 

13540 

14444 

15346 

16248 

17152 

18054 



2848 
3255 
3662 
4069 
4476 
4882 
5289 
5696 
6103 
6510 
6917 
7324 
7731 
8137 



19899 
22742 
25584 
28427 
31270 
34112 
36955 
39798 
42641 
45483 
48326 
51169 
54011 
56854 



17074 
19513 
21952 
24391 
26830 
29269 
31708 
34147 
36586 
39025 
41464 
43903 
46343 
48782 



5697 

6510 

7324 

8138 

8952 

9765 

10579 

11393 

12207 

13020 

13834 

14648 

15462 

16275 



8506 
9722 
10937 
12152 
13367 
14582 
15798 
17013 
18228 
19443 
20658 
21874 
23089 
24304 



11393 
13020 
14648 
16275 
17903 
19530 
21158 
22785 
24413 
26040 
27668 
29295 
30923 
32550 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



30870 
35280 
39690 
44100 
48510 
52920 
57330 
61740 
66150 
70560 
74970 
79380 
83790 
88200 



24326 
27801 
31276 
34751 
38226 
41701 
45176 

48651 
52126 
55601 
59076 
62551 
66027 
69502 



22165 
25331 
28497 
31664 
34830 
37997 
41163 
44329 
47496 
50662 
53828 
56995 
60161 
63328 



20066 
22932 
25798 
28665 
31532 
34398 
37264 

40131 
42998 
45864 
48731 
51597 
54464 
57330 



17905 
20462 
23020 
25578 
28136 
30694 
33251 

35809 
38367 
40925 
43483 
46040 
48598 
51156 



3210 
3669 
4128 
4586 
5045 
5504 
5962 
6421 
6880 
7338 
7797 
8256 
8714 
9173 



6420 

7338 

8256 

9172 

10090 

11008 

11924 

12842 
13760 
14676 
15594 
16512 
17428 
18346 



2894 
3307 
3721 
4134 
4548 
4961 
5375 

5788 
6202 
6615 
7028 
7442 
7855 
8269 



20220 
23108 
25997 
28886 
31774 
34663 
37551 
40440 
43328 
46217 
49105 
51994 
54882 
57771 



17349 
19827 
22306 
24784 
27263 
29741 
32219 
34698 
37176 
39655 
42133 
44612 
47090 
49568 



5789 
6615 
7442 
8269 
9096 
9923 
10750 

11577 
12404 
13230 
14057 
14884 
15711 
16538 



8644111577 

98781 13230 

11113 14884 



12348 
13583 
14818 
16052 

17287 
18522 
19757 
20992 
22226 
23461 
24696 



16538 
18192 
19845 
21499 
23153 
24807 
26460 
28114 
29768 
31422 
33075 



100 



64-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-I] 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


31360 

35840 
40320 
44800 
49280 
53760 
58240 
62720 
67200 
71680 
76160 
80640 
85120 
89600 


24712 
28242 
31772 
35302 
38833 
42363 
45893 
49423 
52954 
56484 
60014 
63544 
67075 
70605 


22516 
25733 
28950 
32106 
35383 
38600 
41816 
45033 
48250 
51466 
54683 
57900 
61116 
64333 


20384 
23296 
26208 
29120 
32032 
34944 
37856 
40768 
43680 
46592 
49504 
52416 
55328 
58240 


18189 
20787 
23386 
25984 
28582 
31181 
33779 
36378 
38976 
41574 
44173 
46771 
49370 
51968 


3261 
3727 
4193 
4659 
5125 
5591 
6057 
6523 
6989 
7455 
7921 
8387 
8852 
9318 


6522 

7454 

8386 

9318 

10250 

11182 

12114 

13046 

13978 

14910 

15842 

16774 

17704 

18636 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


20541 
23475 
26410 
29344 
32278 
35213 
38147 
41082 
44016 
46950 
49885 
52819 
55754 
58688 


17624 
20142 
22660 
25178 
27695 
30213 
32731 
35249 
37766 
40284 
42802 
45320 
47837 
50355 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


8781 
10035 
11290 
12544 
13798 
15053 
16307 
17562 
18816 
20070 
21325 
22579 
23834 
25088 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



31850 
36400 
40950 
45500 
50050 
54600 
59150 
63700 
68250 
72800 
77350 
81900 
86450 
91000 



25098 
28683 
32269 
35854 
39439 
43025 
46610 
50196 
53781 
57366 
60952 
64537 
68123 
71708 



22868 
26135 
29402 
32669 
35936 
39203 
42470 
45737 
49004 
52270 
55537 
58804 
62071 
65338 



20702 
23660 
26618 
29575 
32533 
35490 
38448 
41405 
44363 
47320 
50277 
53235 
56192 
59150 



18473 
21112 
23751 
26390 
29029 
31668 
34307 
36946 
39585 
42224 
44863 
47502 
50141 
52780 



3312 
3786 
4259 
4732 
5205 
5678 
6152 
6625 
7098 
7571 
8044 
8518 
8991 
9464 



6624 

7572 

8518 

9464 

10410 

11356 

12304 

13250 

14196 

15142 

16088 

17036 

17982 

18928 



2986 
3412 
3839 
4266 
4692 
5119 
5545 
5972 
6398 
6825 
7252 
7678 
8105 
8531 



20862 
23842 
26822 
29803 
32783 
35763 
38743 
41724 
44704 
47684 
50664 
53645 
56625 
59605 



17900 
20457 
23014 
25571 
28128 
30685 
33242 
35799 
38357 
40914 
43471 
46028 
48585 
51142 



5972 

6825 

7679 

8532 

fl385 

10238 

11091 

11944 

12797 

13650 

14504 

15357 

16210 

17063 



8918 
10192 
11466 
12740 
14014 
15288 
16562 
17836 
19110 
20380 
21658 
22932 
24206 
25480 



11944 
13650 
15357 
17063 
18769 
20475 
22182 
23888 
25594 
27300 
29007 
30713 
32419 
34125 



101 



40-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 

6367 

7276 

8186 

9096 

10005 

10915 

11824 

12734 

13644 

14553 

15463 

16372 

17282 

18192 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


8400 

9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


6820 

7795 

8769 

9744 

10718 

11692 

12667 

13641 

14616 

15590 

16564 

17539 

18513 

19488 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


5770 

6595 

7419 

8244 

9068 

9892 

10717 

11541 

12366 

13190 

14014 

14839 

15663 

16488 


907 
1036 
1166 
1296 
1425 
1555 
1684 
1814 
1944 
2073 
2203 
2332 
2462 
2592 


1814 
2073 
2332 
2592 
2851 
3110 
■ 3369 
3628 
3888 
4147 
4406 
4665 
4924 
5184 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 


1822 
2083 
2343 
2604 
2864 
3124 
3385 
3645 
3906 
4166 
4426 
4687 
4947 
5208 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


3637 
4156 
4676 
5196 
5715 
6235 
6754 
7274 
7794 
8313 
8833 
9352 
9872 
10392 



41-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

42-ft. Span 

7 Feet .... 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

43-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 



7533 
8610 
9686 
10762 
11838 
12915 
13991 
15067 
16144 
17220 
18296 
19373 
20449 
21525 



6991 

7990 

8988 

9987 

10986 

11984 

12983 

13982 

14980 

15979 

16978 

17977 

18975 

19975 



6457 

7380 

8302 

9225 

10147 

11070 

11992 

12916 

13837 

14760 

15682 

16605 

17527 

18450 



5915 

6760 

7605 

8450 

9295 

10140 

10985 

11830 

12675 

13520 

14365 

15201 

16056 

16900 



929 
1062 
1195 
1328 
1461 
1594 
1726 
1859 
1992 
2125 
2258 
2391 
2523 
2656 



1859 
2125 
2391 
2656 
2922 
3188 
3453 
3719 
3985 
4250 
4516 
4782 
5047 
5313 



6526 

7458 

8391 

9323 

10255 

11188 

12120 

13053 

13985 

14917 

15850 

16782 

17715 

18646 



5596 

6396 

7195 

7995 

8794 

9594 

10393 

11193 

11992 

12792 

13591 

14391 

15190 

15990 



1868 
2135 
2402 
2669 
2935 
3202 
3469 
3736 
4003 
4270 
4537 
4804 
5071 
5338 



2798 
3198 
3597 
3997 
4397 
4797 
5196 
5596 
5996 
6396 
6795 
7195 
7595 
7995 



3728 
4260 
4793 
5325 
5858 
6391 
6923 
7456 
7989 
8521 
9054 
9586 
10119 
10651 



8820 


7717 


7161 


6615 


6059 


952 


1905 


6685 


5733 


1913 


2866 


10080 


8820 


8184 


7560 


6924 


1088 


2177 


7640 


6552 


2187 


3276 


11340 


9922 


9208 


8505 


7790 


1224 


2449 


8595 


7371 


2460 


3685 


12600 


11025 


10231 


9450 


8656 


1360 


2721 


9550 


8190 


2734 


4095 


13860 


12127 


11254 


10395 


9521 


1496 


2993 


10505 


9009 


3007 


4504 


15120 


13230 


12277 


11340 


10387 


1632 


3265 


11460 


9828 


3280 


4914 


16380 


14333 


13300 


12285 


11253 


1769 


3538 


12416 


10647 


3554 


5323 


17640 


15435 


14323 


13230 


12118 


1905 


3810 


13371 


11466 


3827 


5733 


18900 


16538 


15346 


14175 


12984 


2041 


4082 


14326 


12285 


4101 


6142 


20160 


17640 


16369 


15120 


13849 


2177 


4354 


15281 


13104 


4374 


6552 


21420 


18743 


17392 


16065 


14715 


2313 


4626 


16236 


13923 


4648 


6961 


22680 


19846 


18415 


17010 


15581 


2449 


4898 


17191 


14742 


4921 


7371 


23940 


20948 


19439 


17955 


16446 


2585 


5171 


18146 


15561 


5194 


7780 


25200 


22050 


20462 


18900 


17312 


2721 


5443 


19101 


16380 


5468 


8190 



3819 
4364 
4910 
5455 
6001 
6546 
7092 
7638 
8183 
8729 
9274 
9820 
10366 
10911 



9030 


7901 


7332 


6772 


6203 


975 


1950 


6844 


5869 


1959 


2934 


10320 


9030 


8379 


7740 


7089 


1114 


2229 


7822 


6708 


2239 


3354 


11610 


10158 


9427 


8707 


7976 


1253 


2507 


8800 


7546 


2519 


3773 


12900 


11287 


10474 


9675 


8862 


1393 


2786 


9778 


8385 


2799 


4192 


14190 


12416 


11522 


10642 


9748 


1532 


3065 


10756 


9223 


3079 


4611 


15480 


13545 


12569 


11610 


10634 


1671 


3343 


11733 


10062 


3359 


5031 


16770 


14674 


13617 


12577 


11520 


1811 


3622 


12711 


10900 


3638 


5450 


18060 


15803 


14664 


13545 


12407 


1950 


3900 


13689 


11739 


3918 


5869 


19350 


16932 


15712 


14512 


13293 


2089 


4179 


14667 


12577 


4198 


6288 


20640 


18061 


16759 


15480 


14179 


2229 


4458 


15645 


13416 


4478 


6708 


21930 


19190 


17807 


16447 


15065 


2368 


4736 


16622 


14254 


4758 


7127 


23220 


20319 


18854 


17415 


1.5951 


2507 


5015 


17600 


15093 


5038 


7546 


24510 


21447 


19902 


18382 


16838 


2647 


5294 


18578 


15931 


5318 


7965 


25800 


22575 


20949 


19350 


17724 


2786 


5572 


19556 


16770 


5598 


8385 



3909 

4468 

5027 

5585 

6144 

6702 

7261 

7819 

8378 

8937 

9495 

10054 

10612 

11171 



102 



44-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 

6347 

7254 

8161 

9068 

9975 

10881 

11788 

12695 

13602 

14509 

15415 

16322 

17229 

18136 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


9240 

10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


8084 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15016 
16171 
17326 
18481 
19636 
20792 
21947 
23100 


7502 
8574 
9646 
10718 
11790 
12862 
13934 
15006 
16078 
17149 
18221 
19293 
20365 
21436 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


997 
1140 
1283 
1425 
1568 
1710 
1853 
1995 
2138 
2280 
2423 
2566 
2708 
2851 


1995 
2280 
2566 
2851 
3136 
3421 
3706 
3991 
4276 
4561 
4847 
5132 
5417 
5702 


7003 
8004 
9005 
10005 
11006 
12006 
13007 
14007 
15008 
16008 
17009 
18010 
19010 
20011 


6006 

6864 

7722 

8580 

9438 

10296 

11154 

12012 

12870 

13728 

14586 

15444 

16302 

17160 


2005 
2291 
2577 
2864 
3150 
3437 
3723 
4010 
4296 
4582 
4869 
5155 
5442 
5728 


3003 
3432 
3861 
4290 
4719 
5148 
5577 
6006 
6435 
6864 
7293 
7722 
8151 
8580 


4000 

4572 

5144 

5715 

6287 

6858 

7430 

8001 

8573 

9144 

9716 

10288 

10859 

11431 



45-ft. Span 



7 Feet , 

8 Feet , 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650' 
27000 



8268 
9450 
10631 
11813 
12994 
14176 
15357 
16539 
17720 
18902 
20083 
21265 
22446 
23625 



7673 
8769 
9865 
10962 
12058 
13154 
14250 
15346 
16443 
17539 
18635 
19731 
20827 
21924 



7087 
8100 
9112 
10125 
11137 
12150 
13162 
14175 
15187 
16200 
17212 
18225 
19237 
20250 



6492 

7419 

8346 

9274 

10201 

11129 

12056 

12983 

13911 

14838 

15766 

16693 

17620 

18549 



1020 
1166 
1312 
1458 
1603 
1749 
1895 
2041 
2187 
2332 
2478 
2624 
2770 
2916 



2041 
2332 
2624 
2916 
3207 
3499 
3790 
4082 
4374 
4665 
4957 
5248 
5540 
5832 



7163 
8186 
9209 
10233 
11256 
12279 
13302 
14326 
15349 
16372 
17396 
18419 
19442 
20466 



6142 
7020 
7897 
8775 
9652 
10530 
11407 

12285 
13162 
14040 
14917 
15795 
16672 
17550 



2050 


3071 


2343 


3510 


2636 


3948 


2929 


4387 


3222 


4826 


3515 


5265 


3808 


5703 


4101 


6142 


4394 


6581 


4687 


7020 


4980 


7458 


5273 


7897 


5566 


8336 


5859 


8775 



4091 

4676 

5260 

5845 

6430 

7014 

7599 

8183 

8768 

9352 

9937 

10521 

11106 

11691 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9660 


8452 


7843 


7245 


6636 


1043 


2086 


7322 


6279 


2096 


3139 


11040 


9660 


8964 


8280 


7584 


1192 


2384 


8368 


7176 


2395 


3588 


12420 


10867 


10084 


9315 


8532 


1341 


2682 


9414 


8073 


2695 


4036 


13800 


12075 


11205 


10350 


9480 


1490 


2980 


10460 


8970 


2994 


4485 


15180 


13283 


12325 


11385 


10428 


1639 


3278 


11506 


9867 


3294 


4933 


16560 


14491 


13446 


12420 


11376 


1788 


3576 


12552 


10764 


3593 


5382 


17940 


15699 


14566 


13455 


12325 


1937 


3875 


13598 


11661 


3893 


5830 


19320 


16906 


15687 


14490 


13273 


2086 


4173 


14644 


12558 


4192 


6279 


20700 


18114 


16807 


15525 


14221 


2235 


4471 


15690 


13455 


4491 


6727 


22080 


19322 


17928 


16560 


15169 


2384 


4769 


16736 


14352 


4791 


7176 


23460 


20530 


19048 


17595 


16117 


2533 


5067 


17782 


15249 


5090 


7624 


24840 


21738 


20169 


18630 


17065 


2682 


5365 


18828 


16146 


5390 


8073 


26220 


22945 


21289 


19665 


18013 


2831 


5663 


19874 


17043 


5689 


8521 


27600 


24150 


22411 


20700 


18960 


2980 


5961 


20920 


17940 


5989 


8970 



4182 

4780 

5377 

5975 

6572 

7170 

7768 

8365 

8963 

9560 

10158 

10755 

11353 

11950 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9870 
11280 
12690 
14100 
15510 
16920 
18330 
19740 
21150 
22560 
23970 
25380 
26790 
28200 



8635 
9870 
11104 
12338 
13572 
14806 
16040 
17274 
18508 
19742 
20976 
22211 
23445 
24675 



8014 
9159 
10304 
11449 
12594 
13738 
14883 
16028 
17173 
18318 
19463 
20608 
21753 
22898 



7402 
8460 
9517 
10575 
11632 
12690 
13747 

14805 
15862 
16920 
17977 
19035 
20092 
21150 



6780 

7749 

8718 

9687 

10655 

11624 

12593 

13562 

14531 

15499 

16468 

17437 

18406 

19373 



1065 
1218 
1370 
1522 
1675 
1827 
1979 
2131 
2284 
2436 
2588 
2741 
2893 
3045 



2131 
2436 
2741 
3045 
3350 
3654 
3959 
4263 
4568 
4872 
5177 
5482 
5786 
6091 



7481 
8550 
9619 
10687 
11756 
12825 
13894 
14962 
16031 
17100 
18169 
19238 
20306 
21375 



6415 

7332 

8248 

9165 

10081 

10998 

11914 

12831 

13747 

14664 

15580 

16497 

17413 

18330 



2141 
2447 
2753 
3059 
3365 
3671 
3977 
4283 
4589 
4895 
5201 
5507 
5813 
6119 



3207 
3666 
4124 
4582 
5040 
5499 
5957 
6415 
6873 
7332 
7790 
8248 
8706 
9165 



4273 

4884 

5494 

6105 

6715 

7326 

7936 

8547 

9157 

9768 

10379 

10989 

11600 

12210 



103 



48-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 
of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


8819 
10080 
11340 
12600 
13861 
15121 
16382 
17642 
18902 
20163 
21423 
22684 
23944 
25200 


8184 
9354 
10523 
11692 
12862 
14031 
15200 
16370 
17539 
18708 
19877 
21047 
22216 
23385 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


6924 

7914 

8903 

9893 

10882 

11871 

12861 

13850 

14840 

15829 

16818 

17808 

18797 

19785 


1088 
1244 
1399 
1555 
1710 
1866 
2021 
2177 
2332 
2488 
2643 
2799 
2954 
3110 


2177 
2488 
2799 
3110 
3421 
3732 
4043 
4354 
4665 
4976 
5287 
5598 
5909 
6220 


7640 
8732 
9823 
10915 
12006 
13098 
14189 
15281 
16372 
17464 
18555 
19647 
20738 
21830 


6552 

7488 

8424 

9360 

10296 

11232 

12168 

13104 

14040 

14976 

15912 

16848 

17784 

18720 


2187 
2499 
2812 
3124 
3437 
3749 
4062 
4374 
4687 
4999 
5312 
5624 
5937 
6249 


3276 
3744 
4212 
4680 
5148 
5616 
6084 
6552 
7020 
7488 
7956 
8424 
8892 
9360 


4364 

4988 

5611 

6235 

6858 

7482 

8105 

8729 

9352 

9976 

10599 

11223 

11846 

12470 



49-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

60-ft. Span 

7 Feet .... 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet .... 

17 Feet .... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet .... 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



9003 
10290 
11576 
12862 
14148 
15435 
16721 
18007 
19294 
20580 
21866 
23153 
24439 
25725 



8355 
9549 
10742 
11936 
13130 
14323 
15517 
16711 
17905 
19098 
20292 
21486 
22679 
23872 



7717 
8820 
9922 
11025 
12127 
13230 
14332 
15435 
16537 
17640 
18742 
19845 
20947 
22050 



7069 
8079 
9089 
10099 
11109 
12119 
13129 
14139 
15149 
16159 
17169 
18179 
19189 
20197 



nil 

1270 
1428 
1587 
1746 
1905 
2063 
2222 
2381 
2540 
2698 
2857 
3016 
3175 



2222 
2540 
2857 
3175 
3492 
3810 
4127 
4445 
4762 
5080 
5397 
5715 
6032 
6350 



7799 
8914 
10028 
11142 
12256 
13371 
14485 
15599 
16713 
17828 
18942 
20056 
21170 
22285 



6688 

7644 

8599 

9555 

10510 

11466 

12421 

13377 

14332 

15288 

16243 

17199 

18154 

19110 



2232 
2551 
2870 
3189 
3508 
3827 
4146 
4465 
4784 
5103 
5422 
5741 
6060 
6379 



3344 
3822 
4299 
4777 
5255 
5733 
6210 
6688 
7166 
7644 
8121 
8599 
9077 
9555 



4455 

5092 

5728 

6365 

7001 

7638 

8274 

8911 

9547 

10184 

10820 

11457 

12093 

12730 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



9187 
10500 
11813 
13125 
14437 
15750 
17062 
18375 
19687 
21000 
22312 
23625 
24937 
26250 



8526 
9744 
10962 
12180 
13398 
14616 
15834 
17052 
18270 
19488 
20706 
21924 
23142 
24360 



7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 



7213 
8244 
9274 
10305 
11335 
12366 
13397 
14427 
15458 
16488 
17519 
18550 
19580 
20610 



1134 
1296 
1458 
1620 
1782 
1944 
2106 
2268 
2430 
2592 
2754 
2916 
3078 
3240 



2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 
4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 



7959 
9096 
10233 
11370 
12507 
13644 
14781 
16918 
17055 
18192 
19329 
20466 
21603 
22740 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



2278 
2604 
2929 
3255 
3580 
3906 
4231 
4557 
4882 
5208 
5533 
5859 
6184 
6510 



3412 
3900 
4387 
4875 
5362 
5850 
6337 
6825 
7312 
7800 
8287 
8775 
9262 
9750 



4546 

5196 

5845 

6495 

7144 

7794 

8443 

9093 

9742 

10392 

11041 

11691 

12340 

12990 



10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 



9371 
10710 
12048 
13387 
14726 
16065 
17404 
18742 
20081 
21420 
22759 
24098 
25436 
26775 



8696 
9938 
11181 
12423 
13665 
14908 
16150 
17392 
18634 
19877 
21119 
22361 
23604 
24847 



8032 
9180 
10327 
11475 
12622 
13770 
14917 
16065 
17212 
18360 
19507 
20656 
21802 
22950 



7357 
8408 
9459 
10511 
11562 
12613 
13664 
14715 
15766 
16817 
17868 
18919 
19970 
21022 



1166 
1321 
1487 
1652 
1817 
1982 
2148 
2313 
2478 
2643 
2809 
2974 
3139 
3304 



2313 
2643 
2974 
3304 
3635 
3965 
4296 
4626 
4957 
5287 
5618 
5948 
6279 
6609 



8118 
9277 
10437 
11597 
12757 
13916 
15076 
16236 
17396 
18655 
19715 
20875 
22035 
23194 



6961 

7956 

8950 

9945 

10939 

11934 

12928 

13923 

14917 

15912 

16906 

17901 

18895 

19890 



2324 
2666 
2988 
3320 
3652 
3984 
4316 
4648 
4980 
5312 
5644 
5976 
6308 
6640 



3480 
3978 
4475 
4972 
5469 
5967 
6464 
6961 
7458 
7956 
8453 
8950 
9447 
9945 



4637 

5299 

5962 

6624 

7287 

7949 

8612 

9274 

9937 

10599 

11262 

11924 

12587 

13249 



104 



62-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet . . . . 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

54-ft. Span 

7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet . . . . 

18 Feet . . . . 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26^20 
28080 
29640 
31200 



AE 



9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 



BF 



8867 
10133 
11400 
12667 
13933 
15200 
16467 

17733 
19000 
20267 
21534 
22800 
24067 
25334 



CI 



8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 



DJ 



7602 
8573 
9645 
10717 
11788 
12860 
13932 

15003 
16075 
17147 
18219 
19290 
20362 
21434 



EF-IJ 
FG-HI 



1179 
1347 
1516 
1684 
1853 
2021 
2190 

2358 
2527 
2695 
2864 
3032 
3201 
3369 



GH 



2358 
2695 
3032 
3369 
3706 
4043 
4380 
4717 
5054 
5391 
5728 
6065 
6402 
6739 



EM 



8277 
9459 
10642 
11824 
13007 
14189 
15372 

16554 
17737 
18919 
20102 
21284 
22467 
23649 



CM 



7098 
8112 
9126 
10140 
11154 
12168 
13182 
14196 
15210 
16224 
17238 
18252 
19266 
20280 



HK 



2369 
2708 
3046 
3385 
3723 
4062 
4400 
4739 
5077 
5416 
5754 
6093 
6431 
6770 



JK 



3549 
4056 
4563 
5070 
5577 
6084 
6591 
7098 
7605 
8112 
8619 
9126 
9633 
10140 



KM 



4728 

5403 

6079 

6754 

7430 

8105 

8781 

9456 

10132 

10807 

11483 

12158 

12834 

13509 



11130 
12720 
14310 
15900 
17490 
19080 
20670 
22260 
23850 
25440 
27030 
28620 
30210 
31800 



9738 
11130 
12521 
13912 
15303 
16695 
18086 
19477 
20869 
22260 
23651 
25043 
26434 
27825 



9037 
10328 
11619 
12910 
14201 
15493 
16784 
18075 
19366 
20657 
21948 
23239 
24530 
25821 



8347 
9540 
10732 
11925 
13117 
14310 
15502 

16695 
17887 
19080 
20272 
21465 
22657 
23850 



7646 
8738 
9830 
10923 
12015 
13107 
14200 
15292 
16384 
17477 
18569 
19661 
20753 
21846 



1202 
1373 
1545 
1717 
1888 
2060 
2232 

2403 
2575 
2747 
2919 
3090 
3262 
3434 



2404 
2747 
3090 
3434 
3777 
4121 
4464 
4807 
5151 
5494 
5838 
6181 
6525 



8436 
9641 
10846 
12052 
13257 
14462 
15667 
16873 
18078 
19283 
20488 
21693 
22899 
24104 



7234 
8268 
9301 
10335 
11368 
12402 
13435 
14469 
15502 
16536 
17569 
18603 
19636 
20670 



2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
5520 
5865 
6210 
6555 
6900 



3617 
4134 
4650 
5167 
5684 
6201 
6717 
7234 
7751 
8268 
8784 
9301 
9818 
10335 



4819 

5507 

6196 

6884 

7573 

8261 

8950 

9638 

10327 

11015 

11703 

12392 

13080 

13769 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



9921 
11340 
12757 
14175 
15592 
17010 
18427 
19845 
21262 
22680 
24097 
25515 
26932 
28350 



9208 
10523 
11838 
13154 
14469 
15785 
17100 
18415 
19731 
21046 
22362 
23677 
24992 
26308 



8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 



7790 
8903 
10016 
11129 
12242 
13355 
14467 
15580 
16693 
17806 
18919 
20032 
21145 
22258 



1224 
1399 
1574 
1749 
1924 
2099 
2274 

2449 
2624 
2799 
2974 
3149 
3324 
3499 



2449 
2799 
3149 
3499 
3849! 
4199! 
4548 
4898 
5249 
5598 
5948 
6298 
6648 
6998 



8595 
9823 
11051 
12279 
13507 
14735 
15963 
17191 
18419 
19647 
20875 
22103 
23331 
24559 



7371 


2460 


3685 


8424 


2812 


4212 


9477 


3163 


4738 


10530 


3515 


5265 


11583 


3866 


5791 


12636 


4218 


6318 


13689 


4569 


6844 


14742 


4921 


7371 


15795 


5273 


7897 


16848 


5624 


8424 


17901 


5976 


8950 


18954 


6327 


9477 


20007 


6679 


10003 


21060 


7030 


10530 



4910 

5611 

6313 

7014 

7716 

8417 

9118 

9820 

10521 

11223 

11924 

12626 

13327 

14029 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet- 

19 Feet 

20 Feet 



11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 

23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 



10105 
11550 
12993 
14437 
15881 
17325 
18769 

20212 
21656 
23100 
24544 
25988 
27431 
28875 



9378 
10718 
12058 
13397 
14737 
16077 
17416 

18756 
20096 
21435 
22775 
24115 
25455 
26796 



8662 
9900 
11137 
12375 
13612 
14850 
16087 

17325 
18562 
19800 
21037 
22275 
23512 
24750 



7934 
9068 
10201 
11335 
12468 
13602 
14735 

15869 
17002 
18136 
19269 
20403 
21536 
22671 



1247 
1425 
1603 
1782 
1960 
2138 
2316 
2494 
2673 
2851 
3029 
3207 
3385 
3564 



2494 
2851 
3207 
3564 
3920 
4276 
4633 

4989 
5346 
5702 
6058 
6415 
6771 
7128 



8754 
10005 
11256 
12507 
13757 
15008 
16259 

17509 
18760 
20011 
21261 
22512 
23763 



7507 
8580 
9652 
10725 
11797 
12870 
13942 
15015 
16087 
17160 
18232 
19305 
20377 



2501421450 



2506 
2864 
3222 
3580 
3938 
4296 
4654 
5012 
5370 
5728 
6086 
6444 
6802 
7161 



3753 
4290 
4826 
5362 
5898 
6435 
6971 
7507 
8043 
8580 
9116 
9652 
10188 
10725 



5001 

5715 

6430 

7144 

7858 

8573 

9287 

10002 

10716 

11431 

12145 

12860 

13574 

14289 



105 



ee-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

57-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

68-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

59-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

f Feet 



Total 
Load 



Truss 



11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



9549 
10913 
12277 
13641 
15005 
16369 
17733 
19097 
20461 
21826 
23190 
24554 
25918 
27283 



CI 



8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



DJ 



8079 
9233 
10387 
11541 
12695 
13849 
15003 
16157 
17312 
18466 
19620 
20774 
21928 
23083 



EF-IJ 
FG-HI 



1270 
1451 
1632 
1814 
1995 
2177 
2358 
2540 
2721 
2903 
3084 
3265 
3447 
3628 



GH 



2540 
2903 
3265 
3628 
3991 
4354 
4717 
5080 
5443 
5806 
6168 
6531 
6894 
7257 



8914 
10187 
11460 
12734 
14007 
15281 
16554 

17828 
19101 
20375 
21648 
22921 
24195 
25468 



GM 



7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 



HK 



2551 
2916 
3280 
3645 
4009 
4374 
4739 
5103 
5468 
5832 
6197 
6561 
6926 
7291 



JK 



3822 
4368 
4914 
5460 
6006 
6552 
7098 
7644 
8190 
8736 
9282 
9828 
10374 
10920 



KM 



5092 

5819 

6546 

7274 

8001 

8729 

9456 

10184 

10911 

11639 

12366 

13093 

13821 

14548 



11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 



10473 
11970 
13466 
14962 
16458 
17955 
19451 
20947 
22444 
23940 
25436 
26933 



9719 
11108 
12496 
13885 
15273 
16662 
18050 
19439 
20827 
22216 
23604 
24993 



2842926381 
29925^27770 



8977 
10260 
11542 
12825 
14107 
15390 
16672 

17955 
19237 
20520 
21802 
23085 
2436'7 
25650 



8224 
9398 
10573 
11748 
12923 
14198 
15292 

16447 
17622 
18897 
19992 
21146 
22321 
23495 



1292 
1477 
1662 
1846 
2031 
2216 
2400 
2585 
2770 
2954 
3139 
3324 
3508 
3693 



2585 
2954 
3324 
3693 
4062 
4432 
4801 
5171 
5540 
5909 
6279 
6648 
7017 
7387 



9073 
10369 
11665 
12961 
14257 
15554 
16850 
18146 
19442 
20738 
22035 
23331 
24627 
25923 



7780 
8892 
10003 
11115 
12226 
13338 
14449 
15561 
16672 
17784 
18895 
20007 
21118 
22230 



2597 
2968 
3339 
3710 
4081 
4452 
4823 
6194 
5565 
5936 
6307 
6679 
7050 
7421 



3890 

4446 

5001 

5557 

6113 

6669 

7224 

7780 

8336 

8892 

9447 

10003 

10559 

11115 



5183 

5923 

6663 

7404 

8144 

8885 

9625 

10366 

11106 

11846 

12587 

13327 

14068 

14808 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



10656 
12180 
13702 
15225 
16747 
18270 
19792 
21315 
22837 
24360 
25882 
27405 
28927 
30450 



9890 
11303 
12715 
14128 
15541 
16954 
18367 
19780 
21193 
22606 
24019 
25432 
26844 
28257 



9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 



8368 
9563 
10759 
11954 
13149 
14345 
15540 
16736 
17931 
19126 
20322 
21517 
22713 
23907 



1315 
1503 
1691 
1879 
2067 
2254 
2442 
2630 
2818 
3006 
3194 
3382 
3570 
3758 



2630 
3006 
3382 
3758 
4-134 
4509 
4885 
5261 
5639 
6013 
6388 
6764 
7140 
7516 



9232 
10551 
11870 
13189 
14508 
15827 
17145 
18464 
19783 
21102 
22421 
23740 
25059 
26378 



7917 
9048 
10179 
11310 
12441 
13572 
14703 
15834 
16965 
18096 
19227 
20358 
21489 
22620 



2642 
3020 
3397 
3775 
4153 
4530 
4908 
5285 
5663 
6041 
6418 
6796 
7173 
7551 



3958 

4524 

5089 

5655 

6220 

6786 

7351 

7912 

8482 

9048 

9613 

10179 

10744 

11310 



5273 

6027 

6780 

7534 

8287 

9041 

9794 

10547 

11301 

12054 

12808 

13561 

14314 

15068 



12390 
14160 
15930 
17700 
19470 
21240 
23010 
24780 
26550 
28320 
30090 
31860 
33630 
35400 



10841 
12390 
13938 
15487 
17036 
18585 
20134 
21682 
23231 
24780 
26329 
27878 
29426 
30975 



10060 
11497 
12935 
14372 
15809 
17247 
18684 
20121 
21559 
22996 
24433 
25870 
27308 
28744 



9292 
10620 
11947 
13275 
14602 
15930 
17257 
18585 
19912 
21240 
22567 
23895 
25222 
26550 



8511 
9728 
10944 
12160 
13376 
14592 
15808 
17024 
18240 
19456 
20672 
21888 
23104 
24319 



1338 
1529 
1720 
1911 
2102 
2293 
2485 
2676 
2867 
3058 
3249 
3440 
3632 
3823 



2676 
3058 
3440 
3823 
4205 
4587 
4970 
5352 
5734 
6117 
6499 
6881 
7264 
7646 



9391 
10733 
12074 
13416 

14758 
16099 
17441 

18783 
20124 
21466 
22808 
24149 
25491 
26833 



8053 
9204 
10354 
11505 
12655 
13806 
14956 
16107 
17257 
18408 
19558 
20709 
21859 
23010 



2688 
3072 
3456 
3840 
4224 
4608 
4992 

5376 
5761 
6145 
6529 
6913 
7297 
7681 



4026 

4602 

5177 

5752 

6327 

6903 

7478 

8053 

8628 

9204 

9779 

10354 

10929 

11505 



5364 

6131 

6897 

7664 

8430 

9196 

9963 

10729 

11496 

12262 

13028 

13795 

14561 

15328 
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60-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 


10231 
11692 
13154 
14616 
16077 
17539 
19000 
20462 
21924 
23385 
24847 
26308 
27770 
29232 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17.550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


8656 
9892 
11129 
12366 
13602 
14839 
16075 
17312 
18548 
19785 
21022 
22258 
23495 
24732 


1360 
1555 
1749 
1944 
2138 
2332 
2527 
2721 
2916 
3110 
3304 
3499 
3693 
3888 


2721 
3110 
3499 
3888 
4276 
4665 
5054 

5443 
5832 
6220 
6609 
6998 
7387 
7776 


9550 
10915 
12279 
13644 
15008 
16372 
17737 
19101 
20466 
21830 
23194 
24559 
25923 
27288 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


2733 
3124 
3514 
3905 
4296 
4686 
5077 
5468 
5858 
6249 
6639 
7030 
7421 
7811 


4095 

4680 

5265 

6850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


5455 

6235 

7014 

7794 

8673 

9352 

10132 

10911 

11691 

12470 

13249 

14029 

14808 

15588 



61-ft. Span 

7 Feet .... 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet .... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

62-ft. Span 

7 Feet .... 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 ]p'eet 

63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

45 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12810 
14640 
16470 
18300 
20130 
21960 
23790 
25620 
27450 
29280 
31110 
32940 
34770 
36600 



11208 
12810 
14411 
16012 
17613 
19215 
20816 
22417 
24019 
25620 
27221 
28823 
30424 
32025 



10401 
11887 
13373 
14859 
16345 
17831 
19317 
20803 
22288 
23774 
25260 
26746 
28232 
29719 



9607 
10980 
12352 
13725 
15097 
16470 
17842 
19215 
20587 
21960 
23332 
24705 
26077 
27450 



8800 
10057 
11314 
12572 
13829 
15086 
16343 
17600 
18858 
20115 
21372 
22629 
23886 
25144 



1383 
1581 
1778 
1976 
2174 
2371 
2569 
2766 
2964 
3162 
3359 
3557 
3755 
3952 



2766 
3162 
355'7 
3952 
4348 
4743 
5138 
5533 
5929 
6324 
6719 
7115 
7510 
7905 



9709 
11097 
12484 
13871 
15258 
16645 
18033 
19420 
20807 
22194 
23581 
24968 
263.56 
27742 



8326 
9516 
10705 
11895 
13084 
14274 
15463 
16653 
17842 
19032 
20221 
21411 
22600 
23790 



2779 
3176 
3573 
3970 
4367 
4764 
6161 
5559 
5956 
6353 
6750 
7147 
7544 
7941 



4163 

4758 

5352 

5947 

6542 

7137 

7731 

8326 

8921 

9516 

10110 

10706 

11300 

11895 



5546 

6339 

7131 

7923 

8716 

9508 

10301 

11093 

11885 

12678 

1.3470 

14263 

15055 

15847 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 



11392 
13020 
14647 
16276 
17902 
19530 
21157 
22785 
24412 
26040 
27667 
29295 



35340 30922 
37200 32560 



10672 
12082 
13592 
15103 
16613 
18123 
19634 
21144 
22664 
24164 
25676 
27185 
28695 
30206 



9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 
19530 
20925 
22320 
23715' 
25110' 
26505 
27900 



8944 
10222 
11500 
12778 
14066 
15333 
16611 
17889 
19167 
20444 
21722 
23000 
24278 
25566 



1406 
1607 
1807 
2008 
2209 
2410 
2611 
2812 
3013 
3214 
3414 
3616 
3816 
4017 



2812 
3214 
3616 
4017 
4419 
4821 
5222 
5624 
6026 
6428 
6829 
7231 
7633 
8036 



9869 
11279 
12689 
14098 
16508 
16918 
18328 
19738 
21148 
22558 
23968 
26378' 
26788 
28197J 



8463 
9672 
10881 
12090 
13299 
14508 
15717 
16926 
18136 
19344 
20563 
21762 
22971 
24180 



2824 
3228 
3632 
4035 
4439 
4842 
6246 
5650 
6053 
6457 
6861 
7264 
7668 
8071 



4231 

4836 

5440 

6045 

6649 

7254 

7858 

8463 

9067 

9672 

10276 

10881 

11486 

12090 



6637 

6443 

7248 

8063 

8859 

9664 

10469 

11275 

12080 

12886 

13691 

14496 

16302 

16107 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 



11576 
13230 
14883 
16537 
18191 
19845 
21499 



26460 23152 
28350 24806 
3024026460 
3213028114 
3402029768 
3591031421 
3780033075 



10742 
12277 
13812 
15346 
16881 
18416 
19950 



21485 
23020 
24556 
26089 
27624 
29159 



9922 
11340 
12757 
14176 
15592 
17010 
18427 



18177 
19476 
20774 
22072 
23371 
24669 
30693 28350'25968 



19845 
21262 
22680 
24097 
25516 
26932 



9088 
10387 
11686 
12984 
14282 
15580 
16879 



1428 
1632 
1837 
2041 
2246 
2449 
2653 
2867 
3061 
3265 
3470 
3674 
3878 
4082 



2857 
3266 
3674 
4082 
4490 
4898 
5307 
6715 
6123 
6531 
6940 
7348 
7766 
8164 



10028 
11461 
12893 
14326 
15758 
17191 
18624 
20056 
21489 
22922 
24354 
25787 
27220 
28652 



8699 
9828 
11056 
12286 
13513 
14742 
15970 
17199 
18427 
19656 
20884 
22113 
23341 
24570 



2870 
3280 
3690 
4100 
4510 
4921 
5331 
6741 
6151 
6561 
6971 
7381 
7791 
8202 



4299 

4914 

5628 

6142 

6756 

7371 

7985 

8599 

9213 

9828 

10442 

11056 

11670 

12285 



5728 

6646 

7366 

8183 

9002 

9820 

10638 

11457 

12275 

13093 

13912 

14730 

15549 

16367 
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64-ft. Span LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

65-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet . . ; . . 



Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


10913 
12472 
14031 
15590 
17149 
18708 
20267 
21826 
23386 
24945 
26504 
28063 
29622 
31180 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


9233 
10552 
11871 
13190 
14509 
15828 
17147 
18466 
19785 
21104 
22423 
23742 
25061 
26380 


1451 
1658 
1866 
2073 
2280 
2488 
2695 
2903 
3110 
3317 
3525 
3732 
3939 
4147 


2903 
3317 
3732 
4147 
4561 
4976 
5391 
5806 
6220 
6635 
7050 
7464 
7879 
8294 


10187 
11642 
13098 
14553 
16008 
17464 
18919 
20375 
21830 
23286 
24741 
26196 
2766-1 
29107 


8736 
9984 
11232 
12480 
13728 
14976 
16224 
17472 
18720 
19968 
21216 
22464 
23712 
24960 


2916 
3332 
3749 
4165 
4582 
4999 
5415 
6832 
6249 
6666 
7082 
7498 
7916 
8332 


4368 

4992 

5616 

6240 

6864 

7488 

8112 

8736 

9360 

9984 

10608 

11232 

11866 

12480 



5819 

6650 

7482 

8313 

9144 

9976 

10807 

11639 

12470 

13301 

14133 

14964 

15795 

16627 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



11943 
13650 
15356 
17062 
18768 
20475 
22181 
23887 
25594 
27300 
29006 
30713 
32419 
34125 



11083 
12667 
14250 
15834 
17417 
19000 
20684 
22167 
23751 
25334 
26917 
28501 
30084 
31668 



10237 
11700 
13162 
14626 
16087 
17550 
19012 
20475 
21937 
23400 
24862 
26325 
27787 
29260 



9377 
10717 
12056 
13396 
14736 
16076 
17416 
18754 
20094 
21433 
22773 
24113 
26462 
26793 



1474 
1684 
1895 
2106 
2316 
2527 
2737 
2948 
3169 
3369 
3680 
3790 
4001 
4212 



2948 
3369 
3790 
4212 
4633 
6054 
6475 



10346 
11824 
13302 
14781 
16269 
17737 
19216 



5896 20693 
6318 22171 



6739 
7160 
7581 
8002 
8424 



23649 
25128 
26606 
28084 
29562 



8872 


2961 


10140 


3384 


11407 


3807 


12675 


4230 


13942 


4653 


15210 


5077 


16477 


5600 


17745 


5923 


19012 


6346 


20280 


6769 


21647 


7192 


22815 


7616 


24082 


8039 


25350 


8462 



4436 

5070 

6703 

6337 

6971 

7605 

8238 

8872 

9506 

10140 

10773 

11407 

12041 

12676 



5910 

6754 

7599 

8443 

9287 

10132 

10976 

11820 

12665 

13509 

14363 

15198 

16042 

16887 
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40-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 

FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


9094 
10393 
11692 
12992 
14291 
15590 
16889 
18188 
19488 
20787 
22086 
23385 
24684 
25984 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 


7694 
8794 
9893 
10992 
12091 
13190 
14290 
15389 
16488 
17587 
18686 
19786 
20885 
21984 


1210 
1382 
1555 
1728 
1901 
2074 
2246 
2419 
2592 
2765 
2938 
3110 
3283 
3456 


2420 
2764 
3110 
3456 
3802 
4148 
4492 
4838 
5184 
5530 
5876 
6220 
6566 
6912 


8490 
9702 
10915 
12128 
13341 
14554 
15766 
16979 
18192 
19405 
20618 
21830 
23043 
24256 


7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 


2425 
2771 
3117 
3464 
3810 
4157 
4503 
4849 
5196 
5542 
5889 
6235 
6581 
6928 


3640 
4160 
4680 
5200 
5720 
6240 
6760 
7280 
7800 
8320 
8840 
9360 
9880 
10400 


4850 

5542 

6235 

6928 

7621 

8314 

9006 

9699 

10392 

11085 

11778 

12470 

13163 

13856 



41-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

42-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

43-£t. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet .... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800 



10045 
11480 
12915 
14350 
15785 
17220 
18655 
20090 
21525 
22960 
24395 
25830 
27265 
28700 



9321 
10653 
11985 
13316 
14648 
15980 
17311 
18643 
19975 
21306 
22638 
23970 
25301 
26633 



8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 



7887 
9013 
10140 
11267 
12393 
13520 
14647 
15774 
16900 
18027 
19154 
20280 
21407 
22534 



1240 
1417 
1594 
1771 
1948 
2125 
2303 
2480 
2659 
2834 
3011 
3188 
3365 
3542 



2480 
2834 
3188 
3542 
3896 
4250 
4606 
4960 
5314 
5668 
6022 
6376 
6730 
7084 



8702 
9945 
11188 
12431 
13674 
14917 
16161 
17404 
18647 
19890 
21133 
22376 
23619 
24862 



7462 
8528 
9594 
10660 
11726 
12792 
13858 
14924 
15990 
17056 
18122 
19188 
20254 
21320 



2485 
2840 
3195 
3550 
3905 
4260 
4616 
4971 
5326 
5681 
6036 
6391 
6746 
7101 



3731 

4264 
4797 
5330 
5863 
6396 
6929 
7462 
7995 
8528 
9061 
9594 
10127 
10660 



4971 

5681 

6391 

7101 

7811 

8521 

9232 

9942 

10652 

11362 

12072 

12782 

13492 

14202 



11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



9549 
10913 
12277 
13641 
15005 
16369 
17734 
19098 
20462 
21826 
23190 
24554 
25919 
27283 



8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



8079 
9233 
10387 
11542 
12696 
13850 
15004 
16158 
17312 
18467 
19621 
20775 
21929 
23083 



1270 
1452 
1633 
1814 
1996 
2177 
2359 
2540 
2722 
2903 
3084 
3266 
3447 
3629 



2540 
2904 
3266 
3628 
3992 
4354 
4718 
5080 
5444 
5806 
6168 
6532 
6894 
7258 



8914 
10188 
11461 
12734 
14008 
15281 
16555 
17828 
19102 
20375 
21648 
22922 
24195 
25469 



7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 



2546 
2910 
3273 
3637 
4001 
4364 
4728 
5092 
5456 
5819 
6183 
6547 
6910 
7274 



3822 
4368 
4914 
5460 
6006 
6552 
7098 
7644 
8190 
8736 
9282 
9828 
10374 
10920 



5092 

5820 

6547 

7274 

8002 

8729 

9457 

10184 

10912 

11639 

12366 

13094 

13821 

14549 



12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
27520 
29240 
30960 
32680 
34400 



10535 
12040 
13545 
15050 
16555 
18060 
19565 
21070 
22575 
24080 
25585 
27090 
28595 
30100 



9776 
11173 
12569 
13966 
15363 
16759 
18156 
19552 
20949 
22346 
23742 
25139 
26536 
27932 



9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 



8271 
9453 
10635 
11816 
12998 
14180 
15361 
16543 
17725 
18906 
20088 
21270 
22451 
23633 

109 



1300 
1486 
1672 
1858 
2043 
2229 
2415 
2601 
2786 
2972 
3158 
3344 
3529 
3715 



2600 
2972 
3344 
3716 
4086 
4458 
4830 
5202 
5572 
5944 
6316 
6688 
7058 
7430 



9126 
10430 
11734 
13038 
14341 
15645 
16949 

18253 
19556 
20860 
22164 
23468 
24771 
26075 



7826 
8944 
10062 
11180 
12298 
13416 
14534 
15652 
16770 
17888 
19006 
20124 
21242 
22360 



2606 
2979 
3351 
3724 
4096 
4468 
4841 
5213 
5585 
5958 
6331 
6703 
7075 
7447 



3913 

4472 

5031 

5590 

6149 

6708 

7267 

7826 

8385 

8944 

9503 

10062 

10621 

11180 



5213 

5958 

6703 

7448 

8192 

8937 

9682 

10427 

11171 

11916 

12661 

13406 

14150 

14895 



44-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


10003 
11432 
12862 
14291 
15720 
17149 
18578 
20007 
21436 
22865 
24295 
25724 
27153 
28582 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


8464 
9673 
10882 
12091 
13300 
14509 
15719 
16928 
18137 
19346 
20555 
21764 
22973 
24182 


1331 
1521 
1711 
1901 
2091 
2281 
2471 
2661 
2851 
3041 
3231 
3421 
3612 
3802 


2662 
3042 
3422 
3802 
4182 
4561 
4942 
5322 
5702 
6082 
6462 
6842 
7224 
7604 


9339 
10673 
12007 
13341 
14675 
16009 
17343 
18677 
20011 
21345 
22679 
24013 
25348 
26682 


8008 
9152 
10296 
11440 
12584 
13728 
14872 

16016 
17160 
18304 
19448 
20592 
21736 
22880 


2667 
3048 
3429 
3810 
4191 
4572 
4953 
5334 
5715 
6096 
6477 
6858 
7240 
7621 


4004 

4576 

5148 

5720 

6292 

6864 

7436 

8008 

8580 

9152 

9724 

10296 

10868 

11440 


5335 

6097 

6859 

7621 

8383 

9145 

9907 

10669 

11431 

12193 

12955 

13717 

14480 

15242 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31.500 



10231 
11692 
13154 
14616 
16077 
17539 
19000 
20462 
21924 
23385 
24847 
26308 
27770 
29232 



9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 



8656 
9893 
11129 
12366 
13603 
14839 
16076 
17312 
18549 
19786 
21022 
22259 



2565023495 
27000124732 



1361 
1555 
1750 
1944 
2138 
2333 
2527 
2722 
2916 
3110 
3305 
3499 
3694 
3888 



2722 
3110 
3500 
3888 
4276 
4666 
5054 
5444 
5832 
6220 
6610 
6998 
7388 
7776 



9551 
10915 
12280 
13644 
15008 
16373 
17737 
19102 
20466 
21830 
23195 
24559 
25924 
27288 



8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 



2728 
3117 
3507 
3897 
4286 
4676 
5066 
5456 
5845 
6235 
6625 
7014 
7404 
7794 



4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 



54.56 

6235 

7015 

7794 

8573 

9353 

10132 

10912 

11691 

12470 

13250 

14029 

14809 

15588 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12880 
14720 
16560 
18400 
20240 
22080 
23920 
25760 
27600 
29440 
31280 
33120 
34960 
36800 



11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
25760 
27370 
28980 
30590 
32200 



10458 
11952 
13446 
14940 
16434 
17928 
19423 
20917 
22411 
23905 
25399 
26893 
28387 
29881 



9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 



8849 
10113 
11377 
12641 
13905 
15169 
16433 
17697 
18961 
20225 
21489 
22753 
24018 
25282 



1391 
1590 
1788 
1987 
2186 
2385 
2583 
2782 
2981 
3180 
3378 
3577 
3776 
3974 



2782 
3180 
3576 
3974 
4372 
4770 
5166 
5564 
5962 
6360 
6756 
7154 
7552 
7948 



9763 
11158 
12552 
13947 
15342 
16737 
18131 
19526 
20921 
22316 
23710 
25105 
26500 
27894 



8372 
9568 
10764 
11960 
13156 
14352 
15548 
16744 
17940 
19136 
20332 
21528 
22724 
23920 



2788 
3187 
3585 
3983 
4382 
4780 
5178 
5577 
5975 
6374 
6772 
7170 
7569 
7967 



4186 

4784 

5382 

5980 

6578 

7176 

7774 

8372 

8970 

9568 

10166 

10764 

11362 

11960 



5577 

6374 

7170 

7967 

8764 

9561 

10357 

11154 

11951 

12748 

13544 

14341 

15138 

15934 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13160 
15040 
16920 
18800 
20680 
22560 
24440 
26320 
28200 
30080 
31960 
33840 
35720 
37600 



11515 
13160 
14805 
16450 
18095 
19740 
21385 
23030 
24675 
26320 
27965 
29610 
31255 
32900 



10685 
12212 
13739 
15265 
16792 
18318 
19845 
21371 
22898 
24424 
25951 
27478 
29004 
30531 



9870 
11280 
12690 
14100 
15510 
16920 
18330 
19740 
21150 
22560 
23970 
25380 
26790 
28200 



9041 
10332 
11624 
12916 
14207 
15499 
16790 
18082 
19373 
20665 
21957 
23248 
24540 
25831 



1421 
1624 
1827 
2030 
2233 
2436 
2640 

2843 
3046 
3249 
3452 
3655 
3858 
4061 



2842 
3248 
3654 
4060 
4466 
4872 
5280 

6686 
6092 
6498 
6904 
7310 
7716 
8122 



9975 
11400 
12825 
14250 
15675 
17100 
18526 

19951 
21376 
22801 
24226 
25651 
27076 
28501 



8554 
9776 
10998 
12220 
13442 
14664 
15886 

17108 
18330 
19552 
20774 
21996 
23218 
24440 



2849 
3256 
3663 
4070 
.4477 
4884 
5291 
5698 
6105 
6612 
6919 
7326 
7733 
8140 



4277 

4888 

5499 

6110 

6721 

7332 

7943 

8554 

9165 

9776 

10387 

10998 

11609 

12220 



5698 

6512 

7326 

8140 

8954 

9768 

10583 

11397 

12211 

13025 

13839 

14653 

15467 

16281 



110 



48-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT„— 30° PITCH 



Center to Center 

ot 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


10913 
12472 
14031 
15590 
17149 
18708 
20267 
21826 
23385 
24944 
26503 
28062 
29621 
31180 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


9233 
10552 
11871 
13190 
14509 
15828 
17148 
18467 
19786 
21105 
22424 
23743 
25062 
26381 


1452 
1659 
1866 
2074 
2281 
2488 
2696 
2903 
3110 
3318 
3525 
3732 
3940 
4147 


2904 
3318 
3732 
4148 
4562 
4976 
5392 
5806 
6220 
6636 
7050 
7464 
7880 
8294 


10188 
11643 
13098 
14554 
16009 
17464 
18920 
20375 
21830 
23286 
24741 
26196 
27652 
29107 


8736 
9984 
11232 
12480 
13728 
14976 
16224 
17472 
18720 
19968 
21216 
22464 
23712 
24960 


2910 
3325 
3741 
4157 
4572 
4988 
5404 
5819 
6235 
6651 
7066 
7482 
7898 
8313 


4368 
4992 
5616 
6240 
6864 
7488 
8112 

8736 
9360 
9984 
10608 
11232 
11856 
12480 


5820 

6651 

7482 

8314 

9145 

9976 

10808 

11639 

12470 

13302 

14133 

14964 

15796 

16627 



49-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

50-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 



12005 
13720 
15435 
17150 
18865 
20580 
22295 
24010 
25725 
27440 
29155 
30870 
32585 
34300 



11140 
12732 
14323 
15915 
17506 
19098 
20689 
22281 
23872 
25464 
27055 
28647 
30238 
31830 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



9426 
10772 
12119 
13465 
14812 
16158 
17505 
18851 
20198 
21544 
22891 
24237 
25584 
26930 



1482 
1693 
1905 
2117 
2328 
2540 
2752 
2964 
3175 
3387 
3599 
3810 
4022 
4234 



2964 
3386 
3810 
4234 
4656 
5080 
5504 
5928 
6350 
6774 
7198 
7620 
8044 
8468 



10400 
11885 
13371 
14857 
16342 
17828 
19314 
20800 
22285 
23771 
25257 
26742 
28228 
29714 



8918 
10192 
11466 
12740 
14014 
15288 
16562 
17836 
19110 
20384 
21658 
22932 
24206 
25480 



2970 
3394 
3819 
4243 
4667 
5092 
5516 
5941 
6365 
6789 
7214 
7638 
8062 
8487 



4459 

5096 

5733 

6370 

7007 

7644 

8281 

8918 

9555 

10192 

10829 

11466 

12103 

12740 



5941 

6789 

7638 

8487 

9335 

10184 

11033 

11882 

12730 

13579 

14428 

15276 

16125 

16974 



14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 



12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 



11368 
12992 
14616 
16240 
17864 
19488 
21112 
22736 
24360 
25984 
27608 
29232 
30856 
32480 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



9618 
10992 
12366 
13740 
15114 
16488 
17862 
19236 
20610 
21984 
23358 
24732 
26106 
27480 



1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 



3024 
3456 
3888 
4320 
4752 
5184 
5616 
6048 
6480 
6912 
7344 
7776 
8208 
8640 



10612 
12128 
13644 
15160 
16676 
18192 
19708 
21224 
22740 
24256 
25772 
27288 
28804 
30320 



9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



3031 
3464 
3897 
4330 
4763 
5196 
5629 
6062 
6495 
6928 
7361 
7794 
8227 
8660 



4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 



6062 

6928 

7794 

8660 

9526 

10392 

11258 

12124 

12990 

13856 

14722 

15588 

16454 

17320 



14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 



12495 
14280 
16065 
17850 
19635 
21420 
23205 
24990 
26775 
28560 
30345 
32130 
33915 
35700 



11595 
13251 
14908 
16564 
18221 
19877 
21534 

23190 
24847 
26503 
28160 
29816 
31473 
33129 



10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 



9810 
11212 
12613 
14015 
15416 
16818 
18219 
19621 
21022 
22424 
23825 
25227 
26628 
28030 



1542 
1763 
1983 
2203 
2424 
2644 
2864 
3084 
3305 
3525 
3745 
3966 
4186 
4406 



3084 
3526 
3966 
4406 
4848 
5288 
5728 
6168 
6610 
7050 
7490 
7932 
8372 
8812 



10824 
12371 
13917 
15463 
17010 
18556 
20102 

21648 
23195 
24741 
26287 
27834 
29380 
30926 



9282 
10608 
11934 
13260 
14586 
15912 
17238 
18564 
19890 
21216 
22542 
23868 
25194 
26520 



3091 
3533 
3975 
4417 
4858 
5300 
5741 
6183 
6625 
7067 
7508 
7950 
8391 
8833 



4641 

5308 

5967 

6630 

7293 

7956 

8619 

9282 

9945 

10608 

11271 

11934 

12592 

13260 



6183 

7067 

7950 

8833 

9717 

10600 

11483 

12366 

13250 

14133 

15016 

15900 

16783 

17666 



111 



62-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


14560 

16640 
18720 
20800 
22880 
24960 
27040 
29120 
31200 
33280 
35360 
37440 
39520 
41600 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


11822 
13511 
15200 
16889 
18578 
20267 
21956 
23645 
25334 
27023 
28712 
30401 
32090 
33779 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


10003 
11432 
12861 
14290 
15719 
17148 
18576 
20005 
21434 
22863 
24292 
25721 
27150 
28579 


1572 
1797 
2022 
2246 
2471 
2696 
2920 
3145 
3370 
3594 
3819 
4045 
4268 
4493 


3144 
3594 
4044 
4492 
4942 
5392 
5840 
6290 
6740 
7188 
7638 
8090 
8536 
8986 


11036 
12613 
14190 
15766 
17343 
18920 
20496 
22073 
23650 
25226 
26803 
28380 
29956 
31533 


9464 
10816 
12168 
13520 
14872 
16224 
17576 
18928 
20280 
21632 
22984 
24336 
25688 
27040 


3152 
3602 
4053 
4503 
4953 
5404 
5854 
6304 
6755 
7205 
7655 
8106 
8556 
9006 


4732 

5408 

6084 

6760 

7436 

8112 

8788 

9464 

10140 

10816 

11492 

12168 

12844 

13520 


6304 

7205 

8106 

9006 

9907 

10808 

11708 

12609 

13510 

14410 

15311 

16212 

17112 

18013 



53-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

64-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

66-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14840 
16960 
19080 
21200 
23320 
25440 
27560 
29680 
31800 
33920 
36040 
38160 
40280 
42400 



12985 
14840 
16695 
18550 
20405 
22260 
24115 
25970 
27825 
29680 
31535 
33390 
35245 
37100 



12050 
13771 
15492 
17214 
18935 
20657 
22378 
24100 
25821 
27543 
29264 
30985 
32707 
34428 



11130 
12720 
14310 
15900 
17490 
19080 
20670 
22260 
23850 
25440 
27030 
28620 
30210 
31800 



10195 
11652 
13108 
14564 
16021 
17477 
18934 
20390 
21847 
23303 
24759 
26216 
27672 
29129' 



1603 
1832 
2061 
2290 
2519 
2748 
2976 
3205 
3434 
3663 
3892 
4121 
4350 
4579 



3206 
3664 
4122 
4580 
5038 
5496 
5952 
6410 
6868 
7326 
7784 
8242 
8700 
9158 



11249 
12856 
14463 
16070 
17677 
19284 
20890 
22497 
24104 
25711 
27318 
28925 
30532 
32139 



9646 
11024 
12402 
13780 
15158 
16536 
17914 
19292 
20670 
22048 
23426 
24804 
26182 
27560 



3213 
3672 
4131 
4590 
5049 
5507 
5966 
6425 
6884 
7343 
7802 
8261 
8720 
9179 



4823 

5512 

6201 

6890 

7579 

8268 

8957 

9646 

10335 

11024 

11713 

12402 

13091 

13780 



6426 

7344 

8262 

9180 

10098 

11015 

11933 

12851 

13769 

14687 

15605 

16523 

17441 

18359 



15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



12277 
14031 
15785 
17539 
19293 
21047 
22800 
24554 
26308 
28062 
29816 
31570 
33324 
35078 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



10387 
11871 
13355 
14839 
16323 
17807 
19291 
20775 
22259 
23743 
25227 
26711 
28194 
29678 



1633 
1866 
2100 
2333 
2566 
2799 
3033 
3266 
3499 
3732 
3966 
4199 
4432 
4666 



3266 
3732 
4200 
4666 
5132 
5598 
6066 
6532 
6998 
7464 
7932 
8398 
8864 
9332 



11461 
13098 
14736 
16373 
18010 
19647 
21285 
22922 
24559 
26196 
27834 
29471 
31108 
32746 



9828 
11232 
12636 
14040 
15444 
16848 
18252 
19656 
21060 
22464 
23868 
25272 
26676 
28080 



3273 

3741 
4209 
4676 
5144 
5611 
6079 
6547 
7014 
7482 
7950 
8417 
8885 
9353 



4914 

5616 

6318 

7020 

7722 

8424 

9126 

9828 

10530 

11232 

11934 

12636 

13338 

14040 



6547 

7482 

8418 

9353 

10288 

11223 

12159 

13094 

14029 

14964 

15900 

16835 

17770 

18706 



1*400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800J 
44000, 



13475 
15400 
17325 
19250 
21175 
23100 
25025 
26950 
28875 
30800 
32725 
34650 
.36575 
38500 



12504 
14291 
16077 
17864 
19650 
21436 
23223 
25009 
26796 
28582 
30368 
32155 
33941 
35728 



11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 



10580 
12091 
13603 
15114 
16625 
18137 
19648 
21160 
22671 
24182 
25694 
27205 
28717 
30228 



1663 
1901 
2138 
2376 
2614 
2851 
3089 
3326 
3564 
3802 
4039 
4277 
4514 
4752 



3326 
3802 
4276 
4752 
5228 
5702 
6178 
6652 
7128 
7604 
8078 
8554 
9028 
9504 



11673 
13341 
15008 
16676 
18344 
20011 
21679 
23346 
25014 
26682 
28349 
30017 
31684 
33352 



10010 
11440 
12870 
14300 
15730 
17160 
18590 
20020 
21450 
22880 
24310 
25740 
27170 
28600 



3334 
3810 
4286 
4763 
5239 
5715 
6192 
6668 
7144 
7621 
8097 
8573 
9049 
9526 



5005 

5720 

6435 

7150 

7865 

8580 

9295 

10010 

10725 

11440 

12155 

12870 

13585 

14300 



6668 

7621 

8573 

9526 

10479 

11431 

12384 

13336 

14289 

15242 

16194 

17147 

18099 

19052 



112 



66-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


D] 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


12732 
14551 
16369 
18188 
20007 
21826 
23645 
25464 
27283 
29102 
30920 
32739 
34558 
36377 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


10772 
12311 
13850 
15389 
16928 
18467 
20005 
21544 
23083 
24622 
26160 
27700 
29239 
30778 


1693 
1935 
2177 
2419 
2661 
2903 
3145 
3387 
3629 
3871 
4113 
4355 
4596 
4838 


3386 
3870 
4354 
4838 
5322 
5806 
6290 
6774 
7258 
7742 
8226 
8710 
9192 
9676 


11885 
13583 
15281 
16979 
18677 
20375 
22073 
23771 
25469 
27168 
28866 
30564 
32261 
33959 


10192 
11648 
13104 
14560 
16016 
17472 
18928 
20384 
21840 
23296 
24762 
26208 
27664 
29120 


3394 
3879 
4364 
4849 
5334 
5819 
6304 
6789 
7274 
7759 
8244 
8729 
9214 
9699 


5096 

■5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 


6789 

7759 

8729 

9699 

10669 

11639 

12609 

13579 

14549 

15519 

16489 

17459 

18428 

19398 



67-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

68-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

69-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 



13965 
15960 
17955 
19950 
21945 
23940 
25935 
27930 
29925 
31920 
33915 
35910 
37905 
39900 



12959 
14810 
16662 
18513 
20364 
22216 
24067 
25919 
27770 
29621 
31473 
33324 
35175 
37027 



11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 



10965 
12531 
14097 
15664 
17230 
18796 
20363 
21929 
23495 
25062 
26628 
28194 
29761 
31327 



1724 
1970 
2216 
2462 
2709 
2955 
3201 
3447 
3694 
3940 
4186 
4432 
4679 
4925 



3448 
3940 
4432 
4924 
5418 
5910 
6402 
6894 
7388 
7880 
8372 
8864 
9358 
9850 



12098 
13826 
15554 
17282 
19011 
20739 
22467 
24195 
25924 
27652 
29380 
31108 
32837 
34565 



10374 
11856 
13338 
14820 
16302 
17784 
19266 
20748 
22230 
23712 
25194 
26676 
28158 
29640 



3455 
3949 
4442 
4936 
5430 
5923 
6417 
6910 
7404 
7898 
8391 
8885 
9379 
9872 



5187 

5928 

6669 

7410 

8151 

8892 

9633 

10374 

11115 

11856 

12597 

13338 

14079 

14820 



6911 

7898 

8885 

9872 

10860 

11847 

12834 

13821 

14809 

15796 

16783 

17770 

18758 

19745 



16240 
18560 
20880 
23200 
25520 
27840 
30160 
32480 
34800 
37120 
39440 
41760 
44080 
46400 



14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 



13186 
15070 
16954 
18838 
20722 
22606 
24489 
26373 
28257 
30141 
32025 
33909 
35792 
37676 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



11157 
12751 
14345 
15938 
17532 
19126 
20720 
22314 
23908 
25501 
27095 
28689 
30283 
31877 



1754 
2004 
2255 
2506 
2756 
3007 
3257 
3508 
3758 
4009 
4260 
4510 
4761 
5011 



3508 
4008 
4510 
5012 
5512 
6014 
6514 
7016 
7516 
8018 
8520 
9020 
9522 
10022 



12310 
14068 
15827 
17586 
19344 
21103 
22861 
24620 
26378 
28137 
29896 
31654 
33413 
35171 



10556 
12064 
13572 
15080 
16588 
18096 
19604 
21112 
22620 
24128 
25636 
27144 
28652 
30160 



3516 
4018 
4520 
5023 
5525 
6027 
6529 
7032 
7534 
8036 
8539 
9041 
9543 
10045 



5278 

6032 

6786 

7540 

8294 

9048 

9802 

10556 

11310 

12064 

12818 

13572 

14326 

15080 



7032 
8036 
9041 
10046 
11050 
12055 
13059 
14064 
15068 
16073 
17078 
18082 
19087 
20091 



16520 
18880 
21240 
23600 
25960 
28320 
30680 
33040 
35400 
37760 
40120 
42480 
44840 
47200 



14455 
16520 
18585 
20650 
22715 
24780 
26845 
28910 
30975 
33040 
35105 
37170 
39235 
41300 



13414 
15330 
17246 
19163 
21079 
22995 
24912 

26828 
28744 
30661 
32577 
34493 
36410 
38326 



12390 
14160 
15930 
17700 
19470 
21240 
23010 
24780 
26550 
28320 
30090 
31860 
33630 
35400 



11349 
12971 
14592 
16213 
17835 
19456 
21077 
22698 
24320 
25941 
27562 
29184 
30805 
32426 



1784 
2039 
2294 
2549 
2804 
3059 
3313 
3568 
3823 
4078 
4333 
4588 
4843 
5098 



3568 
4078 
4588 
5098 
5608 
6118 
6626 
7136 
7646 
8156 
8666 
9176 
9686 
10196 



12522 
14311 
16100 
17889 
19678 
21467 
23255 
25044 
26833 
28622 
30411 
32200 
33989 
35778 



10738 
12272 
13806 
15340 
16874 
18408 
19942 

21476 
23010 
24544 
26078 
27612 
29146 
30680 



3576 
4087 
4598 
5109 
5621 
6131 
6642 

7153 
7664 
8175 
8686 
9197 
9708 
10219 



5369 

6136 

6903 

7670 

8437 

9204 

9971 

10738 

11505 

12272 

13039 

13806 

14573 

15340 



7153 
8175 
9197 
10219 
11242 
12263 
13284 
14306- 
15328 
16350 
17372 
18394 
19416 
20438 



113 



60-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

62-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft .Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



AE 



BF 



CI 



DJ 



EF-IJ 
FG-HI 



GH 



GM 



HK 



JK 



KM 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



13641 
15590 
17539 
19488 
21436 
23385 
25334 
27283 
29232 
31180 
33129 
35078 
37027 
38976 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



11542 
13190 
14839 
16488 
18137 
19786 
21434 
23083 
24732 
26381 
28030 
29678 
31327 
32976 



1814 
2074 
2333 
2592 
2851 
3110 
3370 
3629 
3888 
4147 
4406 



4925 
5184 



3628 
4148 
4666 
5184 
5702 
6220 
6740 

7258 
7776 
8294 
8812 
9332 
9850 
10368 



12734 
14554 
16373 
18192 
20011 
21830 
23650 
25469 
27288 
29107 
30926 
32746 
34565 
36384 



10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 



3637 
4157 
4677 
5196 
5715 
6235 
6755 
7274 
7794 
8313 
8833 
9353 
9872 
10392 



5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 



7274 
8314 
9353 
10392 
11431 
12470 
13510 
14549 
15588 
16627 
17666 
18706 
19745 
20784 



17080 
19520 
21960 
24400 
26840 
29280 
31720 
34160 
36600 
39040 
41480 
43920 
46360 
48800 



14945 
17080 
19215 
21350 
23485 
25620 
27755 
29890 
32025 
34160 
36295 
38430 
40565 
42700 



13868 
15850 
17831 
19812 
21794 
23775 
25756 
27737 
29719 
31700 
33681 
35663 
37644 
39625 



12810 
14640 
16470 
18300 
20130 
21960 
23790 
25620 
274.50 
29280 
31110 
32940 
34770 
36600 



11734 
i3410 
15087 
16763 
18439 
20115 
21792 
23468 
25144 
26820 
28497 
30173 
31849 
33526 



1845 
2108 
2372 
2635 
2899 
3162 
3426 
3689 
3953 
4216 
4480 
4743 
5007 
5270 



3690 
4216 
4744 
5270 
5798 
6324 
6852 
7378 
7906 
8432 
8960 
9486 
10014 
10540 



12947 
14796 
16646 
18495 
20345 
22194 
24044 
25893 
27743 
29592 
31442 
33291 
35141 
36990 



11102 
12688 
14274 
15860 
17446 
19032 
20618 
22204 
23790 
25376 
26962 
28548 
30134 
31720 



3698 
4226 
4754 
5282 
5811 
6339 
6867 
7395 
7924 
8452 
8980 
9508 
10037 
10565 



5551 

6344 

7137 

7930 

8723 

9516 

10309 

11102 

11895 

12688 

13481 

14274 

15067 

15860 



7396 
8452 
9509 
10565 
11622 
12678 
13735 
14791 
15848 
16904 
17961 
19017 
20074 
21130 



17360 
19840 
22320 
24800 
27280 
29760 
32240 
34720 
37200 
39680 
42160 
44640 
47120 
49600 



15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 



14096 
16110 
18123 
20137 
22151 
24165 
26178 
28192 
30206 
32220 
34233 
36247 
38261 
40275 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 



11926 
13630 
15334 
17038 
18741 
20445 
22149 
23853 
25556 
27260 
28964 
30668 
32371 
34075 



1875 
2143 
2411 
2678 
2946 
3214 
3482 
3750 
4018 
4285 
4553 
4821 
5089 
5357 



3750 
4286 
4822 
5356 
5892 
6428 
6964 
7500 
8036 
8570 
9106 
9642 
10178 
10714 



13159 
15039 
16919 
18798 
20678 
22558 
24438 
26318 
28198 
30077 
31957 
33837 
35717 
37597 



11284 
12896 
14508 
16120 
17732 
19344 
20956 
22568 
24180 
25792 
27404 
29016 
30628 
32240 



3758 
4295 
4832 
5364 
5906 
6443 
6980 
7517 
8054 
8590 
9127 
9664 
10201 
10738 



5642 

6448 

7254 

8060 

8866 

9672 

10478 

11284 

12090 

12896 

13702 

14.508 

153141 

16120 



7517 
8591 
9665 
10738 
11812 
12886 
13960 
15034 
16108 
17181 
18255 
19.329 
20403 
21477 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 
30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 



14323 
16369 
18416 
20462 
22508 
24554 
26601 
28647 
30693 
32739 
34786 
36832 
38878 
40924 



1.3230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



12119 
13850 
15581 
17312 
19044 
20775 
22506 
24237 
25969 
27700 
29431 
31162 
32894 
34625 



1905 
2177 
2449 
2722 
2994 
3266 
3538 
3810 
4082 
4355 
4627 
4899 
5171 
5443 



3810 
4354 



5444 
5988 
6532 
7076 
7620 
8164 
8710 
9254 
9798 
10342 
10886 



13371 
15281 
17191 
19102 
21012 
22922 
24832 
26742 
28652 
30563 
32473 
34383 
36293 
38203 



11466 
13104 
14742 
16380 
18018 
19656 
21294 
22932 
24570 
26208 
27846 
29484 
31122 
32760 



3819 
4364 
4910 
5456 
6001 
6547 
7092 

7638 
8183 
8729 
9275 
9820 
10366 
10911 



5733 

6552 

7371 

8190 

9009 

9828 

10647 

11466 

12285 

13104 

13923 

14742 

15561 

16380 



7638 
8729 
9820 
10912 
12003 
13094 
14185 
15276 
16367 
17459 
18550 
19641 
20732 
21823 



114 



64-ft. Span 



LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 
of 

Trusses 



7 Feet . . . . 

8 Feet . . . . 

9 Feet 

10 Feet . . . . 

11 Feet 

12 Feet . . . . 

13 Feet 

14 Feet . . . . 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet . . . . 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

65-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet . , . . 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



17920 
20480 
23040 
25600 
28160 
30720 
3S280 
35840 
38400 
40960 
43520 
46080 
48640 
51200 



AE 



15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 



BF 



14551 
16629 
18708 
20787 
22865 
24944 
27023 
29102 
31180 
33259 
35338 
37416 
39495 
41574 



CI 



13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 



DJ 



12311 
14070 
15828 
17587 
19346 
21105 
22863 
24622 
26381 
28140 
29898 
31657 
33416 
35174 



EF-IJ 
FG-HI 



1935 
2212 
2488 
2765 
3041 
3318 
3594 
3871 
4147 
4424 
4700 
4977 
5253 
5530 



GH 



3870 
4424 
4976 
5530 
6082 
6636 
7188 
7742 
8294 



9400 

9954 

10506 

11060 



EM 



13583 
15524 
17464 
19405 
21345 
23286 
25226 
27167 
29107 
31048 
32988 
34929 
36869 
38810 



GM 



11648 
13312 
14976 
16640 
18304 
19968 
21632 
23296 
24960 
26624 
28288 
29952 
31616 
33280 



HK 



3879 
4434 
4988 
5542 
6096 
6651 
7205 
7759 
8313 
8868 
9422 
9976 
10530 
11085 



JK 



5824 
6656 
7488 
8320 
9152 



10816 
11648 
12480 
13312 
14144 
14976 
15808 
16640 



KM 



7759 
8868 
9976 
11085 
12193 
13302 
14410 
15519 
16627 
17736 
18844 
19953 
21061 
22170 



18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 



15925 
18200 
20475, 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 



14778 
16889 
19000 
21112 
23223 
25334 
27445 
29556 
31668 
33779 
35890 
38001 
40112 
42224 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



12503 
14290 
16076 
17862 
19648 
21434 
23221 
25007 
26793 
28579 
30365 
32152 
33938 
35724 



1966 
2246 
2527 
2808 
3089 
3370 
3650 
.3931 
4212 
4493 
4774 
5054 
5335 
5616 



3932 

4492 

5054 

5616 

6178 

6740 

7300 

7862 

8424 

8986 

9548 

10108 

10670 

11232 



13796 
15766 
17737 
19708 
21679 
23650 
25620 
27591 
29562 
31533 
33504 
35474 
37445 
39416 



11830 
13520 
15210 
16900 
18590 
20280 
21970 
23660 
25350 
27040 
28730 
30420 
32110 
33800 



3940 

4503 

5066 

5629 

6192 

6755 

7317 

7880 

8443 

9006 

9569 

10132 

10695 

11258 



5915 

6760 

7605 

8450 

9295 

10140 

10985 

11830 

12675 

13520 

14365 

15210 

160.55 

16900 



7881 
9006 
10132 
11258 
12384 
13510 
14635 
15761 
16887 
18013 
19139 
20264 
21390 
22516 



115 



40-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

41-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

42-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet . 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

43-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 



AE 



12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 



BF 



11368 
12992 
14616 
16240 
17864 
19488 
21112 
22736 
24360 
25984 
27608 
29232 
30856 
32480 



CI 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



DJ 



9618 
10992 
12366 
13740 
15114 
16488 
17862 

19236 
20610 
21984 
23358 
24732 
26106 
27480 



EF-IJ 
FG-HI 



1512 
1728 
1944 
2160 
2376 
2592 
2808 
3024 
3240 
3456 
3672 
3888 
4104 
4320 



GH 



3024 
3456 
3888 
4320 
4752 
5184 
5616 
6048 
6480 
6912 
7344 
7776 
8208 
8640 



EM 



10612 
12128 
13644 
15160 
16676 
18192 
19708 
21224 
22740 
24256 
25772 
27288 
28804 
30320 



CM 



9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



HK 



3031 
3464 
3897 
4330 
4763 
5196 
5629 
6062 
6495 
6928 
7361 
7794 
8227 
8660 



JK 



4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 



KM 



6062 

6928 

7794 

8660 

9526 

10392 

11258 

12124 

12990 

13856 

14722 

15588 

16454 

17320 



14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 



12556 
14350 
16143 
17937 
19731 
21525 
23318 
25112 
26906 
28699 
30493 
32287 
34081 
35875 



11652 
13316 
14981 
16646 
18310 
19975 
21640 
23304 
24969 
26634 
28298 
29963 
31627 
33292 



10763 
12300 
13838 
15375 
16913 
18450 
19988 
21525 
23063 
24600 
26138 
27675 
29213 
30750 



9858 
11267 
12675 
14084 
15492 
16900 
18309 
19717 
21125 
22534 
23942 
25350 
26759 
28167 



1550 
1771 
1993 
2214 
2435 
2657 
2878 
3100 
3321 
3542 
3764 
3985 
4207 
4428 



3100 
3502 
3986 
4428 
4870 
5314 
5756 
6200 
6642 
7084 
7528 
7970 
8414 
8856 



10877 
12431 
13985 
15539 
17093 
18647 
20201 
21755 
23309 
24862 
26416 
27970 
29524 
31078 



9328 
10660 
11993 
13325 
14658 
15990 
17323 
18655 
19988 
21320 
22653 
23985 
25318 
26650 



3107 
3550 
3994 
4438 
4882 
5326 
5769 
6213 
6657 
7101 
7545 
7989 
8432 
8876 



4664 

5330 

5996 

6662 

7329 

7995 

8661 

9327 

9994 

10660 

11326 

11992 

12659 

13325 



6214 
7101 

7989 
8877 
9764 
10652 
11539 
12427 
13315 
14202 
16090 
15978 
16865 
17763 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



12862 
14700 
16537 
18375 
20212 
22050 
23887 
25725 
27562 
29400 
31237 
33075 
34912 
36750 



11936 
13642 
15347 
17052 
18757 
20462 
22168 
23873 
25578 
27283 
28988 
30694 
32399 
34104 



11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 



10099 
11542 
12984 
14427 
15870 
17312 
18755 
20198 
21641 
23083 
24526 
25969 
27411 
28864 



1588 
1814 
2041 
2268 
2495 
2722 
2948 
3176 
3402 
3629 
3866 
4082 
4309 
4536 



3176 
3628 
4082 
4536 
4990 
5444 
5896 
6360 
6804 
7268 
7712 
8164 
8618 
9072 



11143 
12734 
14326 
15918 
17510 
19102 
20693 
22285 
23877 
25469 
27061 
28652 
30244 
31836 



9565 
10920 
12285 
13650 
15016 
16380 
17746 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
26936 
27300 



3182 
3637 
4092 
4546 
5001 
5466 
6910 
6366 
6820 
7274 
7729 
8183 
8638 
9093 



4777 

5460 

6142 

6826 

7607 

8190 

8872 

9556 

10237 

10920 

11602 

12285 

12967 

13650 



6365 

7274 

8184 

9093 

10002 

10912 

11821 

12730 

13640 

14549 

16468 

16367 

17277 

18186 



15050 
17200 
19350 
21500 
23650 
26800 
27960 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 



13168 
16060 
16931 
18812 
20693 
22575 
24456 
26337 
28218 
30100 
31981 
33862 
36743 
37626 



12221 
13966 
16712 
17458 
19204 
20960 
22695 
24441 
26187 
27933 
29679 
31424 
33170 
34916 



11288 
12900 
14513 
16125 
17738 
19360 
20963 
22575 
24188 
25800 
27413 
29025 
30638 
32260 



10339 
11816 
13293 
14771 
16248 
17725 
19202 

20679 
22156 
23633 
25110 
26587 
28064 
29541 



1625 
1858 
2090 
2322 
2664 
2786 
3019 
3261 
3483 
3715 
3947 
4180 
4412 
4644 



3250 
3716 
4180 
4644 
5108 
5572 
6038 
6602 
6966 
7430 
7894 
8360 
8824 
9288 



11408 
13038 
14667 
16297 
17927 
19666 
21186 
22816 
24446 
26075 
27705 
29335 
30964 
32594 



9783 
11180 
12678 
13975 
15373 
16770 
18168 
19565 
20963 
22360 
23768 
26156 
26553 
27950 



3258 
3724 
4189 
4655 
5120 
5685 
6061 
6516 
6982 
7447 
7913 
8378 
8844 
9309 



4891 

5590 

6289 

6987 

7686 

8385 

9084 

9782 

10481 

11180 

11879 

12677 

13276 

13976 



6517 

7448 

8379 

9310 

10240 

11171 

12102 

13033 

13964 

14895 

15826 

16767 

17688 

18619 
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44-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


13475 
15400 
17325 
19250 
21175 
23100 
25025 
26950 
28875 
30800 
32725 
34650 
36575 
38500 


12505 
14291 
16078 
17864 
19650 
21437 
23223 
25010 
26796 
28582 
30369 
32155 
33942 
35728 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


10580 
12091 
13603 
15114 
16625 
18137 
19648 
21160 
22671 
24182 
25694 
27205 
28717 
30228 


1663 
1901 
2138 
2376 
2614 
2851 
3089 
3326 
3564 
3802 
4039 
4277 
4514 
4752 


3326 
3802 
4276 
4752 
5228 
5702 
6178 
6652 
7128 
7604 
8078 
8554 
9028 
9504 


11673 
13341 
15008 
16676 
18344 
20011 
21679 
23346 
25014 
26682 
28349 
30017 
31684 
33352 


10010 
11440 
12870 
14300 
15730 
17160 
18590 
20020 
21450 
22880 
24310 
25740 
27170 
28600 


3334 
3810 
4286 
4763 
5239 
5715 
6192 

6668 
7144 
7621 
8097 
8573 
9049 
9526 


5005 

5720 

6435 

7150 

7865 

8580 

9295 

10010 

10725 

11440 

12155 

12870 

13585 

14300 


6668 

7621 

8573 

9526 

10479 

11431 

12384 

13336 

14289 

15242 

16194 

17147 

18099 

19052 



45-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet ., 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

46-ft. Span 

7 Feet .... 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet .... 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

47-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet .... 

14 Feet .... 

15 Feet .... 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



13781 
15750 
17718 
19687 
21656 
23625 
25593 
27562 
29531 
31500 
33468 
35437 
37406 
39375 



12789 
14616 
16443 
18270 
20097 
21924 
23751 
25578 
27405 
29232 
31059 
32886 
34713 
36540 



11813 
13500 
15188 
16875 
18563 
20250 
21938 
23625 
25313 
27000 
28688 
30375 
32063 
33750 



10820 
12366 
13912 
15458 
17003 
18549 
20095 
21641 
23186 
24732 
26278 
27824 
29369 
30915 



1701 
1944 
2187 
2430 
2673 
2916 
3159 
3402 
3645 
3888 
4131 
4374 
4617 
4860 



3402 
3888 
4374 
4860 
5346 
5832 
6318 
6804 
7290 
7776 
8262 
8748 
9234 
9720 



11939 
13644 
153.50 
17055 
18761 
20466 
22172 

23877 
25583 
27288 
28994 
30699 
32405 
34110 



10238 
11700 
13163 
14625 
16088 
17550 
19013 
20475 
21938 
23400 
24863 
26325 
27788 
29250 



3410 
3897 
4384 
4871 
5358 
5845 
6332 
6820 
7307 
7794 
8281 
8768 
9255 
9742 



5119 

5850 

6581 

7312 

8044 

8775 

9506 

10237 

10969 

11700 

12431 

13162 

13894 

14625 



6820 

7794 

8768 

9743 

10717 

11691 

12665 

13640 

14614 

15588 

16562 

17537 

18511 

19485 



16100 
18400 
20700 
23000 
25300 
27600 
29900 
32200 
34500 
36800 
39100 
41400 
43700 
46000 



14087 
16100 
18112 
20125 
22137 
24150 
26162 
28175 
30187 
32200 
34212 
36225 
38237 
40250 



13073 
14940 
16808 
18676 
20544 
22411 
24279 
26146 
28014 
29882 
31749 
33617 
35484 
37352 



12075 
13800 
15525 
17250 
18975 
20700 
22425 
24150 
25875 
27600 
29325 
31050 
32775 
34500 



11061 
12641 
14221 
15801 
17381 
18961 
20541 
22121 
23702 
25282 
26862 
28442 
30022 
31602 



1739 
1987 
2236 
2484 
2732 
2981 
3229 
3478 
3726 
3974 
4223 
4471 
4720 
4968 



3478 
3974 
4472 
4968 
5464 
5962 
6458 
6956 
7452 
7948 
8446 
8942 
9440 
9936 



12204 
13947 
15691 
17434 
19177 
20921 
22664 
24408 
26151 
27894 
29638 
31381 
33125 
34868 



10465 
11960 
13455 
14950 
16445 
17940 
19435 
20930 
22425 
23920 
25415 
26910 
28405 
29900 



3485 
3983 
4481 
4979 
5477 
5975 
6473 
6971 
7469 
7967 
8465 
8963 
9461 
9959 



5232 

5980 

6727 

7475 

8222 

8970 

9717 

10465 

11212 

11960 

12707 

13455 

14202 

14950 



6971 

7967 

8963 

9959 

10955 

11951 

|12947 

13943 

14939 

15934 

16930 

17926 

18922 

19918 



16450 
18800 
21150 
23500 
25850 
28200 
30550 
32900 
35250 
37600 
39960 
42300 
44650 
47000 



14393 
16450 
18506 
20562 
22618 
24675 
26731 
28787 
30843 
32900 
34956 
37012 
39068 
41125 



13357 
15266 
17174 
19082 
20990 
22898 
24807 
26715 
28623 
30531 
32439 
34348 
36256 
38164 



12338 
14100 
15863 
17625 
19388 
21150 
22913 
24675 
26438 
28200 
29963 
31725 
33488 
35250 



11301 
12916 
14530 
16145 
17759 
19373 
20988 
22602 
24217 
25831 
27446 
29060 
30675 
32289 



1777 
2030 
2284 
2538 
2792 
3046 
3299 
3553 
3807 
4061 
4315 
4568 
4822 
5076 



3554 
4060 
4568 
5076 
5584 
6092 
6598 
7106 
7614 
8122 
8630 
9136 
9644 
10152 



12469 
14250 
16032 
17813 
19594 
21376 
23157 
24938 
26720 
28501 
30282 
32063 
33845 
35626 



10693 
12220 
13748 
15275 
16803 
18330 
19858 
21385 
22913 
24440 
25968 
27495 
29023 
30550 



3561 
4070 
4579 
5088 
5596 
6105 
6614 
7123 
7631 
8140 
8649 
9158 
9666 
10175 



5346 

6110 

6874 

7637 

8401 

9165 

9929 

10692 

11456 

12220 

12984 

13747 

14511 

15275 



7123 
8140 
9158 
10176 
11193 
12211 
13228 
14246 
15263 
16281 
17298 
18316 
19333 
20351 
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48-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

49-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

60-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

fil-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 



AE 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



BF 



13642 
15590 
17539 
19488 
21437 
23386 
25334 
27283 
29232 
31181 
33130 
35078 
37027 
38976 



CI 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



DJ 



11542 
13190 
14839 
16488 
18137 
19786 
21434 
23083 
24732 
26381 
28030 
29678 
31327 
32976 



EF-IJ 
FG-HI 



1814 

2074 
2333 
2592 
2851 
3110 
3370 
3629 
3888 
4147 
4406 
4666 
4925 
5184 



GH 



3628 
4148 
4666 
5184 
5702 
6220 
6740 
7258 
7776 
8294 
8812 
9332 
9850 
10368 



EM 



12734 
14554 
16373 
18192 
20011 
21830 
23650 
25469 
27288 
29107 
30926 
32746 
34565 
36384 



GM 



10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 



HK 



3637 
4157 
4676 
5196 
5715 
6235 
6755 
7274 
7794 
8313 
8833 
9353 
9872 
10392 



JK 



5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 



KM 



7274 
8314 
9353 
10392 
11431 
12470 
13510 
14549 
15588 
16627 
17666 
18706 
19745 
20784 



17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 



15006 
17150 
19293 
21437 
23581 
25725 
27868 
30012 
32156 
34300 
36443 
38587 
40731 
42875 



13926 
15915 
17905 
19894 
21883 
23873 
25862 
27852 
29841 
31830 
33820 
35809 
37799 
39788 



12863 
14700 
16538 
18375 
20213 
22050 
23888 
25725 
27563 
29400 
31238 
33075 
34913 
36750 



11782 
13465 
15148 
16832 
18515 
20198 
21881 
23564 
25247 
26930 
28614 
30297 
31980 
33663 



1852 
2117 
2381 
2646 
2911 
3175 
3440 
3704 
3969 
4234 
4498 
4763 
5027 
5292 



3704 
4234 
4762 
5292 
5822 
6350 
6880 
7408 
7938 
8468 
8996 
9526 
10054 
10584 



12999 
14857 
16714 
18571 
20428 
22285 
24142 

25999 
27857 
29714 
31571 
33428 
35285 
37142 



11148 
12740 
14333 
15925 
17518 
19110 
20703 
22295 
23888 
25480 
27073 
28665 
30258 
31850 



3713 
4243 
4774 
5304 
5834 
6365 
6895 
7426 
7956 
8487 
9017 
9547 
10078 
10608 



5574 

6370 

7166 

7962 

8759 

9555 

10351 

11147 

11944 

12740 

13536 

14332 

15129 

15925 



7426 
8487 
9548 
10609 
11669 
12730 
13791 
14852 
15913 
16974 
18034 
19095 
20156 
21217 



17500 
20000 
22500 
25000 
27500 
30000 
32500 
35000 
37500 
40000 
42500 
45000 
47500 
50000 



15312 
17500 
19687 
21875 
24062 
26250 
28437 
30625 
32812 
35000 
37187 
39375 
41562 
43750 



14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 



13125 
15000 
16875 
18750 
20625 
22500 
24375 
26250 
28125 
30000 
31875 
33750 
35625 
37500 



12023 
13740 
15458 
17175 
18893 
20610 
22328 
24045 
25763 
27480 
29198 
30915 
32633 
34350 



1890 
2160 
2430 
2700 
2970 
3240 
3510 
3780 
4050 
4320 
4590 
4860 
5130 
5400 



3780 
4320 
4860 
5400 
5940 
6480 
7020 
7560 
8100 
8640 
9180 
9720 
10260 
10800 



13265 
15160 
17055 
18950 
20845 
22740 
24635 
26530 
28425 
30320 
32215 
34110 
36005 
37900 



11375 
13000 
14625 
16250 
17875 
19500 
21125 
22750 
24375 
26000 
27625 
29250 
30875 
32500 



3789 
4330 
4871 
5412 
5954 
6495 
7036 
7577 
8119 
8660 
9201 
9742 
10284 
10825 



5687 

6500 

7312 

8125 

8937 

9750 

10562 

11375 

12187 

13000 

13812 

14625 

15437 

16250 



7578 
8660 
9743 
10825 
11908 
12990 
14073 
15155 
16238 
17320 
18403 
19485 
20568 
21650 



17850 
20400 
22950 
25500 
28050 
30600 
33150 
35700 
38250 
40800 
43350 
45900 
48450 
51000 



15618 
17850 
20081 
22312 
24543 
26775 
29006 
31237 
33468 
35700 
37931 
40162 
42393 
44625 



14494 
16565 
18635 
20706 
22777 
24847 
26918 
28988 
31059 
33130 
35200 
37271 
39341 
41412 



13388 
15300 
17213 
19125 
21038 
22950 
24863 
26775 
28688 
30600 
32513 
34425 
36338 
38250 



12263 
14015 
15767 
17519 
19270 
21022 
22774 
24526 
26278 
28030 
29781 
31533 
33285 
35037 
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1928 
2203 
2479 
2754 
3029 
3305 
3580 
3856 
4131 
4406 
4682 
4957 
5233 
5508 



3856 
4406 
4958 
5508 
6058 
6610 
7160 
7712 
8262 
8812 
9364 
9914 
10466 
11016 



13530 
15463 
17396 
19329 
21262 
23195 
25128 
27061 
28994 
30926 
32859 
34792 
36725 
38658 



11603 
13260 
14918 
16575 
18233 
19890 
21548 
23205 
24863 
26520 
28178 
29835 
31493 
33150 



3864 
4416 
4968 
5521 
6073 
6625 
7177 
7729 
8281 
8833 
9385 
9937 
10489 
11041 



5801 

6630 

7459 

8287 

9116 

9945 

10774 

11602 

12431 

13260 

14089 

14917 

15746 

16575 



7729 
8833 
9937 
11042 
12146 
13250 
14354 

15458 
16562 
17666 
18771 
19875 
20979 
22083 



62-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 
Trusses 



7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet .... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft. Span 

7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

64-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

65-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet . . . . 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet . . . . 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 



AE 



15925 
18200 
20475 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 



BF 



14778 
16890 
19001 
21112 
23223 
25334 
27446 
29557 
31668 
33779 
35890 
38002 
40113 
42224 



CI 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



DJ 



12503 
14290 
16076 
17862 
19648 
21434 
23221 
25007 
26793 
28579 
30365 
32152 
33938 
35724 



EF-IJ 
FG-HI 



1966 
2246 
2527 
2808 
3089 
3369 
3650 
3931 
4212 
4493 
4774 
5054 
5335 
5616 



GH 



3932 
4492 
5054 
5616 
6178 
6738 
7300 
7862 
8424 



9548 
10108 
10670 
11232 



EM 



13796 
15766 
17737 
19708 
21679 
23650 
25620 

27591 
29562 
31533 
33504 
35474 
37445 
39416 



GM 



11830 
13520 
15210 
16900 
18590 
20280 
21970 
23660 
25350 
27040 
28730 
30420 
32110 
33800 



HK 



3940 

4503 

5066 

5629 

6192 

6755 

7317 

7880 

8443 

9006 

9569 

10132 

10695 

11258 



JK 



5915 

6760 

7605 

8450 

9295 

10140 

10985 

11830 

12675 

13520 

14365 

15210 

16055 

16900 



KM 



7881 
9006 
10132 
11258 
12384 
13510 
14635 
15761 
16887 
18013 
19139 
20264 
21390 
22516 



18550 
21200 
23850 
26500 
29150 
31800 
34450 
37100 
39750 
42400 
45050 
47700 
50350 
53000 



16231 
18550 
20869 
23188 
25506 
27825 
30144 
32463 
34781 
37100 
39419 
41738 
44056 
46375 



15063 
17214 
19366 
21518 
23670 
25822 
27973 
30125 
32277 
34429 
36581 
38732 
40884 
43036 



13913 
15900 
17888 
19875 
21863 
23850 
25838 
27825 
29813 
31800 
33788 
35775 
37763 
39750 



12744 
14564 
16385 
18206 
20026 
21847 
23667 
25488 
27308 
29129 
30949 
32770 
34590 
36411 



2003 
2290 
2576 
2862 
3148 
3434 
3721 
4007 
4293 
4579 
4865 
5152 
5438 
5724 



4006 

4580 

5152 

5724 

6296 

6868 

7442 

8014 

8586 

9158 

9730 

10304 

10876 

11448 



14061 
16070 
18078 
20087 
22096 
24104 
26113 
28122 
30130 
32139 
34148 
36157 
38165 
40174 



12058 
13780 
15503 
17225 
18948 
20670 
22393 
24115 
25838 
27560 
29283 
31005 
32728 
34450 



4016 

4590 

5163 

5737 

6311 

6884 

7458 

8032 

8606 

9179 

9753 

10327 

10901 

11474 



6029 

6890 

7751 

8612 

9474 

10335 

11196 

12057 

12919 

13780 

14641 

15502 

16364 

17225 



8032 
9180 
10327 
11475 
12622 
13769 
14917 
16064 
17212 
18359 
19507 
20654 
21802 
22949 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



16538 
18900 
21263 
23625 
25988 
28350 
30713 
33075 
35438 
37800 
40163 
42525 
44888 
47250 



15347 
17539 
19732 
21924 
24116 
26309 
28501 
30694 
32886 
35078 
37271 
39463 
41656 
43848 



14175 
16200 
18225 
20250 
22275 
24300 
26325 
28350 
30375 
32400 
34425 
36450 
38475 
40500 



12984 
14839 
16694 
18549 
20404 
22259 
24114 
25969 
27824 
29679 
31533 
33388 
35243 
37098 



2041 
2333 
2624 
2916 
3208 
3499 
3791 
4082 
4374 
4666 
4957 
5249 
5540 
5832 



4082 

4666 

5248 

5832 

6416 

6998 

7582 

8164 

8748 

9332 

9914 

10498 

11080 

11664 



14326 
16373 
18419 
20466 
22513 
24559 
26606 
28652 
30699 
32746 
34792 
36839 
38885 
40932 



12285 
14040 
15795 
17550 
19305 
21060 
22815 
24570 
26325 
28080 
29835 
31590 
33345 
35100 



4092 

4676 

5261 

5845 

6430 

7014 

7599 

8183 

8768 

9353 

9937 

10522 

11106 

11691 



6142 

7020 

7897 

8775 

9652 

10530 

11407 

12285 

13162 

14040 

14917 

15795 



8184 
9353 
10522 
11691 
12860 
14029 
15198 
16367 
17537 
18706 
19875 
21044 



1667222213 
1755023382 



19250 
22000 
24750 
27500 
30250 
33000 
35750 
38500 
41250 
44000 
46750 
49600 
52250 
55000 



16844 
19250 
21656 
24063 
26469 
28875 
31281 
33688 
36094 
38500 
40906 
43313 
45719 
48125 



15631 
17864 
20097 
22330 
24563 
26796 
29029 
31262 
33495 
35728 
37961 
40194 
42427 
44660 



14438 
16500 
18563 
20625 
22688 
24750 
26813 
28875 
30938 
33000 
35063 
37125 
39188 
41250 



13225 
15114 
17003 
18893 
20782 
22671 
24560 
26450 
28339 
30228 
32117 
34007 
35896 
37785 



2079 
2376 
2673 
2970 
3267 
3564 
3861 
4158 
4455 
4752 
5049 
5346 
5643 
5940 



4158 
4752 
5346 
5940 
6534 
7128 
7722 

8316 
8910 
9504 
100G8 
10692 
11286 
11880 



14592 
16676 
18761 
20845 
22930 
25014 
27099 
29183 
31268 
33352 
35437 
37521 
39606 
41690 



12513 
14300 
16088 
17875 
19663 
21450 
23238 
25025 
26813 
28600 
30388 
32175 
33963 
35750 



4167 

4763 

5358 

5954 

6549 

7144 

7740 

8335 

8930 

9526 

10121 

10717 

11312 

11907 



6256 

7150 

8044 

8937 

9831 

10725 

11619 

12512 

13406 

14300 

15194 

16087 

16981 

17875 



8335 
9526 
10717 
11908 
13098 
14289 
15480 
16671 
17861 
19052 
20243 
21434 
22624 
23815 
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66-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


15915 
18189 
20462 
22736 
25010 
27283 
29557 
31830 
34104 
36378 
38651 
40925 
43198 
45472 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


13465 
15388 
17312 
19236 
21160 
23083 
25007 
26930 
28854 
30778 
32701 
34625 
36548 
38472 


2117 
2419 
2722 
3024 
3326 
3629 
3931 
4234 
4536 
4838 
5141 
5443 
5746 
6048 


4234 

4838 

5444 

6048 

6652 

7258 

7862 

8468 

9072 

9676 

10282 

10886 

11492 

12096 


14857 
16979 
19102 
21224 
23346 
25469 
27591 
29714 
31836 
33958 
36081 
38203 
40326 
42448 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 


4243 

4849 

5456 

6062 

6668 

7274 

7880 

8487 

9093 

9699 

10305 

10911 

11518 

12124 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


8487 
9699 
10912 
12124 
13336 
14549 
15761 
16974 
18186 
19398 
20611 
21823 
23036 
24248 



67-ft. Span 



7 Feet , 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19950 
22800 
25650 
28500 
31350 
34200 
37050 
39900 
42750 
45600 
48450 
51300 
54150 
57000 



17456 
19950 
22444 
24938 
27431 
29925 
32419 
34913 
37406 
39900 
42394 
44888 
47381 
49875 



16199 
18154 
20828 
23142 
25456 
27770 
30085 
32399 
34713 
37027 
39341 
41656 
43970 
46284 



14963 
17100 
19238 
21375 
23513 
25650 
27788 
29925 
32063 
34200 
36338 
38475 
40613 
42750 



13706 
15664 
17622 
19580 
21537 
23495 
25453 
27411 
29369 
31327 
33285 
35243 
37201 
39159 



2155 
2462 
2770 
3078 
3386 
3694 
4001 
4309 
4617 
4925 
5233 
5540 
5848 
6156 



4310 

4924 

5540 

6156 

6772 

7388 

8002 

8618 

9234 

9850 

10466 

11080 

11696 

12312 



15122 
17282 
19443 
21603 
23763 
25924 
28084 
30244 
32405 
34565 
36725 
38885 
41046 
43206 



12968 
14820 
16673 
18525 
20378 
22230 
24083 
25935 
27788 
29640 
31493 
33345 
35198 
37050 



4319 

4936 

5553 

6170 

6787 

7404 

8021 

8638 

9255 

9872 

10489 

11106 

11723 

12340 



6484 

7410 

8336 

9262 

10189 

11115 

12041 

12967 

13894 

14820 

15746 

16672 

17599 

18525 



8638 
9872 
11106 
12341 
13575 
14809 
16043 
17277 
18511 
19745 
20979 
22213 
23447 
24681 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 i:eet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20300 
23200 
26100 
29000 
31900 
34800 
37700 
40600 
43500 
46400 
49300 
52200 
55100 
58000 



17763 
20300 
22838 
25375 
27913 
30450 
32988 
35525 
38063 
40600 
43138 
45675 
48213 
50750 



16484 
18838 
21193 
23548 
25903 
28258 
30612 
32967 
35322 
37677 
40032 
42386 
44741 
47096 



15225 
17400 
19575 
21750 
23925 
26100 
28275 
30450 
32625 
34800 
36975 
39150 
41325 
43500 



13946 
15938 
17931 
19923 
21915 
23908 
25900 
27892 
29885 
31877 
33869 
35861 
37853 
39846 



2192 
2506 
2819 
3132 
3445 
3758 
4072 
4385 
4698 
5011 
5324 
5638 
5951 
6264 



4384 

5012 

5638 

6264 

6890 

7516 

8144 

8770 

9396 

10022 

10648 

11276 

11902 

12528 



15387 
17586 
19784 
21982 
24180 
26378 
28577 
30775 
32973 
35171 
37369 
39568 
41766 
43964 



13195 
15080 
16965 
18850 
20735 
22620 
24505 
26390 
28275 
30160 
32045 
33930 
35815 
37700 



4395 

5023 

5650 

6278 

6906 

7534 

8162 

8790 

9418 

10045 

10673 

11301 

11929 

12557 



6597 

7540 

8482 

9425 

10367 

11310 

12252 

13195 

14137 

15080 

16022 

16965 

17907 

18850 



8790 
10046 
11301 
12557 
13813 
15068 
16324 
17580 
18836 
20091 
21347 
22603 
23858 
25114 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20650 
23600 
26550 
29500 
32450 
35400 
38350 
41300 
44250 
47200 
50150 
53100 
56050 
69000 



18069 
20650 
23231 
25813 
28394 
30975 
33556 
36138 
38719 
41300 
43881 
46463 
49044 
51625 



16768 
19163 
21559 
23954 
26349 
28745 
31140 
33536 
35931 
38326 
40722 
43117 
45513 
47908 



15488 
17700 
19913 
22125 
24338 
26550 
28763 
30975 
33188 
35400 
37613 
39825 
42038 
44250 



14187 
16213 
18240 
20266 
22293 
24320 
26346 
28373 
30400 
32426 
34453 
36480 
38506 
40533 



2230^ 
2549 
2867 
3186 
3505 
3823 
4142 
4460 
4779 
5098 
5416 
5735 
6053 
6372 



4460 

5098 

5734 

6372 

7010 

7646 

8284 

8920 

9558 

10196 

10832 

11470 

12106 

12744 



15653 
17889 
20125 
22361 
24597 
26833 
29069 
31305 
33542 
35776 
38014 
40250 
42486 
44722 



13423 
15340 
17258 
19175 
21093 
23010 
24928 
26845 
28763 
30680 
32598 
34515 
36433 
38350 



4470 

5109 

5748 

6387 

7025 

7664 

8303 

8941 

9580 

10219 

10857 

11496 

12135 

12773 



6711 

7670 

8629 

9587 

10546 

11505 

12464 

13422 

14381 

15340 

16299 

17257 

18216 

19175 



8941 
10219 
11496 
12774 
14051 
15328 
16606 
17883 
19160 
20438 
21715 
22992 
24270 
25547 



120 



60-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet ...... 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 
60000 



AE 



18375 
21000 
23625 
26250 
28875 
31500 
34125 
36750 
39375 
42000 
44625 
47250 
49875 
52500 



BF 



17052 
19488 
21924 
24360 
26796 
29232 
31668 
34104 
36540 
38976 
41412 
43848 
46284 
48720 



CI 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



DJ 



14427 
16488 
18549 
20610 
22671 
24732 
26793 
28854 
30915 
32976 
35037 
37098 
39159 
41220 



EF-IJ 
FG-HI 



2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 

4536 
4860 
5184 
5508 
5832 
6156 
6480 



GH 



4536 

5184 

5832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 



EM 



15918 
18192 
20466 
22740 
25014 
27288 
29562 
31836 
34110 
36384 
38658 
40932 
43206 
45480 



GM 



13650 
15600 
17550 
19500 
21460 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



HK 



4546 

5196 

5845 

6495 

7144 

7794 

8443 

9093 

9742 

10392 

11041 

11691 

12340 

12990 



JK 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



9093 
10392 
11691 
12990 
14289 
15588 
16887 
18186 
19485 
20784 
22083 
23382 
24681 
25980 



21350 
24400 
27450 
30500 
33550 
36600 
39650 
42700 
45750 
48800 
51850 
54900 
57950 
61000 



18681 
21350 
24019 
26688 
29356 
32025 
34694 
37363 
40031 
42700 
45369 
48038 
50706 
53375 



17336 
19813 
22289 
24766 
27243 
29719 
32196 
34672 
37149 
39626 
42102 
44579 
47055 
49532 



16013 
18300 
20588 
22875 
25163 
27450 
29738 
32025 
34313 
36600 
38888 
41175 
43463 
45750 



14667 
16763 
18858 
20954 
23049 
25144 
27239 
29335 
31430 
33526 
35621 
37716 
39812 
41907 



2306 
2635 
2965 
3294 
3623 
3953 
4282 
4612 
4941 
6270 
5600 
6929 
6259 
6588 



4612 

6270 

6930 

6588 

7246 

7906 

8664 

9224 

9882 

10540 

11200 

11858 

12518 

13176 



16183 
18496 
20807 
23119 
25431 
27743 
30066 
32367 
34679 
36990 
39302 
41614 
43926 
46238 



13878 
15860 
17843 
19825 
21808 
23790 
25773 
27755 
29738 
31720 
33703 
35685 
37668 
39650 



4622 
5282 
6943 
6603 
7263 
7924 
8584 

9244 
9906 
10565 
11225 
11886 
12546 
13206 



6939 

7930 

8921 

9912 

10904 

11896 

12886 

13877 

14869 

15860 

16851 

17842 

18834 

19825 



9245 
10566 
11886 
13207 
14627 
15848 
17168 
18489 
19810 
21130 
22451 
23772 
25092 
26413 



62-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

16 F«et 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21700 
24800 
27900 
31000 
34100 
37200 
40300 
43400 
46500 
49600 
52700 
55800 
58900 
62000 



18988 
21700 
24413 
27126 
29838 
32650 
36263 
37975 
40688 
43400 
46113 
48825 
51638 
54250 



17620 
20138 
22655 
25172 
27689 
30206 
32724 
35241 
37758 
40275 
42792 
45310 
47827 
50344 



16275 
18600 
20925 
23250 
26575 
27900 
30226 
32550 
34875 
37200 
39626 
41850 
44175 
46500 



14908 
17038 
19167 
21297 
23427 
25556 
27686 
29816 
31946 
34075 
36205 
38336 
40464 
42594 



2344 
2678 
3013 
3348 
3683 
4018 
4352 

4687 
5022 
5367 
6692 
6026 
6361 
6696 



4688 

6366 

6026 

6696 

7366 

8036 

8704 

9374 

10044 

10714 

11384 

12062 

12722 

13392 



16449 
18798 
21148 
23498 
25848 
28198 
30547 
32897 
35247 
37597 
39947 
42296 
44646 
46996 



M105 
16120 
18135 
20160 
22165 
24180 
26196 
28210 
30225 
32240 
34266 
36270 
38285 
40300 



4698 

5369 

6040 

6711 

7382 

8054 

8726 

9396 

10067 

10738 

11409 

12080 

12752 

13423 



7062 
8060 
9067 
10075 
11082 
12090 
13097 
14105 
15112 
16120 
17127 
18135 
19142 
20150 



9396 
10738 
12081 
13423 
14765 
16108 
17450 
18792 
20135 
21477 
22819 
24161 
25604 
26846 



22060 
26200 
28350 
31600 
34650 
37800 
40950 
44100 
47260 
60400 
53550 
56700 
59850 
63000 



19294 
22050 
24806 
27563 
30319 
33075 
36831 

38688 
41344 
44100 
46856 
49613 
52369 
56125 



17904 
20462 
23020 
25578 
28136 
30694 
33251 
36809 
38367 
40926 
43483 
46040 
48698 
51156 



16538 
18900 
21263 
23625 
25988 
28350 
30713 
33076 
36438 
37800 
40163 
42525 
44888 
47250 



16148 
17312 
19476 
21641 
23806 
25969 
28133 
30297 
32461 
34626 
36789 
38953 
41117 
43281 



2381 
2722 
3062 
3402 
3742 
4082 
4423 
4763 
5103 
5443 
5783 
6124 
6464 
6804 



4762 

5444 

6124 

6804 

7484 

8164 

8846 

9526 

10206 

10886 

11666 

12248 

12928 

13608 



16714 
19102 
21489 
23877 
26265 
28652 
31040 
33428 
35816 
38203 
40591 
42979 
45366 
47754 



14333 
16380 
18428 
20475 
22623 
24670 
26618 
28666 
30713 
32760 
34808 
36855 
38903 
40950 



4774 

6456 

6138 

6820 

7501 

8183 

8865 

9547 

10229 

10911 

11693 

12276 

12957 

13639 



7166 
8190 
9214 
10237 
11261 
12285 
13309 
14332 
15356 
16380 
17404 
18427 
19451 
20475 



9548 
10912 
12276 
13640 
16003 
16367 
17731 
19095 
20459 
21823 
23187 
24551 
25915 
27279 



121 



64-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

65-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



22400 
25600 
28800 
32000 
35200 
38400 
41600 
44800 
48000 
51200 
54400 
57600 
60800 
64000 



19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 



18189 
20787 
23386 
25984 
28582 
31181 
33779 

36378 
38976 
41574 
44173 
46771 
49370 
51968 



CI 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 

33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 



DJ 



15389 
17587 
19786 
21984 
24182 
26381 
28579 

30778 
32976 
35174 
37373 
39571 
41770 
43968 



EF-IJ 
FG-HI 



2419 
2765 
3110 
3456 
3802 
4147 
4493 

4838 
5184 
5530 
5875 
6221 
6566 
6912 



GH 



4838 

5530 

6220 

6912 

7604 

8294 

8986 

9676 

10368 

11060 

11750 

12442 

13132 

13824 



EM 



16979 
19405 
21830 
24256 
26682 
29107 
31533 

33958 
36384 
38810 
41235 
43661 
46087 
48512 



GM 



14560 
16640 
18720 
20800 
22880 
24960 
27040 
29120 
31200 
33280 
35360 
37440 
39520 
41600 



HK 



4849 
5542 
6235 
6928 
7621 
8313 
9006 

9699 
10392 
11085 
11778 
12470 
13163 
13856 



JK 



7280 
8320 
9360 
10400 
11440 
12480 
13520 
14560 
15600 
16640 
17680 
18720 
19760 
20800 



KM 



9699 
11085 
12470 
13856 
15242 
16627 
18013 
19398 
20784 
22170 
23556 
24941 
26326 
27712 



22750 
26000 
29250 
32500 
35750 
39000 
42250 
45500 
48750 
52000 
55250 
58500 
61750 
65000 



19906 
22750 
25593 
28437 
31281 
34125 
36968 
39812 
42656 
45500 
48343 
51187 
54031 
56875 



18473 
21112 
23751 
26390 
29029 
31668 
34307 
36946 
39585 
42224 
44863 
47502 
50141 
52780 



17063 
19500 
21938 
24375 
26813 
29250 
31688 
34125 
36563 
39000 
41438 
43875 
46313 
48750 



15629 
17862 
20095 
22328 
24560 
26793 
29026 
31259 
33491 
35724 
37957 
40190 
42422 
44655 



2457 
2808 
3159 
3510 
3861 
4212 
4563 
4914 
5265 
5616 
5967 
6318 
6669 
7020 



4914 

5616 

6318 

7020 

7722 

8424 

9126 

9828 

10530 

11232 

11934 

12636 

13338 

14040 



17245 
19708 
22172 
24635 
27099 
29562 
32026 
34489 
36953 
39416 
41880 
44343 
46807 
49270 



14788 
16900 
19013 
21125 
23238 
25350 
27463 
29575 
31688 
33800 
35913 
38025 
40138 
42250 



4925 

5629 

6332 

7036 

7740 

8443 

9147 

9851 

10554 

11258 

11961 

12665 

13369 

14072 



7394 
8450 
9506 
10562 
11619 
12675 
13731 
14787 
15844 
16900 
17956 
19012 
20069 
21125 



9851 
11258 
12665 
14073 
15480 
16887 
18294 
19702 
21109 
22516 
23923 
25331 
26738 
28145 



122 



40-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 



7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet . . . 

12 Feet 

13 Feet . . . . 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet . . . . 

19 Feet 

20 Feet 

41-ft. Span 

7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet . . . . 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

42-ft. Span 

7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet . . . . 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet . . . . 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

43-ft. Span 

7 Feet . . . . 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet . . . . 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet . . . . 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
3S400 
40800 
43200 
45600 
48000 



AE 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



BF 



13641 
15590 
17539 
19488 
21436 
23385 
25334 

27283 
29232 
31180 
33129 
35078 
37027 
38976 



CI 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



DJ 



11541 
13190 
14839 
16488 
18136 
19785 
21434 
23083 
24732 
26380 
28029 
29678 
31327 
32976 



EF-U 
FG-HI 



1814 
2073 
2332 
2592 
2851 
3110 
3369 
3628 
3888 
4147 
4406 
4665 
4924 
5184 



GH 



3628 
4147 
4665 
5184 
5702 
6220 
6739 
7257 
7776 
8294 
8812 
9331 
9849 
10368 



EM 



12734 
14553 
16372 
18192 
20011 
21830 
23649 
25468 
27288 
29107 
30926 
32745 
34564 
36384 



GM 



10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 



HK 



3645 
4166 
4687 
5208 
5728 
6249 
6770 
7291 
7812 
8332 
8853 
9374 
9895 
10416 



JK 



5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 



KM 



7274 
8313 
9352 
10392 
11431 
12470 
13509 
14548 
15588 
16626 
17666 
18705 
19744 
20784 



17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
39360 
41820 
44280 
46740 
49200 



15067 
17220 
19372 
21525 
23677 
25830 
27983 
30135 
32288 
34440 
36593 
38746 
40898 
43051 



13982 
15980 
17977 
19974 
21972 
23969 
25967 
27964 
29961 
31959 
33956 
35954 
37950 
39950 



12915 
14760 
16605 
18450 
20295 
22140 
23985 
25830 
27675 
29520 
31365 
33210 
35055 
36900 



11830 
13520 
15210 
16900 
18S90 
20281 
21971 
23661 
25351 
27041 
28731 
30403 
32112 
33800 



1859 
2125 
2391 
2656 
2922 
3188 
3453 
3719 
3985 
4250 
4516 
4782 
5047 
5313 



3719 
4250 
4782 
5313 
5844 
6376 
6907 
7438 
7970 
8501 
9032 
9564 
10095 
10627 



13052 
14917 
16782 
18647 
20511 
22376 
24241 
26106 
27971 
29835 
31700 
33565 
35430 
37293 



11193 
12792 
14391 
15990 
17589 
19189 
20787 
22386 
23985 
25584 
27183 
28782 
30381 
31980 



3736 
4270 
4804 
5338 
5871 
6405 
6939 
7473 
8007 
8540 
9074 
9608 
10142 
10676 



5596 

6396 

7195 

7995 

8794 

9594 

10393 

11193 

11992 

12792 

13591 

14391 

15190 

15990 



7456 
8521 
9586 
10651 
11717 
12782 
13847 
14912 
15978 
17043 
18108 
19173 
20239 
21303 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



15434 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28666 
30870 
33076 
35281 
37486 
39692 
41897 
44100 



14323 
16369 
18416 
20462 
22508 
24554 
26600 
28647 
30693 
32739 
34785 
36831 
38878 
40924 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



12118 
13849 
15581 
17312 
19043 
20774 
22506 
24237 
25968 
27699 
29431 
31162 
32893 
34624 



1905 
2177 
2449 
2721 
2993 
3265 
3538 
3810 
4082 
4354 
4626 
4898 
5171 
5443 



3810 
4354 
4898 
5443 
5987 
6531 
7076 
7620 
8164 
8708 
9253 
9797 
10342 
10886 



13371 
15281 
17191 
19101 
21011 
22921 
24832 
26742 
28652 
30562 
32472 
34382 
36293 
38203 



11466 
13104 
14742 
16380 
18018 
19656 
21294 
22932 
24570 
26208 
27846 
29484 
31122 
32760 



3827 
4374 
4921 
5468 
6014 
6561 
7108 
7655 
8202 
8749 
9296 
9842 
10389 
10936 



5733 

6552 

7371 

8190 

9009 

9828 

10647 

11466 

12285 

13104 

13923 

14742 

15561 

16380 



7638 
8729 
9820 
10911 
12002 
13093 
14185 
15276 
16367 
17458 
18549 
19640 
20732 
21823 



18060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 



15802 
18060 
20317 
22575 
24833 
27091 
29347 
31606 
33864 
36122 
38380 
40638 
42895 
45150 



14664 
16759 
18854 
20949 
23044 
25139 
27234 
29329 
31424 
33519 
35614 
37709 
39804 
41899 



13545 
15480 
17415 
19350 
21285 
23220 
25155 
27090 
29025 
30960 
32894 
34830 
36764 
38700 



12407 
14179 
15952 
17724 
19496 
21269 
23041 
24814 
26586 
28358 
30131 
31903 
33676 
35448 

123 



1950 
2229 
2507 
2786 
3065 
3343 
3622 
3900 
4179 
4458 
4736 
5015 
5294 
5572 



3901 

4458 

5015 

5572 

6130 

6687 

7244 

7801 

8359 

8916 

9473 

10030 

10588 

11145 



13689 
15645 
17600 
19556 
21512 
23467 
25423 

27378 
29334 
31290 
33245 
35201 
37157 
39112 



11739 
13416 
15093 
16770 
18447 
20124 
21801 
23478 
25155 
26832 
28509 
30186 
31863 
33540 



3918 

4478 

5038 

5598 

6158 

6718 

7277 

7837 

8397 

8957 

9517 

10077 

10637 

11197 



5869 

6708 

7546 

8385 

9223 

10062 

10900 

11739 

12577 

13416 

14254 

15093 

15931 

16770 



7819 
8937 
10054 
11171 
12288 
13405 
14522 
15639 
16757 
17874 
18991 
20108 
21225 
22342 



44-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

1 1 Feet 

1 2 Feet 


18480 

21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


16169 
18480 
20790 
23100 
25411 
27721 
30032 
32342 
34652 
36963 
39273 
41584 
43894 
46200 


15005 
17149 
19293 
21437 
23580 
25723 
27867 
30011 
32154 
34298 
36442 
38585 
40729 
42873 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


12695 
14509 
16322 
18136 
19950 
21763 
23577 
25390 
27204 
29018 
30831 
32645 
34458 
36273 


1995 
2280 
2566 
2851 
3136 
3421 
3716 
3991 
4276 
4561 
4847 
5132 
5417 
5702 


3991 

4561 

5132 

5702 

6272 

6842 

7412 

7983 

8553 

9123 

9694 

10264 

10834 

11404 


14007 
16008 
18010 
20011 
22012 
24013 
26014 
28015 
30016 
32017 
34019 
36020 
38021 
40022 


12012 
13728 
15444 
17160 
18876 
20592 
22308 
24024 
25740 
27456 
29172 
30888 
32604 
34320 


4010 

4583 

6155 

5728 

6301 

6874 

7447 

8020 

8593 

9165 

9738 

10311 

10884 

11457 


6006 

6864 

7722 

8580 

9438 

10296 

11154 

12012 

12870 

13728 

14586 

15444 

16302 

17160 


8001 
9144 
10288 
11431 
12574 
13717 
14860 

16003 
17146 
18289 
19433 
20576 
21719 
22862 


13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



16537 
18900 
21263 
23626 
25989 
28352 
30715 
33078 
35441 
37804 
40167 
42530 
44893 
47250 



15346 
17539 
19731 
21924 
24116 
26308 
28501 
30693 
32886 
35078 
37270 
39463 
41655 
43848 



14175 
16200 
18225 
20250 
22275 
24300 
26325 
28350 
30375 
32400 
34425 
36450 
38475 
40500 



12984 
14839 
16693 
18548 
20403 
22258 
24113 
25967 
27822 
29677 
31532 
33387 
35241 
37098 



2041 
2332 
2624 
2916 
3207 
3499 
3790 
4082 
4374 
4665 
4957 
5248 
5540 
5832 



4082 

4665 

5248 

5832 

6415 

6998 

7581 

8164 

8748 

9331 

9914 

10497 

11080 

11664 



14326 
16372 
18419 
20466 
22512 
24559 
26605 
28652 
30699 
32745 
34792 
36838 
38885 
40932 



12285 
14040 
15795 
17550 
19305 
21060 
22815 
24570 
26325 
28080 
29835 
31590 
33344 
35100 



4101 

4687 

5273 

5859 

6444 

7030 

7616 

8202 

8788 

9374 

9960 

10546 

11132 

11718 



6142 

7020 

7897 

8775 

9652 

10530 

11407 

12285 

13162 

14040 

14917 

15795 

16672 

17550 



8183 
9352 
10521 
11691 
12860 
14029 
15198 
16367 
17536 
18705 
19874 
21043 
22212 
23382 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet , 

20 Feet , 



19320 
22080 
24840 
27600 
30360 
33120 
35880 
38640 
41400 
44160 
46920 
49680 
52440 
55200 



16904 
19320 
21735 
24151 
26566 
28982 
31398 
33813 
36229 
38644 
41060 
43476 
45891 
48300 



15687 
17928 
20169 
22410 
24651 
26892 
29133 
31374 
33615 
35856 
38097 
40338 
42579 
44822 



14490 
16560 
18630 
20700 
22770 
24840 
26910 
28980 
31050 
33120 
35190 
37260 
39330 
41400 



13272 
15169 
17065 
18961 
20857 
22753 
24650 
26546 
28442 
30338 
32234 
34131 
36027 
37920 



2086 
2384 
2682 
2980 
3278 
3576 
3875 
4173 
4471 
4769 
5067 
5365 
5663 
5961 



4172 

4769 

5365 

5961 

6557 

7153 

7750 

8346 

8942 

9538 

10134 

10730 

11326 

11923 



14644 
16736 
18828 
20920 
23012 
25104 
27197 
29289 
31381 
33473 
35565 
37657 
39749 
41841 



12558 
14352 
16146 
17940 
19734 
21528 
23322 
25116 
26910 
28704 
30498 
32292 
34086 
35880 



4192 

4791 

5390 

5989 

6588 

7187 

7786 

8385 

8983 

9582 

10181 

10780 

11379 

11978 



6279 

7176 

8073 

8970 

9867 

10764 

11661 

12558 

13455 

14352 

15249 

16146 

17043 

17940 



8365 
9560 
10755 
11950 
13145 
14341 
15536 
16731 
17926 
19121 
20316 
21511 
22706 
23901 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet , 

18 Feet , 

19 Feet , 

20 Feet 



19740 
22560 
25380 
28200 
31020 
33840 
36660 
39480 
42300 
45120 
47940 
50760 
53580 
56400 



17271 
19740 
22208 
24676 
27144 
29612 
32081 
34549 
37017 
39485 
41953 
44422 
46890 
49350 



16028 
18318 
20608 
22898 
25188 
27476 
29767 
32057 
34347 
36637 
38926 
41216 
43506 
45796 



14805 
16920 
19035 
21150 
23265 
25380 
27495 
29610 
31725 
33840 
35955 
38070 
40185 
42300 



13561 
15498 
17436 
19374 
21311 
23249 
25186 

27124 
29062 
30999 
32937 
34874 
36812 
38746 



2131 
2436 
2741 
3045 
3350 
3654 
3959 
4263 
4568 
4872 
5177 
5482 
5786 
6091 



4263 

4872 

5482 

6091 

6700 

7309 

7918 

8527 

9136 

9745 

10354 

10964 

11573 

12182 



14962 
17100 
19238 
21375 
23513 
25650 
27788 
29925 
32063 
34200 
36338 
38476 
40613 
42751 



12831 
14664 
16497 
18330 
20163 
21996 
23829 

25662 
27495 
29328 
31161 
32994 
34827 
36660 



4283 

4895 

5507 

6119 

6731 

7343 

7956 

8567 

9179 

9791 

10403 

11016 

11627 

12239 



6415 

7332 

8248 

9165 

10081 

10998 

11914 

12831 
13747 
14664 



8547 
9768 
10989 
12210 
13431 
14652 
15873 
17094 
18315 
19636 



15580 20758 
16497|21979 
1741323200 
18330124421 



124 



48-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. —30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

49-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

60-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet ..... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



20160 
23040 
25920 
28800 
31680 
34560 
37440 
40320 
43200 
46080 
48960 
51840 
54720 
57600 



AE 



17639 
20160 
22680 
25201 
27722 
30243 
32764 
35284 
37805 
40326 
42847 
45368 
47888 
50400 



BF 



16369 
18708 
21047 
23385 
25724 
28062 
30401 
32740 
35078 
37417 
39755 
42094 
44433 
46771 



CI 



15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 



DJ 



13849 
15828 
17807 
19786 
21765 
23743 
25722 
27701 
29680 
31659 
33637 
35616 
37595 
39571 



EF-IT 
FG-HI 



2177 
2488 
2799 
3110 
3421 
3732 
4043 
4354 
4665 
4976 
5287 
5598 
5919 
6220 



GH 



4354 
4976 
5598 
6220 
6842 
7464 
8086 

8708 
9331 
9953 
10575 
11197 
11819 
12441 



EM 



15281 
17464 
19647 
21830 
24013 
26196 
28379 
30562 
32745 
34928 
37111 
39294 
41477 
43660 



GM 



13104 
14976 
16848 
18720 
20592 
22464 
24336 
26208 
28080 
29952 
31824 
33696 
35568 
37440 



HK 



4374 

4999 

5624 

6249 

6874 

7499 

8124 

8749 

9374 

9999 

10624 

11249 

11874 

12499 



JK 



6552 

7488 

8424 

9360 

10296 

11232 

12168 

13104 

14040 

14976 

15912 

16848 

17784 

18720 



KM 



8729 
9976 
11222 
12470 
13717 
14964 
16211 
17458 
18705 
19952 
21199 
22446 
23693 
24940 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
4*100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



18007 
20580 
23152 
25725 
28297 
30870 
33443 
36015 
38588 
41160 
43733 
46306 
48878 
51450 



16710 
19098 
21485 
23873 
26260 
28647 
31035 
33422 
35810 
38197 
40584 
42972 
45359 
47745 



15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 
30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 



14138 
16158 
18178 
20198 
22218 
24238 
26258 
28278 
30298 
32318 
34338 
36358 
38378 
40395 



2222 
2540 
2857 
3175 
3492 
3810 
4127 
4445 
4762 
5080 
5397 
5715 
6032 
6350 



4445 

5080 

5715 

6350 

6985 

7620 

8255 

8890 

9525 

10160 

10795 

11430 

12065 

12700 



15599 
17828 
20056 
22285 
24513 
26742 
28970 
31199 
33427 
35656 
37884 
40113 
42341 
44570 



13377 
15288 
17199 
19110 
21021 
22932 
24843 
26754 
28665 
30576 
32487 
34398 
36309 
38220 



4465 

5103 

5741 

6379 

7017 

7655 

8293 

8931 

9569 

10207 

10845 

11483 

12121 

12759 



6689 

7644 

8599 

9555 

10510 

11466 

12421 

13377 

14332 

15288 

16243 

17199 

18154 

19110 



8911 
10184 
11457 
12730 
14003 
15276 
16549 
17822 
19095 
20368 
21641 
22914 
24187 
25460 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 



18375 
21000 
23626 
26250 
28875 
31500 
34125 
36750 
39375 
42000 
44625 
47250 
49875 



60000 52500 



17052 
19488 
21924 
24360 
26796 
29232 
31668 
34104 
36540 
38976 
41412 
43848 
46284 
48720 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



14426 
16488 
18549 
20610 
22671 
24732 
26794 
28855 
30916 
32977 
35038 
37100 
39161 
41220 



2268 
2592 
2916 
3240 
3564 
3888 
4212 
4536 
4860 
6184 
5508 
5832 
6156 
6480 



4536 

5184 

5832 

6480 

7128 

7776 

8424 

9072 

9720 

10368 

11016 

11664 

12312 

12960 



15918 
18192 
20466 
22740 
25014 
27288 
29562 
31836 
34110 
36384 
38658 
40932 
43206 
45480 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



4557 

5208 

5859 

6510 

7161 

7812 

8463 

9114 

9765 

10416 

11067 

11718 

12369 

13020 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



9093 
10392 
11690 
12990 
14289 
15588 
16887 
18186 
19485 
20784 
22083 
23382 
24681 
25980 



21420 
24480 
27540 
30600 
33660 
36720 
39780 
42840 
45900 
48960 
52020 
55080 
58140 
61200 



18742 
21420 
24097 
26775 
29452 
32130 
34808 
37485 
40163 
42840 
45518 
48196 
50872 
53550 



17393 
19877 
22362 
24846 
27331 
29816 
32300 
34785 
37269 
39754 
42239 
44723 
47208 



16065 
18360 
20655 
22950 
25245 
27540 
29835 
32130 
34425 
36720 
39015 
41310 
43605 



4969414.5900 



14715 
16817 
18919 
21022 
23124 
25226 
27328 
29430 
31533 
33635 
35737 
37839 
39941 
42044 



2313 
2643 
2974 
3304 
3635 
3965 
4296 
4626 
4957 
5287 
5618 
5948 
6279 
6609 



4626 
5287 
5948 
6609 
7270 
7931 
8592 

9253 
9914 
10575 
11236 
11897 
12558 
13219 



16236 
18555 
20875 
23194 
25514 
27833 
30153 
32472 
34792 
37111 
39431 
41750 
44070 
46389 



13923 
15912 
17901 
19890 
21879 
23868 
25857 
27846 
29835 
31824 
33813 
35802 
37791 
39780 



4648 
5312 
5976 
6640 
7304 
7968 
8632 

9296 
9960 
10624 
11288 
11952 
12616 
13280 



6961 

7956 

8950 

9945 

10939 

11934 

12928 

13923 

14917 

15912 

16906 

17901 

18895 

19890 



9274 
10599 
11924 
13249 
14574 
15899 
17224 
18549 
19874 
21199 
22524 
23849 
25174 
26499 



125 



62-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Tras? 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


21840 
24960 
28080 
31200 
34320 
37440 
40560 
43680 
46800 
49920 
53040 
56160 
59280 
62400 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


17734 
20267 
22800 
25334 
27867 
30401 
32934 
35467 
38001 
40534 
43068 
45601 
48134 
50668 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


15004 
17147 
19290 
21434 
23577 
25721 
27864 
30007 
32151 
34294 
36438 
38581 
40724 
42868 


2358 
2695 
3032 
3369 
3706 
4043 
4380 
4717 
5054 
5391 
5728 
6065 
6402 
6739 


4717 

5391 

6065 

6739 

7412 

8086 

8760 

9434 

10108 

10782 

11456 

12130 

12804 

13478 


16554 
18919 
21284 
23649 
26014 
28379 
30744 
33109 
35474 
37839 
40204 
42569 
44934 
47299 


14196 
16224 
18252 
20280 
22308 
24336 
26364 
28392 
30420 
32448 
34476 
36504 
38532 
40560 


4739 

5416 

6093 

6770 

7447 

8124 

8801 

9478 

10155 

10832 

11709 

12186 

12863 

13540 


7098 
8112 
9126 
10140 
11154 
12168 
13182 
14196 
15210 
16224 
17238 
18252 
19266 
20280 


9456 
10807 
12158 
13509 
14860 
16211 
17562 

18913 
20264 
21615 
22966 
24317 
25668 
27019 



53-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

64-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

56-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22260 
25440 
28620 
31800 
34980 
38160 
41340 
44520 
47700 
50880 
54060 
57240 
60420 
63600 



19477 
22260 
25042 
27825 
30607 
33390 
36173 
38955 
41738 
44520 
47303 
50086 
52868 
55650 



18075 
20657 
23239 
25821 
28403 
30986 
33568 
36150 
38732 
41314 
43897 
46479 
49061 
51643 



16695 
19080 
21464 
23850 
26235 
28620 
31005 
33390 
35775 
38160 
40545 
42930 
45315 
47700 



15292 
17477 
19661 
21846 
24031 
26215 
28400 
30584 
32769 
34954 
37138 
39323 
41507 
43693 



2404 
2747 
3090 
3434 
3777 
4121 
4464 
4807 
5151 
5494 
5838 
6181 
6525 
6868 



4808 

5494 

6181 

6868 

7555 

8242 

8928 

9615 

10302 

10989 

11676 

12363 

13050 

13737 



16873 
19283 
21693 
24104 
26514 
28925 
31335 
33746 
.36156 
38567 
40977 
43387 
45798 
48208 



14469 
16536 
18603 
20670 
22737 
24804 
26871 
28938 
31005 
33072 
35139 
37206 
39273 
41340 



4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

1D350 

11040 

11731 

12421 

13111 

13801 



7234 
8268 
9301 
10335 
11368 
12402 
13435 
14469 
15502 
16536 
17569 
18603 
19636 
20670 



9638 
11015 
12392 
13769 
15146 
16523 
17900 
19277 
20654 
22031 
23407 
24784 
26161 
27538 



22680 
25920 
29160 
32400 
35640 
38880 
42120 
45360 
48600 
51840 
55080 
58320 
61560 
64800 



19843 
22680 
25515 
28350 
31185 
34020 
36855 
39690 
42525 
45360 
48195 
51030 
53865 
56700 



18416 
21046 
23677 
26308 
28939 
31570 
34200 
36831 
39462 
42093 
44724 
47354 
49985 
52616 



17010 
19440 
21870 
24300 
26730 
29160 
31590 
34020 
36450 
38880 
41310 
43740 
46170 
48600 



15581 
17806 
20032 
22258 
24484 
26710 
28935 
31161 
33387 
35613 
37839 
40064 
42290 
44517 



2449 
2799 
3149 
3499 
3849 
4199 
4548 
4898 
5249 
5598 
5948 
6298 
6648 
6998 



4898 

5598 

6298 

6998 

7698 

8398 

9097 

9797 

10498 

11197 

11897 

12597 

13297 

13997 



17191 
19647 
22103 
24559 
27015 
29471 
31926 
34382 
36838 
39294 
41750 
44206 
46662 
49118 



14742 
16848 
18954 
21060 
23166 
25272 
27378 
29484 
31590 
33696 
35802 
37908 
40014 
42120 



4921 

5624 

6327 

7030 

7733 

8436 

9139 

9842 

10546 

11249 

11952 

12655 

13358 

14061 



7371 
8424 
9477 
10530 
11583 
12636 
13689 
14742 
15795 
16848 
17901 
18954 
20007 
21060 



9820 
11223 
12626 
14029 
15432 
16835 
18237 
19640 
21043 
22446 
23849 
25252 
26655 
28058 



23100 
26400 
29700 
33000 
36300 
39600 
42900 
46200 
49500 
52800 
56100 
59400 
62700 
66000 



20210 
23100 
25987 
28875 
31762 
34650 
37538 
40425 
43313 
46200 
49088 
51976 
54863 
57750 



18757 
21436 
24116 
26795 
29474 
32154 
34833 

37513 
40192 
42871 
45551 
48230 
50910 
53592 



17325 
19800 
22275 
24750 
27225 
29700 
32174 

34650 
37125 
39600 
42075 
44550 
47025 
49500 



15869 
18136 
20403 
22670 
24937 
27204 
29471 
31738 
34005 
36272 
38539 
40806 
43073 
45342 



2494 
2851 
3207 
3564 
3920 
4276 
4633 

4989 
5346 
5702 
6058 
6415 
6771 
7128 



5702 
6415 
7128 
7840 
8553 
9266 

9979 
10692 
11404 
12117 
12830 
13543 
14256 



17509 
20011 
22512 
25014 
27515 
30016 
32518 

35019 
37521 
40022 
42523 
45025 
47526 
50028 



15015 
17160 
19305 
21450 
23595 
25740 
27885 
30030 
32175 
34320 
36465 
38610 
40755 
42900 



5012 

5728 

6444 

7160 

7876 

8592 

9309 

10025 

10741 

11457 

12173 

12889 

13605 

14322 



7507 
8580 
9652 
10725 
11797 
12870 
13942 

15015 
16087 
17160 
18232 
19305 
20377 
21450 



10002 
11431 
12860 
14289 
15717 
17146 
18575 
20004 
21433 
22862 
24291 
25720 
27149 
28578 



126 



66-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

16 Feet >. 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


19098 
21826 
24554 
27282 
30011 
32739 
35467 
38195 
40923 
43652 
46380 
49108 
51836 
54566 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


16158 
18466 
20774 
23083 
25391 
27699 
30007 
32315 
34624 
36932 
39240 
41548 
43856 
46166 


2540 
2903 
3265 
3628 
3991 
4354 
4717 
5080 
5443 
5806 
6168 
6531 
6894 
7257 


5080 

5806 

6531 

7257 

7983 

8708 

9434 

10160 

10886 

11612 

12337 

13063 

13789 

14515 


17828 
20375 
22921 
25468 
28015 
30562 
33109 
35656 
38203 
40750 
43296 
45843 
48390 
50937 


15288 
17472 
19656 
21840 
24024 
26208 
28392 

30576 
32760 
34944 
37128 
39312 
41496 
43680 


5103 

5832 

6561 

7290 

8019 

8749 

9478 

10207 

10936 

11665 

12394 

13123 

13853 

14582 


7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 


10184 
11639 
13093 
14548 
16003 
17458 
18913 
20368 
21823 
23278 
24732 
26187 
27642 
29097 



57-ft. Span 



7 Feet , 

8 Feet , 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23940 
27360 
30780 
34200 
37620 
41040 
44460 
47880 
51300 
54720 
58140 
61560 
64980 
68400 



20947 
23940 
26932 
29925 
32917 
35910 
38903 
41895 
44888 
47880 
50873 
53866 
56858 
59850 



19439 
22216 
24993 
27770 
30547 
33324 
36101 
38878 
41655 
44432 
47209 
49986 
52763 
55540 



17955 
20520 
23085 
25650 
28215 
30780 
33344 
35910 
38475 
41040 
43605 
46170 
48735 
51300 



16448 
18797 
21147 
23496 
25846 
28396 
30585 
32895 
35244 
37794 
39984 
42293 
44643 
46990 



2585 
2954 
3324 
3693 
4062 
4432 
4801 
5171 
5540 
5909 
6279 
6648 
7017 
7387 



6170 

5909 

6648 

7387 

8125 

8864 

9603 

10342 

11080 

11819 

12558 

13296 

14035 

14774 



18146 
20738 
23331 
25923 
28515 
31108 
33700 
36293 
38885 
41477 
44070 
46662 
49254 
51847 



15561 
17784 
20007 
22230 
24453 
26676 
28899 
31122 
33345 
35568 
37791 
40014 
42237 
44460 



5194 

5936 

6678 

7420 

8163 

8905 

9647 

10389 

11131 

11873 

12615 

13358 

14100 

14842 



7780 
8892 
10003 
11115 
12226 
13338 
14449 
15561 
16672 
17784 
18895 
20007 
21118 
22230 



10366 
11846 
13327 
14808 
16289 
17770 
19251 
20732 
22212 
23693 
25174 
26655 
28136 
29617 



58-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24360 
27840 
31320 
34800 
38280 
41760 
45240 
48720 
52200 
55680 
59160 
62640 
66120 
69600 



21313 
24360 
27405 
30450 
33495 
36540 
39585 
42630 
45675 
48720 
51765 
54810 
57855 
60900 



19780 
22606 
25431 
28257 
31083 
33909 
36735 
39560 
42386 
45212 
48038 
50864 
53689 
56515 



18270 
20880 
23490 
26100 
28710 
31320 
33930 
36540 
39150 
41760 
44370 
46980 
49590 
52200 



16736 
19127 
21518 
23909 
26299 
28690 
31081 
33472 
35863 
38253 
40644 
43035 
45426 
47815 



2630 
3006 
3382 
3758 
4134 
4509 
4885 
5261 
5639 
6013 
6388 
6764 
7140 
7616 



5261 

6013 

6764 

7516 

8268 

9019 

9771 

10522 

11278 

12026 

12777 

13529 

14280 

15033 



18464 
21102 
23740 
26378 
29016 
31654 
34291 
36929 
39567 
42205 
44843 
47481 
50118 
52756 



15834 
18096 
20358 
22620 
24882 
27144 
29406 
31668 
33930 
36192 
38454 
40716 
42978 
45240 



5285 

6040 

6795 

7550 

8306 

9061 

9816 

10571 

11326 

12082 

12837 

13592 

14347 

15102 



7917 
9048 
10179 
11310 
12441 
13572 
14703 
15824 
16965 
18096 
19227 
20358 
21489 
22620 



10647 
12054 
13561 
15068 
16575 
18082 
19588 
21095 
22602 
24109 
25616 
27123 
28629 
30136 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24780 
28320 
31860 
35400 
38940 
42480 
46020 
59560 
53100 
56640 
60180 
63720 
67260 
70800 



21682 
24780 
27877 
30975 
34072 
37170 
40268 
43365 
46463 
49560 
52658 
55756 
68853 
61960 



20121 
22995 
25870 
28745 
31619 
34494 
37368 
40243 
43118 
45992 
48867 
51741 
54616 
57489 



18585 
21240 
23895 
26660 
29206 
31860 
34515 
37170 
39825 
42480 
45135 
47790 
50445 
53100 



17023 
19456 
21888 
24320 
26752 
29184 
31616 
34048 
36480 
38912 
41344 
43776 
46208 
48639 



2676 
3058 
3440 
3823 
4205 
4587 
4970 
5352 
5734 
6117 
6499 
6881 
7264 
7646 



5352 

6116 

6881 

7646 

8410 

9175 

9940 

10704 

11469 

12234 

12998 

13763 

14528 

15292 



18783 
21466 
24149 
26833 
29516 
32199 
34883 
37566 
40249 
42933 
45616 
48299 
50983 
53666 



16107 
18408 
20709 
23010 
25311 
27612 
29913 
32214 
34515 
36816 
39117 
41418 
43719 
46020 



5376 

6144 

6912 

7681 

8449 

9217 

9985 

10753 

11522 

12290 

13068 

13826 

14594 

15363 



8053 
9204 
10354 
11606 
12655 
13806 
14956 
16107 
17257 
18408 
19658 
20709 
21869 
23010 



10729 
12262 
13795 
16328 
16861 
18393 
19926 
21459 
22992 
24525 
26057 
27590 
29123 
30656 



127 



60-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 
of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

62-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



25200 
28800 
32400 
36000 
39600 
43200 
46800 
50400 
54000 
57600 
61200 
64800 
68400 
72000 



AE 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



20462 
23385 
26308 
29232 
32155 
35078 
38001 
40924 
43848 
46771 
49694 
52617 
55540 
58464 



CI 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



DJ 



17312 
19785 
22258 
24731 
27205 
29678 
32151 
34624 
37097 
39571 
42044 
44517 
46990 
49464 



EF-IJ 
FG-HI 



2721 
3110 
3499 
3888 
4276 
4665 
5054 
5443 
5832 
6220 
6609 
6998 
7387 
7776 



GH 



5443 

6220 

6998 

7776 

8553 

9331 

10108 

10886 

11664 

12441 

13219 

13996 

14774 

15552 



EM 



19101 
21830 
24559 
27288 
30016 
32745 
35474 
38203 
40932 
43660 
46389 
49118 
51847 
54576 



GM 



16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 



HK 



5467 

6248 

7029 

7811 

8592 

9373 

10154 

10936 

11717 

12498 

13279 

14060 

14842 

15623 



JK 



8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 



KM 



10911 
12470 
14029 
15588 
17146 
18705 
20264 
21823 
23382 
24940 
26499 
28058 
29617 
31176 



25620 
29280 
32940 
36600 
40260 
43920 
47580 
51240 
54900 
58560 
62220 
65880 
69540 
73200 



22417 
25620 
28822 
32025 
35227 
38430 
41633 
44835 
48038 
51240 
54443 
57646 
60848 
64050 



20803 
23775 
26747 
29718 
32690 
35662 
38634 
41606 
44577 
47549 
50521 
53493 
56465 
59438 



19215 
21960 
24705 
27450 
30195 
32940 
35685 
38430 
41175 
43920 
46665 
49410 
52155 
54900 



17600 
20115 
22629 
25144 
27658 
30172 
32687 
35201 
37716 
40230 
42744 
45259 
47773 
50288 



2766 
3162 
3557 
3952 
4348 
4743 
5138 
5533 
5929 
6324 
6719 
7115 
7510 
7905 



5533 

6324 

7114 

7905 

8696 

9486 

10277 

11067 

11858 

12648 

13439 

14230 

15020 

15811 



19419 
22194 
24968 
27743 
30517 
33291 
36066 
38840 
41614 
44389 
47163 
49937 
52712 
55485 



16653 
19032 
21411 
23790 
26169 
28548 
30927 
33306 
35685 
38064 
40443 
42822 
45201 
47580 



5558 

6352 

7147 

7941 

8735 

9529 

10323 

11118 

11912 

12706 

13500 

14295 

15089 

15883 



8326 
9516 
10705 
11895 
13084 
14274 
15463 
16653 
17842 
19032 
20221 
21411 
22600 
23790 



11093 
12678 
14263 
15847 
17432 
19017 
20602 
22186 
23771 
25356 
26941 
28526 
30110 
31695 



26040 
29760 
33480 



3720032550 



40920 
44640 
48360 
52080 
55800 
59520 
63240 
66960 
70680 
74400 



22785 
26040 
29295 



35805 
39060 
42315 
45570 
48825 
52080 
55335 
58590 
61845 
65100 



21144 
24165 
27185 
30206 
33226 
36247 
39268 
42288 
45309 
48329 
51350 
54371. 
57391 
60412 



19530 
22320 
25110 
27900 
30690 
33480 
36270 
39060 
41850 
44640 
47430 
50220 
53010 
55800 



17889 
20445 
23000 
25556 
28111 
30667 
33223 
35778 
38334 
40889 
43445 
46001 
48556 
51112 



2812 
3214 
3615 
4017 
4419 
4821 
5222 
5624 
6026 
6428 
6829 
7231 
7633 
8035 



5624 

6428 

7231 

8035 

8838 

9642 

10445 

11249 

12052 

12856 

13659 

14463 

15266 

16070 



19738 
22558 
25378 
28197 
31017 
33837 
36657 
39477 
42297 
45116 
47936 
50756 
53576 
56395 



16926 
19344 
21762 
24180 
26598 
29016 
31434 
33852 
36270 
38688 
41106 
43524 
45942 
48360 



5649 

6456 

7264 

8071 

8878 

9685 

10493 

11300 

12107 

12914 

13722 

14529 

15336 

16143 



8463 
9672 
10881 
12090 
13299 
14508 
15717 
16926 
18135 
19344 
20553 
21762 
22971 
24180 



11275 
12886 
14496 
16107 
17718 
19329 
20939 
22550 
24161 
25772 
27382 
28993 
30604 
32215 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



23152 
26460 
29767 
33075 
36382 
39690 
42998 
46305 
49613 
52920 
56228 



21485 
24554 
27624 
30693 
33763 
36832 
39901 
42971 
46040 
49110 
52179 



5953655248 
6284358318 
66150'61387 



19845 
22680 
25515 
28350 
31185 
34020 
36855 
39690 
42525 
45360 
48195 
51030 
53865 
56700 



18177 
20774 
23371 
25968 
28565 
31161 
33758 
36355 
38952 
41549 
44145 
46742 
49339 
51937 



2857 
3265 
3674 
4082 
4490 
4898 
5307 
5715 
6123 
6531 
6940 
7348 
7756 
8164 



5715 

6531 

7348 

8164 

8981 

9797 

10614 

11430 

12247 

13063 

13880 

14696 

15512 

16329 



20056 
22922 
25787 
28652 
31517 
34383 
37248 
40113 
42979 
45844 
48709 
51575 
54440 
57304 



17199 
19656 
22113 
24570 
27027 
29484 
31941 
34398 
36855 
39312 
41769 
44226 
46683 
49140 



5740 

6560 

7381 

8201 

9021 

9842 

10662 

11482 

12302 

13123 

13943 

14763 

15583 

16404 



8599 
9828 
11056 
12285 
13513 
14742 
15970 
17199 
18427 
19656 
20884 
22113 
23341 
24570 



11457 
13093 
14730 
16367 
18004 
19640 
21277 
22914 
24551 
26187 
27824 
29461 
31098 
32734 



128 



64-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

65-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet ...'.. 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



26880 
30720 
34560 
38400 
42240 
46080 
49920 
53760 
57600 
61440 
65280 
69120 
72960 
76800 



AE 



23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 



BF 



21826 
24944 
28062 
31181 
34299 
37417 
40535 
43653 
46772 
49890 
53008 
56126 
59244 
62361 



CI 



20160 
23040 
25920 
28800 
31680 
34560 
37440 
40320 
43200 
46080 
48960 
51840 
54720 
57600 



DJ 



18466 
21104 
23742 
26380 
29018 
31656 
34294 
36932 
39570 
42208 
44846 
47484 
50122 
52760 



EF-IJ 
FG-HI 



2903 
3317 
3732 
4147 
4561 
4976 
5391 
5806 
6220 
6635 
7050 
7464 
7879 
8294 



GH 



5806 

6635 

7464 

8294 

9123 

9953 

10782 

11612 

12441 

13270 

14100 

14929 

15759 

16588 



EM 



20375 
23285 
26196 
29107 
32017 
34928 
37839 
40750 
43660 
46571 
49482 
52392 
55303 
58214 



GM 

174^ 
19968 
22464 
24960 
27456 
29952 
32448 
34944 
37440 
39936 
42432 
44928 
47424 
49920 



HK 



5831 

6664 

7498 

8331 

9164 

9998 

10831 

11664 

12498 

13331 

14164 

14997 

15831 

16665 



JK 



8736 
9984 
11232 
12480 
13728 
14976 
16224 
17472 
18720 
19968 
21216 
22464 
23712 
24960 



11639 
13301 
14964 
16627 
18289 
19952 
21615 
23278 
24940 
26603 
28266 
29928 
31591 
33254 



27300 
31200 
35100 
39000 
42900 
46800 
50700 
54600 
58500 
62400 
66300 
70200 
74100 
78000 



23887 
27300 
30712 
34125 
37537 
40950 
44363 
47775 
51188 
54600 
58013 
61426 
64838 
68250 



22167 
25334 
28501 
31668 
34834 
38001 
41168 
44335 
47502 
50668 
53835 
57002 
60169 
63336 



20475 
23400 
26325 
29250 
32175 
35100 
38025 
40950 
43875 
46800 
49725 
52650 
55575 
58500 



18755 
21434 
24113 
26792 
29471 
32151 
34830 
37509 
40188 
42867 
45547 
48226 
50905 
53586 



2948 
3369 
3790 
4212 
4633 
5054 
5475 
5896 
6318 
6739 
7160 
7581 
8002 
8424 



5896 

6739 

7581 

8424 

9266 

10108 

10951 

11793 

12636 

13478 

14320 

15163 

16005 

16848 



20693 
23649 
26605 
29562 
32518 
35474 
38431 
41387 
44343 
47299 
50256 
53212 
56168 
59124 



17745 
20280 
22815 
25350 
27885 
30420 
32955 
35490 
38025 
40560 
43095 
45630 
48165 
50700 



5922 

6769 

7615 

8461 

9307 

10154 

11000 

11846 

12693 

13539 

14385 

15232 

16078 

16924 



8872 
10140 
11407 
12675 
13942 
15210 
16477 
17745 
19012 
20280 
21547 
22815 
24082 
25350 



11820 
13509 
15198 
16887 
18575 
20264 
21953 
23641 
25330 
27019 
28707 
30396 
32085 
33774 



129 



40-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 
of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

41-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

42-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

43-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 



AE 



17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 



BF 



15915 
18188 
20462 
22736 
25009 
27283 
29556 
31830 
34104 
36377 
38651 
40924 
43198 
45472 



CI 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



DJ 



13465 
15388 
17312 
19236 
21159 
23083 
25006 
26930 
28854 
30777 
32701 
34624 
36548 
38472 



EF-IJ 
FG-HI 



2116 
2419 
2721 
3024 
3326 
3628 
3931 
4233 
4536 
4838 
5140 
5443 
5745 
6048 



GH 



4233 

4838 

5443 

6048 

6652 

7257 

7862 

8467 

9072 

9677 

10281 

10886 

11491 

12096 



EM 



14857 
16979 
19102 
21224 
23346 
25469 
27591 
29714 
31836 
33958 
36080 
38203 
40326 
42448 



CM 



12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 



HK 



4243 

4849 

5456 

6062 

6668 

7274 

7880 

8487 

9093 

9699 

10305 

10911 

11518 

12124 



JK 



6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 



KM 



8487 
9699 
10912 
12124 
13336 
14549 
15761 
16974 
18186 
19398 
20611 
21823 
23036 
24248 



20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 



17578 
20090 
22601 
25112 
27623 
30135 
32646 
35157 
37668 
40180 
42691 
45202 
47713 
50225 



16313 
18643 
20973 
23304 
25634 
27965 
30295 
32626 
34956 
37287 
39617 
41947 
44278 
46608 



15067 
17220 
19372 
21525 
23677 
25830 
27982 
30135 
32287 
34440 
36592 
38745 
40897 
43050 



13801 
15773 
17745 
19716 
21688 
23660 
25631 
27603 
29575 
31547 
33518 
35490 
37462 
39433 



2169 
2479 
2789 
3099 
3409 
3719 
4029 
4339 
4649 
4959 
5269 
5579 
5889 
6199 



4339 

4959 

5579 

6199 

6819 

7439 

8059 

8679 

9299 

9919 

10539 

11158 

11778 

12398 



15228 
17404 
19579 
21755 
23930 
26106 
28281 
30456 
32632 
34807 
36983 
39158 
41334 
43509 



13059 
14924 
16790 
18655 
20521 
22386 
24252 
26117 
27983 
29848 
31714 
33579 
35445 
37310 



4349 

4971 

5592 

6213 

6835 

7456 

8077 

8699 

9320 

9941 

10563 

11184 

11806 

12427 



6529 

7462 

8395 

9327 

10260 

11193 

12126 

13058 

13991 

14924 

15857 

16789 

17722 

18655 



8699 
9942 
11184 
12427 
13670 
14912 
16155 
17398 
18641 
19883 
21126 
22369 
23612 
24854 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



18007 
20580 
23152 
25725 
28297 
30870 
33442 
36015 
38587 
41160 
43732 
46305 
48877 
51450 



16710 
19098 
21485 
23872 
26260 
28647 
31034 
33421 
35809 
38196 
40583 
42971 
45358 
47745 



15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 
30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 



14138 
16158 
18178 
20197 
22217 
24237 
26257 
28276 
30296 
32316 
34336 
36356 
38375 
40395 



2222 
2540 
2857 
3175 
3492 
3810 
4127 
4445 
4762 
5080 
5397 
5715 
6032 
6350 



4445 

5080 

5715 

6350 

6985 

7620 

8255 

8890 

9526 

10161 

10796 

11431 

12066 

12701 



15600 
17828 
20057 
22285 
24514 
26742 
28971 
31199 
33428 
35656 
37885 
40113 
42342 
44570 



13377 
15288 
17199 
19110 
21021 
22932 
24843 
26754 
28665 
30576 
32487 
34398 
36309 
38220 



4455 

5092 

5728 

6365 

7001 

7638 

8274 

89n 

9547 

10184 

10820 

11457 

12093 

12730 



6688 

7644 

8599 

9555 

10510 

11466 

12421 

13377 

14332 

15288 

16243 

17199 

18154 

19110 



8911 
10184 
11457 
12730 
14003 
15276 
16549 
17822 
19095 
20368 
21641 
22914 
24187 
25460 



21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 



18436 
21070 
23703 
26337 
28971 
31605 
34238 
36872 
39506 
42140 
44773 
47407 
50041 
52675 



17108 
19552 
21997 
24441 
26885 
29329 
31773 
34217 
36661 
39105 
41550 
43994 
46438 
48882 



15802 
18060 
20317 
22575 
24832 
27090 
29347 
31605 
33862 
36120 
38377 
40635 
42892 
45150 



14475 
16542 
18610 
20678 
22746 
24814 
26882 
28950 
31018 
33085 
35153 
37221 
39289 
41357 



2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4226 
4551 
4876 
5201 
5526 
5851 
6176 
6501 



4551 

5201 

5851 

6502 

7152 

7802 

8452 

9102 

9752 

10402 

11052 

11703 

12353 

13003 



15971 
18253 
20534 
22816 
25097 
27379 
29661 
31942 
34224 
36505 
38787 
41068 
43350 
45632 



13696 
15652 
17609 
19565 
21522 
23478 
25435 
27391 
29348 
31304 
33261 
35117 
37074 
39130 



4561 

5213 

5865 

6516 

7168 

7820 

8471 

9123 

9775 

10426 

11078 

11730 

12381 

13033 



6848 

7826 

8804 

9782 

10761 

11739 

12717 

13695 

14674 

15652 

16630 

17558 

18537 

19565 



9123 
10427 
11730 
13033 
14337 
15640 
16943 

18247 
19550 
20853 
22157 
23460 
24763 
26067 



130 



44-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 
of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


21560 

24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 


18865 
21560 
24255 
26950 
29645 
32340 
35035 
37730 
40425 
43120 
45815 
48510 
51205 
53900 


17506 
20007 
22508 
25009 
27510 
30011 
32512 
35013 
37514 
40015 
42516 
45017 
47518 
50019 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


14811 
16927 
19043 
21159 
23275 
25391 
27507 
29623 
31739 
33855 
35971 
38087 
40203 
42319 


2328 
2661 
2993 
3326 
3659 
3991 
4324 
4656 
4989 
5322 
5654 
5987 
6320 
6653 


4657 

5322 

5987 

6653 

7318 

7983 

8649 

9314 

9979 

10644 

11310 

11975 

12640 

13306 


16342 
18677 
21012 
23346 
25681 
28016 
30350 
32685 
35020 
37354 
39689 
42024 
44358 
46693 


14014 
16016 
18018 
20020 
22022 
24024 
26026 

28028 
30030 
32032 
34034 
36036 
38038 
40040 


4667 

5334 

6001 

6668 

7335 

8002 

8668 

9335 

10002 

10669 

11336 

12003 

12669 

13336 


7007 
8008 
9009 
10010 
11011 
12012 
13013 
14014 
15015 
16016 
17017 
18018 
19019 
20020 


9335 
10669 
12003 
13336 
14670 
16004 
17337 
18671 
20005 
21338 
22672 
24006 
25339 
26672 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Ffeet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



19293 
22050 
24806 
27562 
30318 
33075 
35831 
38587 
41343 
44100 
46856 
49612 
52368 
55125 



17904 
20462 
23020 
25578 
28135 
30693 
33251 
35809 
38367 
40924 
43482 
46040 
48598 
51156 



16537 
18900 
21262 
23625 
25987 
28350 
30712 
33075 
35437 
37800 
40162 
42525 
44887 
47250 



15148 
17312 
19476 
21640 
23804 
25968 
28132 
30296 
32460 
34624 
36788 
38952 
41116 
43281 



2381 
2722 
3062 
3402 
3742 
4082 
4423 
4763 
5103 
5443 
5783 
6123 
6464 
6804 



4762 

5444 

6124 

6804 

7484 

8164 

8846 

9526 

10206 

10886 

11566 

12246 

12928 

13608 



16714 
19102 
21489 
23877 
26265 
28652 
31040 
33428 
35816 
38203 
40591 
42979 
45366 
47754 



14333 
16380 
18428 
20475 
22523 
24570 
26618 
28665 
30713 
32760 
34808 
36855 
38903 
40950 



4774 

5456 

6138 

6820 

7501 

8183 

8865 

9547 

10229 

10911 

11593 

12275 

12957 

13639 



7166 
8190 
9214 
10237 
11261 
12285 
13309 
14332 
15356 
16380 
17404 
18427 
19451 
20475 



9548 
10912 
12276 
13640 
15003 
16367 
17731 
19095 
20459 
21823 
23187 
24551 
25915 
27279 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet , 



22540 
25760 
28980 
32200 
35420 
38640 
41860 
45080 
48300 
51520 
54740 
57960 
61180 
64400 



19722 
22540 
25357 
28175 
30992 
33810 
36627 
39445 
42262 
45080 
47897 
50715 
53532 
56350 



18302 
20917 
23531 
26146 
28761 
31375 
33990 
36604 
39219 
41834 
44448 
47063 
49678 
.52292 



16905 
19320 
21735 
24150 
26565 
28980 
31395 
33810 
36225 
38640 
41055 
43470 
45885 
48300 



15484 
17697 
19909 
22121 
24333 
26545 
28757 
30969 
33182 
35394 
37606 
39818 
42030 
44242 



2434 
2782 
3130 
3478 
3825 
4173 
4521 
4868 
5216 
5564 
5911 
6260 
6607 
6955 



4868 

5564 

6260 

6956 

7650 

8346 

9042 

9736 

10432 

11128 

11822 

12520 

13214 

13910 



17085 
19526 
21967 
24408 
26848 
29289 
31730 
34171 
36611 
39052 
41493 
43934 
46374 
48815 



14651 
16744 
18837 
20930 
23023 
25116 
27209 
29302 
31395 
33488 
35581 
37674 
39767 
41860 



4880 

6577 

6274 

6971 

7668 

8365 

9062 

9760 

10457 

11154 

11851 

12548 

13245 

13942 



7325 
8372 
9418 
10465 
11511 
12558 
13604 
14651 
15697 
16744 
17790 
18837 
19883 
20930 



9760 
11154 
12548 
1.3943 
15337 
16731 
18125 
19520 
20914 
22308 
23702 
25097 
26491 
27885 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23030 
26320 
29610 
32900 
36190 
39480 
42770 
46060 
49350 
52640 
55930 
59220 
62510 
65800 



20151 
23030 
25908 
28787 
31666 
34545 
37423 
40302 
43181 
46060 
48938 
51817 
54696 
57575 



18700 
21371 
24043 
26714 
29386 
32057 
34729 
37400 
40072 
42743 
45415 
48086 
50758 
53429 



17272 
19740 
22207 
24675 
27142 
29610 
32077 
34545 
37012 
39480 
41947 
44415 
46882 
49350 



15821 
18081 
20342 
22602 
24862 
27122 
29382 
31643 
33903 
36163 
38423 
40684 
42944 
45204 



2487 
2843 
3198 
3553 
3908 
4264 
4619 
4974 
5330 
5685 
6040 
6396 
6751 
7106 



4974 

5686 

6396 

7106 

7816 

8528 

9238 

9948 

10660 

11370 

12080 

12792 

13502 

14212 



17457 
19951 
22444 
24938 
27432 
29926 
32420 
34913 
37407 
39901 
42395 
44889 
47383 
49876 



14970 
17108 
19247 
21385 
23524 
25662 
27801 
29939 
32078 
34216 
36355 
38493 
40632 
42770 



4986 

5698 

6410 

7123 

^7835 

8547 

9259 

9972 

10684 

11396 

12109 

12821 

13533 

14245 



7485 
8554 
9623 
10692 
11762 
12831 
13900 
14969 
16039 
17108 
18177 
19246 
20316 
21385 



9972 
11397 
12821 
14246 
15670 
17095 
18519 
19944 
21369 
22793 
24218 
25642 
27067 
28491 



131 



48-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT.— 30° PITCH 








Center to Center 
of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


CM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


19098 
21826 
24554 
27283 
30011 
32739 
35468 
38196 
40924 
43653 
46381 
49109 
51838 
54566 


17640 16158 
20160 18466 
22680 20774 
25200 23083 
27720 25391 
30240 27699 
32760 30008 
35280 32316 
37800 34624 
40320 36933 
42840 39241 
45360 41549 
47880 43858 
50400 46166 


2540 
2903 
3266 
3629 
3991 
4355 
4717 
5080 
5443 
5806 
6169 
6532 
6894 
7257 


5080 

5806 

6532 

7258 

7982 

8710 

9434 

10160 

10886 

11612 

12338 

13064 

13788 

14514 


17828 
20375 
22922 
25469 
28016 
30563 
33109 
35656 
38203 
40750 
43297 
45844 
48390 
50938 


15288 
17472 
19656 
21840 
24024 
26208 
28392 
30576 
32760 
34944 
37128 
39312 
41496 
43680 


5092 

5819 

6547 

7274 

8002 

8729 

9456 

10184 

10911 

11639 

12366 

13094 

13821 

14549 


7644 
8736 
9828 
10920 
12012 
13104 
14196 
15288 
16380 
17472 
18564 
19656 
20748 
21840 


10184 
11639 
13094 
14549 
16004 
17459 
18913 
20368 
21823 
23278 
24733 
26188 
27643 
29098 



49-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13'Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

50-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

51-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24010 
27440 
30870 
34300 
37730 
41160 
44590 
48020 
51450 
54880 
58310 
61740 
65170 
68600 



21008 
24010 
27011 
30012 
33013 
36015 
39016 
42017 
45018 
48020 
51021 
54022 
57023 
60025 



19496 
22281 
25066 
27851 
30636 
33421 
36207 
38992 
41777 
44562 
47347 
50132 
52918 
55703 



18007 
20580 
23152 
25725 
28297 
30870 
33442 
36015 
38587 
41160 
43732 
46305 
48877 
51450 



16494 
18851 
21207 
23564 
25920 
28276 
30633 
32989 
35346 
37702 
40058 
42415 
44771 
47128 



2593 
2964 
3334 
3704 
4075 
4445 
4816 
5186 
5557 
5927 
6297 
6668 
7038 
7409 



5186 

5928 

6668 

7408 

8150 

8890 

9632 

10372 

11114 

11854 

12594 

13336 

14076 

14818 



18200 
20800 
23399 
25999 
28599 
31199 
33799 
36399 
38999 
41599 
44199 
46799 
49399 
51999 



15607 
17836 
20066 
22295 
24525 
26754 
28984 
31213 
33443 
35672 
37902 
40131 
42360 
44590 



5198 

5941 

6683 

7426 

8168 

8911 

9653 

10396 

11139 

11881 

12624 

13366 

14109 

14852 



78031 
8918 
10033 
11147 
12262 
13377 
14492 

15606 
16721 
17836 
18951 
20065 
21180 
22295 



10396 
11882 
13367 
14852 
16337 
17822 
19307 
20793 
22278 
23763 
25248 
26733 
28219 
29704 



24500 
28000 
31500 
35000 
38500 
42000 
45500 
49000 
52500 
56000 
59500 
63000 
66500 
70000 



21437 
24500 
27562 
30625 
33687 
36750 
39812 
42875 
45937 
49000 
52062 
55125 
58187 
61250 



19894 
22736 
25578 
28420 
31262 
34104 
36946 
39788 
42630 
45472 
48314 
51156 
53998 
56840 



18375 
21000 
23625 
26250 
28875 
31500 
34125 
36750 
39375 
42000 
44625 
47250 
49875 
52500 



16831 
19236 
21640 
24045 
26449 
28854 
31258 
33663 
36067 
38472 
40876 
43281 
45685 
48090 



2646 
3024 
3402 
3780 
4158 
4536 
4914 
5292 
5670 
6048 
6426 
6804 
7182 
7560 



5292 

6048 

6804 

7560 

8316 

9072 

9828 

10584 

11340 

12096 

12852 

13608 

14364 

15'120 



18571 
21224 
23877 
26530 
29183 
31836 
34489 
37142 
39795 
42448 
45101 
47754 
50407 
53060 



15925 
18200 
20475 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 



5304 

6062 

6820 

7577 

8335 

9093 

9851 

10608 

11366 

12124 

12882 

13639 

14397 

15155 



7962 
9100 
10237 
11375 
12512 
13650 
14787 
15925 
17062 
18200 
19337 
20475 
21612 
22750 



10609 
12124 
13640 
15155 
16671 
18186 
19702 
21217 
22733 
24248 
25764 
27279 
28795 
30310 



24990 
28560 
32130 
35700 
39270 
42840 
46410 
49980 
53550 
57120 
60690 
64260 
67830 
71400 



21866 
24990 
28113 
31237 
34361 
37485 
40608 
43732 
46856 
49980 
53103 
56227 
59351 
62475 



20291 
23190 
26089 
28988 
31887 
34786 
37684 
40583 
43482 
46381 
49280 
52179 
55077 
57976 



18742 
21420 
24097 
26775 
29452 
32130 
34807 

37485 
40162 
42840 
45517 
48195 
50872 
53550 



17168 
19620 
22073 
24525 
26978 
29431 
31883 
34336 
36788 
39241 
41694 
44146 
46599 
49051 



2699 
3084 
3470 
3856 
4241 
4627 
5012 

5398 
5783 
6169 
6555 
6940 
7326 
7711 



5398 

6168 

6940 

7712 

8482 

9254 

10024 

10796 

11566 

12338 

13110 

13880 

14652 

15422 



18942 
21648 
24355 
27061 
29767 
32473 
35179 
37885 
40591 
43297 
46003 
48709 
51415 
54121 



16244 
18564 
20885 
23205 
25526 
27846 
30166 
32487 
34808 
37128 
39448 
41769 
44090 
46410 



5410 

6183 

6956 

7729 

8502 

9275 

10048 

10820 

11593 

12366 

13139 

13912 

14685 

15458 



8122 
9282 
10442 
11602 
12763 
13923 
15083 
16243 
17404 
18564 
19724 
20884 
22045 
23205 



10821 
12366 
13912 
15458 
17004 
18550 
20096 
21641 
23187 
24733 
26279 
27825 
29370 
30916 
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52-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 30° P 


ITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 

20689 
23645 
26601 
29556 
32512 
35468 
38423 
41379 
44335 
47290 
50246 
53202 
56157 
59113 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


25480 
29120 
32760 
36400 
40040 
43680 
47320 
50960 
54600 
58240 
61880 
65520 
69160 
72800 


22295 
25480 
28665 
31850 
35035 
38220 
41405 
44590 
47775 
50960 
54145 
57330 
60515 
63700 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


17504 
20005 
22506 
25006 
27507 
30008 
32508 
35009 
37510 
40010 
42511 
45012 
47512 
50013 


2752 
3145 
3538 
3931 
4324 
4717 
5110 
5504 
5897 
6290 
6683 
7076 
7469 
7862 


5504 

6290 

7076 

7862 

8648 

9434 

10220 

11008 

11794 

12580 

13366 

14152 

14938 

15724 


19314 
22073 
24832 
27591 
30350 
33109 
35869 
38628 
41387 
44146 
46905 
49664 
52423 
55182 


16562 
18928 
21294 
23660 
26026 
28392 
30758 
33124 
35490 
37856 
40222 
42588 
44954 
47320 


5516 828l!ll033 

6304 9464 12609 

7092 10647 14185 

7880 11830 15761 

8668 13013 17337 

9456 14196 18913 

10245 15379 20490 

11033 16562 22066 

11821 17745 23642 

12609 18928 25218 

13397 2011126794 

14185 21294 28370 

14973 22477129946 

15761 23660|31522 



63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet .... 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



25970 
29680 
33390 
37100 
40810 
44520 
48230 
51940 
556.50 
59360 
63070 
66780 
70490 
74200 



22723 
25970 
29216 
32462 
35708 
38955 
42201 
45447 
48693 
51940 
55186 
58432 
61678 
64925 



21087 
24100 
27112 
30125 
33137 
36150 
39162 
42175 
45187 
48200 
51212 
54225 
57237 
60250 



19477 
22260 
25042 
27825 
30607 
33390 
36172 

38955 

41737 
44520 
47302 
50085 
52867 
55650 



17841 
20390 
22938 
25487 
28036 
30585 
33134 
35682 
38231 
40780 
43329 
45877 
48426 
50975 



2805 
3205 
3606 
4007 
4407 
4808 
5209 
5610 
6010 
6411 
6812 
7212 
7613 
8014 



5610 

6410 

7212 

8013 

8814 

9616 

10418 

11220 

12019 

12822 

13623 

14424 

15226 

16028 



19685 
22497 
25310 
28122 
30934 
33746 
36558 
39371 
42183 
44995 
47807 
50619 
53431 
56244 



16880 
19292 
21704 
24115 
26526 
28938 
31350 
33761 
36172 
38584 
40996 
43407 
45818 
48230 



5622 

6425 

7229 

8032 

8835 

9638 

10442 

11245 

12048 

12851 

13654 

14458 

15261 

16064 



8440 
9646 
10852 
12057 
13263 
14469 
15675 
16880 
18086 
19292 
20498 
21703 
22909 
24115 



11245 
12851 
14458 
16064 
17671 
19277 
20884 
22490 
24096 
25703 
27309 
28916 
30522 
32129 



54-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



23152 
26460 
29767 
33075 
36382 
39690 
42997 
46305 
49612 
52920 
56227 
59535 
62842 
66150 



21485 
24554 
27624 
30693 
33762 
36832 
39901 
42971 
46040 
49109 
52179 
55248 
58317 
61387 



19845 
22680 
25515 
28350 
31185 
34020 
36855 
39690 
42525 
45360 
48195 
51030 
53865 
56700 



18178 
20774 
23371 
25968 
2856S 
31162 
33759 
36356 
38952 
41549 
44146 
46743 
49340 
51937 



2858 
3266 
3674 
4082 
4491 
4899 
5307 
5715 
6124 
6532 
6940 
7348 
7757 
8165 



5716 

6532 

7348 

8164 

8982 

9798 

10614 

11430 

12248 

13064 

13880 

14696 

15514 

16330 



20057 
22922 
25787 
28652 
31518 
34383 
37248 
40113 
42979 
45844 
48709 
51574 
54440 
57305 



17199 
19656 
22113 
24570 
27027 
29484 
31941 
34398 
36855 
39312 
41769 
44226 
46683 
49140 



5728 

6547 

7365 

8183 

9002 

9820 

10639 

11457 

12275 

13094 

13912 

14730 

15549 

16362 



8599 
9828 
110.56 
12285 
13513 
14742 
15970 
17199 
18427 
196.56 
20884 
22113 
23341 
24570 



11457 
13094 
14731 
16367 
18004 
19641 
21278 
22914 
24551 
26188 
27825 
29461 
31098 
32735 



55-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26950 
30800 
34650 
38500 
42350 
46200 
50050 
53900 
57750 
61600 
65450 
69300 
73150 
77000 



23581 
26950 
30318 
33687 
37056 
40425 
43793 
47162 
50531 
53900 
57268 
60637 
64006 
67375 



21883 
25009 
28135 
31262 
34388 
37514 
40640 
43766 
46893 
50019 
53145 
56271 
59397 
62524 



20212 
23100 
25987 
28875 
31762 
34650 
37537 
40425 
43312 
46200 
49087 
51975 
54862 
57750 



18514 
21159 
23804 
26449 
29094 
31739 
34384 
37029 
39674 
42319 
44964 
47609 
50254 
52899 



2911 
3326 
3742 
4158 
4574 
4990 
5405 
5821 
6237 
6653 
7069 
7484 
7900 
8316 



5822 

6652 

7484 

8316 

9148 

9980 

10810 

11642 

12474 

13306 

14138 

14968 

15800 

16632 



20428 
23346 
26265 
29183 
32101 
35020 
37938 
40856 
43775 
46693 
49611 
52.529 
55448 
58366 



17518 
20020 
22522 
25025 
27527 
30030 
32533 
35035 
37538 
40040 
42543 
45045 
47548 
50050 



5834 

6668 

7501 

8335 

9169 

10002 

10836 

11669 

12503 

13336 

14170 

15003 

15837 

16670 



8759 
10010 
11261 
12512 
13763 
15015 
16261 
17517 
18769 
20020 
21271 
22522 
23774 
25025 



11669 
13336 
1.5003 
16671 
18338 
20005 
21672 
23339 
25006 
26673 
28340 
30007 
31674 
33341 
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66-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. — 30° PITCH 



Center to Center 

of 

Trusses 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

57-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

58-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

59-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet .... 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



27440 
31360 
35280 
39200 
43120 
47040 
50960 
54880 
58800 
62720 
66640 
70560 
74480 
78400 



AE 



24010 
27440 
30870 
34300 
37730 
41160 
44590 
48020 
51450 
54880 
58310 
61740 
65170 
68600 



BF 



22281 
25464 
28647 
31830 
35013 
38196 
41379 
44562 
47745 
50928 
54111 
57294 
60477 
63660 



CI 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



DJ 



18851 
21544 
24237 
26930 
29623 
32316 
35009 
37702 
40395 
43088 
45781 
48474 
51167 
53860 



EF-IJ 
FG-HI 



2964 
3387 
3810 
4234 
4657 
5080 
5504 
5927 
6350 
6774 
7197 
7620 
8044 
8467 



GH 



5928 

6774 

7620 

8468 

9314 

10160 

11008 

11854 

12700 

13548 

14394 

15240 

16088 

16934 



EM 



20799 
23771 
26742 
29714 
32685 
35656 
38628 
41599 
44570 
47542 
50513 
53484 
56456 
59427 



CM 



17836 
20384 
22932 
25480 
28028 
30576 
33124 
35672 
38220 
40768 
43316 
45864 
48412 
50960 



HK 



5941 

6789 

7638 

8487 

9335 

10184 

11033 

11881 

12730 

13579 

14427 

15276 

16125 

16974 



JK 



8918 
10192 
11466 
12740 
14014 
15288 
16562 
17836 
19110 
20384 
21658 
22932 
24206 
25480 



KM 



11882 
13579 
15276 
16974 
18671 
20368 
22066 

23763 
25460 
27158 
28855 
30552 
32250 
33948 



27930 
31920 
35910 
39900 
43890 
47880 
51870 
55860 
59850 
63840 
67830 
71820 
75810 
79800 



24438 
27930 
31421 
34912 
38403 
41895 
45386 
48877 
52368 
55860 
59351 
62842 
66333 
69825 



22679 
25919 
29158 
32398 
35638 
38878 
42118 
45358 
48598 
51838 
55077 
58317 
61557 
64797 



20947 
23940 
26932 
29925 
32917 
35910 
38902 
41895 
44887 
47880 
50872 
53865 
56857 
59850 



19187 
21929 
24670 
27411 
,30152 
32893 
35634 
38375 
41116 
43858 
46599 
49340 
52081 
54822 



3016 
3447 
3878 
4309 
4740 
5171 
5602 
6033 
6464 
6895 
7326 
7757 
8187 
8618 



6032 

6894 

7756 

8618 

9480 

10342 

11204 

12066 

12928 

13790 

14652 

15514 

16374 

17236 



21171 
24195 
27220 
30244 
33269 
36293 
39317 
42342 
45366 
48391 
51415 
54440 
57464 
60488 



18154 
20748 
23341 
25935 
28528 
31122 
33715 
36309 
38902 
41496 
44089 
46683 
49276 
51870 



6047 

6910 

7774 

8638 

9502 

10366 

11230 

12093 

12957 

13821 

14685 

15549 

16413 

17276 



9077 
10374 
11670 
12967 
14264 
15561 
16857 
18154 
19451 
20748 
22044 
23341 
24638 
25935 



12094 
13821 
15549 
17277 
19004 
20732 
22460 
24187 
25915 
27643 
29370 
31098 
32826 
34553 



28420 
32480 
36540 
40600 
44660 
48720 
52780 
56840 
60900 
64960 
69020 
73080 
77140 
81200 



24867 
28420 
31972 
35525 
39077 
42630 
46182 
49735 
53287 
56840 
60392 
63945 
67497 
71050 



23077 
26373 
29670 
32967 
36263 
39560 
42857 
46154 
49450 
52747 
56044 
59340 
62637 
65934 



21315 
24360 
27405 
30450 
33495 
36540 
39585 
42630 
45675 
48720 
51765 
54810 
57855 
60900 



19524 
22313 
25102 
27892 
30681 
33470 
36259 
39049 
41838 
44627 
47416 
50205 
52995 
55784 



3069 
3508 
3946 
4385 
4823 
5262 
5700 
6139 
6577 
7016 
7454 
7893 
8331 
8770 



6138 

7016 

7892 

8770 

9646 

10524 

11400 

12278 

13154 

14032 

14908 

15786 

16662 

17.540 



21542 
24620 
27697 
30775 
33852 
36930 
40007 
43085 
46162 
49240 
52317 
55395 
58472 
61550 



18473 
21112 
23751 
26390 
29029 
31668 
34307 
36946 
39585 
42224 
44863 
47502 
50141 
52780 



6153 

7032 

7911 

8790 

9669 

10548 

11427 

12306 

13185 

14064 

14943 

15822 

16701 

17580 



9236 
10556 
11875 
13195 
14514 
15834 
17153 
18473 
19792 
21112 
22431 
23751 
25070 
26390 



12306 
14064 
15822 
17580 
19338 
21096 
22854 
24612 
26370 
28128 
29886 
31644 
33402 
35160 



28910 
33040 
37170 
41300 
45430 
49560 
53690 
57820 
61950 
66080 
702 IC 
74340 
78470 
82600 



25296 
28910 
32523 
36137 
39751 
43365 
46978 
50592 
54206 
57820 
61433 
65047 
68661 
72275 



23474 
26828 
30182 
33535 
36889 
40242 
43596 
46949 
50303 
53656 
57010 
60364 
63717 
67071 



21682 
24780 
27877 
30975 
34072 
37170 
40267 
43365 
46462 
49560 
52657 
55755 
58852 
61950 



19861 
22698 
25535 
28373 
31210 
34047 
36885 
39722 
42559 
45396 
48234 
51071 
53908 
56746 
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3122 
3568 
4014 
4460 
4906 
5352 
5799 
6245 
6691 
7137 
7583 
8029 
8475 
8921 



6244 

7136 

8028 

8920 

9812 

10704 

11598 

12490 

13382 

14274 

15166 

16058 

16950 

17842 



21914 
25044 
28175 
31305 
34436 
37566 
40697 
43828 
46958 
50089 
53219 
56350 
59480 
62611 



18792 
21476 
24160 
26845 
29529 
32214 
34898 
37583 
40267 
42952 
45636 
48321 
51005 
53690 



6259 

7153 

8047 

8941 

9835 

10729 

11624 

12518 

13412 

14306 

15200 

16094 

16989 

17883 



9396 
10738 
12080 
13422 
14764 
16107 
17449 
18791 
20133 
21476 
22818 
24160 
25502 
26845 



12518 
14306 
16095 
17883 
19671 
21459 
23248 
25036 
26824 
28613 
30401 
32189 
33978 
35766 



60-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ.. FT. — 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


'Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

l(i Fci't 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


29400 
33600 
37800 
42000 
46200 
50400 
54600 
58800 
63000 
67200 
71400 
75600 
79800 
84000 


25725 
29400 
33075 
36750 
40425 
44100 
47775 
51450 
55125 
58800 
62475 
66150 
69825 
73500 


23872 
27283 
30693 
34104 
37514 
40924 
44335 
47745 
51156 
54566 
57976 
61387 
64797 
68208 


22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 


20197 
23083 
25968 
28854 
31739 
34624 
37510 
40395 
43281 
46166 
49051 
51937 
54822 
57708 


3175 
3629 
4082 
4536 
4990 
5443 
5897 
6350 
6804 
7258 
7711 
8165 
8618 
9072 


6350 

7258 

8164 

9072 

9980 

10886 

11794 

12700 

13608 

14516 

15422 

16330 

17236 

18144 


22285 
25469 
28652 
31836 
35020 
38203 
41387 
44570 
47754 
50938 
54121 
57305 
60488 
63672 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


6365 

7274 

8183 

9093 

10002 

10911 

11821 

12730 

13639 

14549 

1.5458 

16367 

17276 

18186 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


12730 
14549 
16367 
18186 
20005 
21823 
23642 
25460 
27279 
29098 
30916 
32735 
34553 
36372 



61-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

62-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 

63-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet .... 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



29890 
34160 
38430 
42700 
46970 
51240 
55510 
59780 
64050 
68320 
72590 
76860 
81130 
85400 



26153 
29890 
33626 
37362 
41098 
44835 
48571 
52307 
56043 
59780 
63516 
67252 
70988 
74725 



24270 
27737 
31205 
.34672 
38139 
41606 
45074 
48541 
52008 
55475 
58943 
62410 
65877 
69344 



22417 
25620 
28822 
32025 
35227 
38430 
41632 
44835 
48037 
51240 
54442 
57645 
60847 
64050 



20534 
23467 
26401 
29334 
32268 
35201 
38135 
41068 
44002 
46935 
49869 
52802 
55736 
58669 



3228 
3689 
4150 
4612 
5073 
5534 
5995 
6456 
6917 
7379 
7840 
8301 
8762 
9223 



6456 

7378 

8300 

9224 

10146 

11068 

11990 

12912 

13834 

14758 

15680 

16602 

17524 

18446 



22657 
25893 
29130 
32367 
35603 
38840 
42077 
45313 
48550 
51787 
55023 
58260 
61497 
64733 



19428 
22204 
24979 
27755 
30530 
33306 
36081 
38857 
41632 
44408 
47183 
49959 
52734 
55510 



6471 

7395 

8320 

9244 

10169 

11093 

12018 

12942 

13867 

14791 

15715 

16640 

17564 

18489 



9714 
11102 
12489 
13877 
15265 
16653 
18040 
19428 
20816 
22204 
23591 
24979 
26367 
27755 



12942 
14791 
16640 
18489 
20338 
22187 
24036 
25885 
27734 
29583 
31431 
33280 
35129 
36978 



30380 
34720 
39060 
43400 
47740 
52080 
56420 
60760 
65100 
69440 
73780 
78120 
82460 
86800 



26582 
30380 
34177 
37975 
41772 
45570 
49367 
53165 
56962 
60760 
64557 
68355 
72152 
75950 



24668 
28192 
31716 
35240 
38764 
42288 
45813 
49337 
52861 
56385 
59909 
63433 
66957 
70481 



22785 
26040 
29295 
32550 
35805 
39060 
42315 
45570 
48825 
52080 
55335 
58590 
61845 
65100 



20871 
23852 
26834 
29815 
32797 
35778 
38760 
41742 
44723 
47705 
50686 
53668 
56650 
59631 



3281 
3750 
4218 
4687 
5156 
562.5 
6093 
6562 
7031 
7500 
7968 
8437 
8906 
9374 



6562 

7500 

8436 

9374 

10312 

11250 

12186 

13124 

14062 

15000 

15936 

16874 

17812 

18748 



23028 
26318 
29607 
32897 
36187 
39477 
42766 
46056 
49346 
52636 
55925 
59215 
62505 
65794 



19747 
22568 
25389 
28210 
31031 
33852 
36673 
39494 
42315 
45136 
47957 
50778 
53599 
56420 



6577 

7517 

8456 

9396 

10335 

11275 

12215 

13154 

14094 

15034 

15973 

16913 

17852 

18792 



9873 
11284 
12694 
14105 
15515 
16926 
18336 
19747 
21157 
22568 
23978 
25389 
26799 
28210 



13155 
15034 
16913 
18792 
20671 
22551 
24430 
26309 
28188 
30068 
31947 
33826 
35705 
37584 



30870 
35280 
39690 
44100 
48510 
52920 
57330 
61740 
66150 
70560 
74970 
79380 
83790 
88200 



27011 
30870 
34728 
38587 
42446 
46305 
50163 
54022 
57881 
61740 
65598 
69457 
73316 
77175 



25066 
28647 
32228 
35809 
39390 
42971 
46551 
50132 
53713 
57294 
60875 
64456 
68037 
71618 



23152 
26460 
29767 
33075 
36382 
39690 
42997 
46305 
49612 
52920 
56227 
59535 
62842 
66150 



21207 
24237 
27267 
30296 
33326 
36356 
39385 
42415 
45445 
48474 
51504 
54534 
57563 
60593 



3334 
3810 
4287 
4763 
5239 
5715 
6192 

6668 
-7144 
7620 
8097 
8573 
9049 
9526 



6668 

7620 

8574 

9526 

10478 

11430 

12383 

13336 

14288 

15240 

16194 

17146 

18098 

19052 



23399 
26742 
30085 
33428 
36771 
40113 
43456 
46799 
50142 
53484 
56827 
60170 
63513 
66856 



20066 
22932 
25798 
28665 
31532 
34398 
37264 
40131 
42998 
45864 
48731 
51597 
54464 
57330 



6683 

7638 

8593 

9547 

10502 

11457 

12412 

13366 
14321 
15276 
16231 
17186 
18140 
19095 



10033 
11466 
12899 
14332 
15766 
17199 
18632 
20065 
21499 
22932 
24365 
25798 
27232 
28665 



13367 
15276 
17186 
19095 
21005 
22914 
24824 
26733 
28643 
30552 
32462 
34372 
36281 
38191 
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64-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. - 30° PITCH 








Center to Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 
FG-HI 


GH 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 


31360 

35840 
40320 
44800 
49280 
53760 
58240 
62720 
67200 
71680 
76160 
80640 
85120 
89600 


27440 
31360 
35280 
39200 
43120 
47040 
50960 
54880 
58800 
62720 
66640 
70560 
74480 
78400 


25464 
29102 
32739 
36377 
40015 
43653 
47290 
50928 
54566 
58204 
61841 
65479 
69117 
72755 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


21544 
24622 
27699 
30777 
33855 
36933 
40010 
43088 
46166 
49244 
52321 
55399 
58477 
61555 


3387 
3871 
4355 
4838 
5322 
5807 
6290 
6774 
7258 
7741 
8225 
8709 
9193 
9677 


6774 

7742 

8710 

9676 

10644 

11614 

12580 

13548 

14616 

15482 

16450 

17418 

18386 

19354 


23771 
27167 
30563 
33958 
37354 
40750 
44146 
47542 
50938 
54333 
57729 
61125 
64521 
67917 


20384 
23296 
26208 
29120 
32032 
34944 
37856 
40768 
43680 
46592 
49504 
52416 
55328 
58240 


6789 

7759 

8729 

9699 

10669 

11639 

12609 

13579 

14549 

15518 

16488 

17458 

18428 

19398 


10192 
11648 
13104 
14560 
16016 
17472 
18928 
20384 
21840 
23296 
24752 
26208 
27664 
29120 


13579 
15519 
17459 
19398 
21338 
23278 
25218 
27158 
29098 
31037 
32977 
34917 
36857 
38797 



66-ft. Span 

7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



31850 
36400 
40950 
45500 
50050 
54600 
59150 
63700 
68250 
72800 
77350 
81900 
86450 
91000 



27868 
31850 
35831 
39812 
43793 
47775 
51756 
.55737 
59718 
63700 
67681 
71662 
75643 
79625 



25862 
29556 
33251 
36946 
40640 
44335 
48029 
51724 
55419 
59113 
62808 
66502 
70197 
73892 



23887 
27300 
30712 
34125 
37537 
40950 
44362 
47775 
51187 
54600 
58012 
61425 
64837 
68250 



21880 
25006 
28132 
31258 
34384 
37510 
40636 
43761 
46887 
50013 
53139 
56265 
59391 
62517 



3440 
3931 
4423 
4914 
5405 
5897 
6388 
6880 
7371 
7862 
8354 
8845 
9337 
9828 



6880 

7862 

8845 

9828 

10810 

11793 

12776 

13760 

14742 

15724 

16708 

17690 

18674 

19656 



24142 
27591 
31040 
34489 
37938 
41387 
44836 
48285 
51734 
55182 
58631 
62080 
65529 
68978 



20702 
23660 
26618 
29575 
32533 
35490 
38448 
41405 
44363 
47320 
50277 
53235 
56192 
59150 



6895 

7880 

8865 

9851 

10836 

11821 

12806 

13791 

14776 

15761 

16746 

17731 

18716 

19701 



10351 
11830 
13309 
14787 
16266 
17745 
19224 
20702 
22181 
23660 
25138 
26617 
28096 
29575 



13791 
15761 
17731 
19702 
21672 
23642 
25612 
27582 
29552 
31522 
33493 
35463 
37433 
39403 



136 



40-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER 


3Q. FT.— 


1 PITCH 








Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


8400 


8215 


7745 


7274 


6804 


941 


1882 


1050 


7350 


6300 


2100 


3150 


4200 


8 Feet . 


9600 


9389 


8851 


8314 


7776 


1075 


'2150 


1200 


8400 


7200 


2400 


3600 


4800 


9 Feet . 


10800 


10562 


9958 


9354 


8748 


1210 


2420 


1350 


9450 


8100 


2700 


4050 


5400 


10 Feet . 


12000 


11736 


11064 


10392 


9720 


1344 


2688 


1500 


10500 


9000 


3000 


4500 


6000 


11 Feet . 


13200 


12910 


12170 


11432 


10692 


1478 


2956 


1650 


11550 


9900 


3300 


4950 


6600 


12 Feet . 


14400 


14083 


13277 


12470 


11664 


1613 


3226 


1800 


12600 


10800 


3600 


5400 


7200 


13 Feet . 


15600 


15257 


14383 


13510 


12636 


1747 


3494 


1950 


13650 


11700 


3900 


5850 


7800 


14 Feet 


16800 


16430 


15490 


14548 


13608 


1882 


3764 


2100 


14700 


12600 


4200 


6300 


8400 


15 Feet . 


18000 


17604 


16596 


15588 


14580 


2016 


4032 


2250 


15750 


13500 


4500 


6750 


9000 


16 Feet 


19200 


18778 


17702 


16626 


15552 


2150 


4300 


2400 


16800 


14400 


4800 


7200 


9600 


17 Feet . 


20400 


19951 


18809 


17666 


16524 


2285 


4570 


2550 


17850 


15300 


5100 


7650 


10200 


18 Feet . 


21600 


21125 


19915 


18706 


17496 


2419 


4838 


2700 


18900 16200 


5400 


8100 


10800 


19 Feet . 


22800 


22298 


21022 


19744 


18468 


2554 


5108 


2850 


19950 17100 


5700 


8550 


11400 


20 Feet . 


24000 


23472 


22128 


20784 


19440 


2688 


5376 


3000 


21000 18000 


6000 


9000 


12000 



41-ft. Span 



7 Feet . 


8610 


8421 


7938 


7456 


6974 


964 


1928 


1077 


7534 


6458 


2153 


3229 


4306 


8 Feet . 


9840 


9624 


9072 


8522 


7970 


1102 


2204 


1230 


8610 


7380 


2460 


3690 


4920 


9 Feet . 


11070 


10826 


10207 


9586 


8967 


1240 


2480 


1384 


9686 


8303 


2768 


4152 


5536 


10 Feet . 


12300 


12029 


11341 


10652 


9963 


1378 


2756 


1538 


10763 


9225 


3075 


4613 


6150 


11 Feet . 


13530 


13232 


12475 


11718 


10959 


1515 


3030 


1692 


11839 


10148 


3383 


5074 


6766 


12 Feet . 


14760 


14435 


13609 


12782 


11956 


1653 


3306 


1845 


12915 


11070 


3690 


5535 


7380 


13 Feet . 


15990 


15638 


14743 


13848 


12952 


1791 


3582 


1999 


13992 


11993 


3998 


5997 


7996 


14 Feet . 


17220 


16841 


15877 


14912 


13948 


1929 


3858 


2152 


15068 


12915 


4305 


6458 


8610 


15 Feet . 


18450 


18044 


17011 


15978 


14945 


2660 


4132 


2306 


16144 


13838 


4613 


6919 


9226 


16 Feet . 


19680 


19247 


18145 


17044 


15941 


2204 


4408 


2460 


17220 


14760 


4920 


7380 


9840 


17 Feet . 


20910 


20450 


19279 


18108 


16937 


2342 


4684 


2614 


18297 


15683 


5228 


7842 


10456 


18 Feet . 


22140 


21653 


20413 


19174 


17933 


2480 


4960 


2768 


19373 


16605 


5535 


8303 


11070 


19 Feet . 


23370 


22856 


21547 


20240 


18930 


2617 


5234 


2922 


20449 


17528 


5843 


8764 


11686 


20 Feet . 


24600 


24059 


22681 


21304 


19926 


2755 


5510 


3075i21526 


18450 


6150 


9225 


12300 



42-ft. Span 



7 Feet . 


8820 


8626 


8132 


7638 


7144 


988 


1976 


1103 


7717 


6615 


2205 


3308 


4410 


8 Feet . 


10080 


9858 


9294 


8730 


8165 


1129 


2258 


1260 


8820 


7560 


2520 


3780 


5040 


9 Feet . 


11340 


11091 


10455 


9820 


9185 


1270 


2540 


1418 


9923 


8505 


2835 


4253 


5670 


10 Feet . 


12600 


12323 


11617 


10912 


10206 


1411 


2822 


1575 


11025 


9450 


3150 


4725 


6300 


11 Feet . 


13860 


13555 


12779 


12002 


11227 


1552 


3104 


1732 


12128 


10395 


3465 


5198 


6930 


12 Feet . 


15120 


14787 


13941 


13094 


12247 


1693 


3386 


1890 


13230 


11340 


3780 


5670 


7560 


13 Feet . 


16380 


16020 


15102 


14186 


13268 


1835 


3670 


2048 


14333 


12285 


4095 


6143 


8190 


14 Feet . 


17640 


17252 


16264 


15276 


14288 


1976 


3952 


2205 


15435 


13230 


4410 


6615 


8820 


15 Feet . 


18900 


18484 


17426 


16368 


15309 


2117 


4234 


2363 


16538 


14175 


4725 


7088 


9450 


16 Feet . 


20160 


19716 


18588 


17458 


16330 


2258 


4516 


2520 


17641 


15120 


5040 


7560 


10080 


17 Feet . 


21420 


20949 


19749 


18550 


17350 


2399 


4798 


2678 


18743 


16065 


5355 


8033 


10710 


18 Feet . 


22680 


22181 


20911 


19640 


18371 


2540 


5080 


2835 


19846 


17010 


5670 


8505 


11340 


19 Feet . 


23940 


23413 


22073 


20732 


19391 


2681 


5362 


2993 


20949 


17955 


5985 


8978 


11970 


20 Feet . 


25200 


24646 


23234 


21824 


20412 


2822 


5644 


3150 


22050 


18900 


6300 


9450 


12600 



43-ft. Span 



7 Feet . 


9030 


8831 


8326 


7820 


7314 


1011 


2022 


1129 


7901 


6773 


2258 


3387 


4516 


8 Feet . 


10320 


10093 


9515 


8938 


8359 


1156 


2312 


1290 


9030 


7740 


2580 


3870 


5160 


9 Feet . 


11610 


11355 


10704 


10054 


9404 


1300 


2600 


1452 


10159 


8708 


2903 


4354 


5806 


10 Feet . 


12900 


12616 


11894 


11172 


10449 


1445 


2890 


1612 


11288 


9675 


3225 


4838 


6450 


11 Feet . 


14190 


13878 


13083 


12288 


11494 


1589 


3178 


1774 


12417 


10643 


3548 


5322 


7096 


12 Feet . 


15480 


15139 


14273 


13406 


12539 


1734 


3468 


1935 


13546 


11610 


3870 


5805 


7740 


13 Feet . 


16770 


16401 


15462 


14522 


13584 


1878 


3756 


2097 


14675 


12578 


4193 


6289 


8386 


14 Feet . 


18060 


17663 


16651 


15640 


14629 


2023 


4046 


2258 


15803 


13545 


4515 


6773 


9030 


15 Feet . 


19350 


18924 


17841 


16758 


15674 


2167 


4334 


2419 


16932 


14513 


4838 


7257 


9676 


16 Feet . 


20640 


20186 


19030 


17874 


16718 


2312 


4624 


2580 


18061 


15480 


5160 


7740 


10320 


17 Feet . 


21930 


21448 


20219 


18992 


17763 


2456 


4912 


2741 


19190 


16447 


5482 


8224 


10964 


18 Feet . 


23220 


22709 


21409 


20108 


18808 


2601 


5202 


2903 


20319 


17415 


5805 


8708 


11610 


19 Feet . 


24510 


23971 


22598 


21226 


19853 


2745 


5490 


3063 


21448 


18382 


6127 


9191 


12254 


20 Feet . 


25800 


25232 


23788 


22342 


20898 


2890 


5780 


3225 22575 


19350 


6450 


9675 


12900 



137 



44-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. • 



1 PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


9240 


9037 


8519 


8002 


7484 


1035 


2070 


1155 


8085 


6930 


2310 


3465 


4620 


8 Feet . 


lOSfiO 


10328 


9736 


9144 


8554 


1183 


2366 


1320 


9240 


7920 


2640 


3960 


5280 


9 Feet . 


11880 


11619 


10953 


10288 


9623 


1331 


2662 


1485 


10395 


8910 


2970 


4455 


5940 


10 Feet , 


13200 


12910 


12170 


11432 


10692 


1478 


2956 


1650 


11550 


9900 


3300 


4950 


6600 


11 Feet . 


14520 


14201 


13387 


12574 


11761 


1626 


3252 


1815 


12706 


10890 


3630 


5445 


7260 


12 Feet . 


15840 


15492 


14604 


13718 


12830 


1774 


3548 


1980 


13861 


11880 


3960 


5940 


7920 


13 Feet . 


17160 


16782 


15822 


14860 


13900 


1922 


3844 


2145 


15016 


12870 


4290 


6435 


8580 


14 Feet . 


18480 


18073 


17039 


16004 


14969 


2070 


4140 


2310 


16171 


13860 


4620 


6930 


9240 


15 Feet . 


19800 


19364 


18256 


17146 


16038 


2218 


4436 


2475 


17326 


14850 


4950 


7425 


9900 


16 Feet . 


21120 


20655 


19473 


18290 


17107 


2365 


4730 


2640 


18482 


15840 


5280 


7920 


10560 


17 Feet . 


22440 


21946 


20690 


19434 


18176 


2513 


5026 


2805 


19637 


16830 


5610 


8415 


11220 


18 Feet . 


23760 


23237 


21907 


20576 


19246 


2661 


5322 


2970 


20792 


17820 


5940 


8910 


11880 


19 Feet . 


25080 


24528 


23124 


21720 


20315 


2809 


5618 


3135 


21947 


18810 


6270 


9405 


12540 


20 Feet . 


26400 


25819 


24341 


22862 


21384 


2957 


5914 


3300 


23100 


19800 


6600 


9900 


13200 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 



9242 
10562 
11883 
13203 
14523 
15844 
17164 
18484 
19805 
21125 
22445 
23765 
25086 
26406 



8713 
9958 
11202 
12447 
13692 
14934 
16181 
17426 
18671 
19915 
21160 
22405 
23649 
24894 



8184 
9352 
10522 
11692 
12860 
14030 
15198 
16368 
17536 
18706 
19874 
21044 
22212 
23382 



7655 
8748 
9842 
10935 
12029 
13122 
14216 
15309 
16403 
17496 
18590 
19683 
20777 
21870 



1058 
1210 
1361 
1512 
1663 
1814 
1966 
2117 
2268 
2419 
2570 
2722 
2873 
3024 



2116 
2420 
2722 
3024 
3326 
3628 
3932 
4234 
4536 
4838 
5140 
5444 
5746 
6048 



1182 
1350 
1519 
1688 
1857 
2025 
2194 
2363 
2532 
2700 
2869 
3038 
3207 
3375 



8269 
9450 
10632 
11813 
12995 
14176 
15358 
16539 
17721 
18902 
20084 
21265 
22447 
23625 



7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 



2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 



3544 
4050 
4557 
5063 
5569 
6075 
6582 
7088 
7594 
8100 
8607 
9113 
9619 
10125 



4726 

5400 

6076 

6750 

7426 

8100 

8776 

9450 

10126 

10800 

11476 

12150 

12826 

13500 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 



9447 
10797 
12147 
13497 
14846 
16196 
17545 
18895 
20245 
21594 
22944 
24294 
25643 
26993 



8907 
10179 
11451 
12724 
13996 
15268 
16541 
17813 
19085 
20358 
21630 
22902 
24175 
25447 



8366 
9560 
10756 
11950 
13146 
14342 
15536 
16732 
17926 
19122 
20316 
21512 
22706 
23902 



7825 
8942 
10060 
11178 
12296 
13414 
14531 
15649 
16767 
17885 
19003 
20120 
21238 
22356 



1082 
1236 
1391 
1546 
1700 
1855 
2009 
2164 
2318 
2473 
2628 
2782 
2937 
3091 



2164 
2472 
2782 
3092 
3400 
3710 
4018 
4328 
4636 
4946 
5256 
5564 
5874 
6182 



1208 
1380 
1553 
1725 
1898 
2070 
2243 
2415 
2588 
2760 
2933 
3105 
3278 
3450 



8452 
9660 
10868 
12076 
13283 
14491 
15699 
16907 
18115 
19322 
20530 
21738 
22946 
24150 



7245 
8280 
9315 
10350 
11385 
12420 
13455 
14490 
15525 
16560 
17595 
18630 
19665 
20700 



2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
5520 
5865 
6210 
6555 
6900 



3623 
4140 
4658 
5175 
5693 
6210 
6728 
7245 
7763 
8280 
8798 
9315 
9833 
10350 



4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



9870 
11280 
12690 
14100 
15510 
16920 
18330 
19740 
21150 
22560 
23970 
25380 
26790 
28200 



9653 
11032 
12411 
13790 
15169 
16548 
17927 
19306 
20685 
22064 
23443 
24822 
26201 
27580 



9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



8548 
9768 
10990 
12210 
13432 
14652 
15874 
17094 
18316 
19538 
20758 
21980 
23200 
24422 



7995 
9137 
10279 
11421 
12563 
13705 
14847 
15989 
17132 
18274 
19416 
20558 
21700 
22842 



1105 
1263 
1421 
1579 
1737 
1895 
2053 
2211 
2369 
2527 
2685 
2843 
3000 
3158 



2210 
2526 
2842 
3158 
3474 
3790 
4106 
4422 
4738 
5054 
5370 
5686 
6000 
6316 



1234 
1410 
1587 
1763 
1939 
2115 
2291 
2468 
2644 
2820 
2997 
3173 
3349 
3525 



8636 
9870 
11104 
12338 
13572 
14806 
16041 
17275 
18509 
19743 
20977 
22211 
23445 
24675 



7403 
8460 
9518 
10575 
11633 
12690 
13748 
14805 
15863 
16920 
17978 
19035 
20093 
21150 



2468 
2820 
3173 
3525 
3878 
4230 
4583 
4935 
5288 
5640 
5993 
6345 
6698 
7050 



3702 
4230 
4759 
5288 
5817 
6345 
6874 
7403 
7932 
8460 



9518 
10047 
10575 



4936 

5640 

6346 

7050 

7756 

8460 

9166 

9870 

10576 

11280 

11986 

12690 

13396 

14100 



138 



48-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT. — 


-1- PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


10080 
11520 

12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


9858 
11267 
12675 
14083 
15492 
16900 
18308 
19716 
21125 
22533 
23941 
25350 
26758 
28166 


9294 
10621 
11949 
13277 
14604 
15932 
17260 
18588 
19915 
21243 
22571 
23898 
25226 
26554 


8730 
9976 
11224 
12470 
13718 
14964 
16212 
17458 
18706 
19952 
21200 
22446 
23694 
24940 


8165 
9331 
10498 
11664 
12830 
13997 
15163 
16330 
17496 
18662 
19829 
20995 
22162 
23328 


1129 
1290 
1452 
1613 
1774 
1935 
2097 
2258 
2419 
2580 
2742 
2903 
3064 
3226 


22.58 
2580 
2904 
3226 
3548 
3870 
4194 
4516 
4838 
5160 
5484 
5806 
6128 
64.52 


1260 
1440 
1620 
1800 
1980 
2160 
2340 
2520 
2700 
2880 
3060 
3240 
3420 
3600 


8820 
10080 
11340 
12601 
13861 
15122 
16382 
17642 
18903 
20163 
21424 
22684 
23944 
25200 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


3780 5040 
4320 5760 
4860 6480 
5400 7200 
5940 7920 
6480 8640 
7020 9360 
7560 10080 
8100 10800 
8640,11520 
9180 12240 
9720 12960 
10260 13680 
10800 14400 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



10064 
11501 
12939 
14377 
15814 
17252 
18690 
20127 
21565 
23003 
24440 
25878 
27316 
287.53 



9487 
10843 
12198 
13553 
14909 
16264 
17619 
18975 
20330 
21685 
23041 
24.396 
25751 
27107 



8912 
10184 
11459 
12730 
14004 
15276 
16550 
17822 
19096 
20368 
21642 
22914 
24188 
25460 



8335 
9526 
10716 
11907 
13098 
14288 
15479 
16670 
17861 
19051 
20242 
21433 
22623 
23814 



1152 
1317 
1482 
1646 
1811 
1976 
2140 
2305 
2470 
2634 
2799 
2964 
3128 
3293 



2304 
2634 
2964 
3292 
3622 
3952 
4280 
4610 
4940 
5268 
5598 
5928 
6256 
6586 



1287 
1470 
1654 
1838 
2022 
2205 
2389 
2573 
2757 
2940 
3124 
3308 
3492 
3675 



9004 
10290 
11576 
12863 
14149 
1.54,35 
16722 
18008 
19294 
20580 
21867 
23153 
24439 
25725 



7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 



2573 
2940 
3308 
3675 
4043 
4410 
4778 
5145 
5513 
5880 
6248 
6615 
6983 
7350 



3859 
4410 
4962 
5513 
6064 
6615 
7167 
7718 
8269 
8820 
9372 
9923 
10474 
11025 



5146 

5880 

6616 

7350 

8086 

8820 

9556 

10290 

11026 

11760 

12496 

13230 

13966 

14700 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



10269 
11736 
13203 
14670 
16137 
17604 
19071 
20538 
22005 
23472 
24939 
26406 
27873 
29340 



9681 
11064 
12447 
13830 
15213 
16596 
17979 
19362 
20745 
22128 
23511 
24894 
26277 
27660 



9094 
10392 
11692 
12990 
14290 
15588 
16888 
18186 
19486 
20784 
22084 
23382 
24682 
25980 



8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 



1176 
1344 
1512 
1680 
1848 
2016 
2184 
2352 
2520 
2688 
2856 
3024 
3192 
3360 



2352 
2688 
3024 
3360 
3696 
4032 
4368 
4704 
5040 
5376 
5712 
6048 
6384 
6720 



1313 
1500 
1688 
1875 
2063 
2250 
2438 
2625 
2813 
3000 
3188 
3375 
3563 
3750 



9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 



7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 



2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 



3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 



10474 
11971 
13467 
14963 
16460 
17956 
19452 
20949 
22445 
23941 
25438 
26934 
28430 
29927 



9875 
11285 
12696 
14107 
15517 
16928 
18339 
19749 
21160 
22571 
23981 
25392 
26803 
28213 



9274 
10600 
11924 
13250 
14574 
15900 
17224 
18550 
19874 
21200 
22524 
23850 
25174 
26500 



8675 
9914 
11154 
12393 
13632 
14872 
16111 
173,50 
18590 
19829 
21068 
22307 
23547 
24786 



1200 
1371 
1542 
1714 
1885 
2056 
2228 
2399 
2570 
2742 
2913 
3084 
3256 
3427 

139 



2400 
2742 
3084 
3428 
3770 
4112 
4456 
4798 
5140 
5484 
5826 
6168 
6512 
6854 



1339 
1530 
1722 
1913 
2104 
2295 
2487 
2678 
2869 
3060 
3252 
3443 
3634 
3825 



9371 
10710 
12049 
13388 
14726 
16065 
17404 
18743 
20082 
21420 
22759 
24098 
25436 
26775 



8033 
9180 
10328 
11475 
12623 
13770 
14918 
16065 
17213 
18360 
19508 
20655 
21803 
22950 



2678 
3060 
3443 
3825 
4208 
4590 
4973 
5355 
5738 
6120 
6503 
6886 
7268 
7650 



4017 

4590 

5164 

5738 

6312 

6885 

7459 

8033 

8607 

9180 

9754 

10328 

10902 

11475 



5356 

6120 

6886 

7650 

8416 

9180 

9946 

10710 

11476 

12240 

13006 

13770 

14536 

15300 



52-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT.— 


^ PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 P'eet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet , 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 


10680 
12205 
13731 
15257 
16782 
18308 
19834 
21360 
22885 
24411 
25937 
27462 
28988 
30514 


10068 
11507 
12945 
14383 
15822 
17260 
18698 
20136 
21575 
23013 
24451 
25890 
27328 
28766 


9456 
10808 
12158 
13510 
14860 
16212 
17562 
18914 
20264 
21616 
22966 
24318 
25668 
27020 


8845 
10109 
11372 
12636 
13900 
15163 
16427 
17690 
18954 
20218 
21481 
22745 
24008 
25272 


1223 
1398 
1572 
1747 
1922 
2097 
2271 
2446 
2621 
2796 
2970 
3145 
3320 
3494 


2446 
2796 
3144 
3494 
3844 
4194 
4542 
4892 
5242 
6592 
5940 
6290 
6640 
6988 


1365 
1560 
1755 
1950 
2145 
2340 
2535 
2730 
2925 
3120 
3315 
3510 
3705 
3900 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


4095 

4680 

5265 

5850 

6435 

7020 

7605 

8190 

8775 

9360 

9945 

10530 

11115 

11700 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12480 

13260 

14040 

14820 

15600 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11130 
12720 
14310 
15900 
17490 
19080 
20670 
22260 
23850 
25440 
27030 
28620 
30210 
31800 



10885 
12440 
13995 
15550 
17105 
18660 
20215 
21770 
23325 
24880 
26435 
27990 
29545 
31100 



10262 
11728 
13194 
14660 
16126 
17592 
19058 
20524 
21990 
23456 
24922 
26388 
27854 
29320 



9638 
11016 
12392 
13770 
15146 
16524 
17900 
19278 
20654 
22032 
23408 
24784 
26162 
27538 



9015 
10303 
11591 
12879 
14167 
15455 
16743 
18031 
19319 
20606 
21894 
23182 
24470 
25758 



1247 
1425 
1603 
1781 
1959 
2137 
2315 
2493 
2671 
2849 
3027 
3205 
3384 
3562 



2494 
2850 
3206 
3562 
3918 
4274 
4630 
4986 
5342 
5698 
6054 
6410 
6768 
7124 



1392 
1590 
1789 
1988 
2187 
2385 
2584 
2783 
2982 
3180 
3379 
3578 
3777 
3975 



9739 
11130 
12521 
13913 
15304 
16695 
18087 
19478 
20869 
22260 
23652 
25043 
26434 
27825 



8348 
9540 
10732 
11925 
13118 
14310 
15503 
16695 
17888 
19080 
20273 
21465 
22658 
23850 



2783 
3180 
3577 
3975 
4373 
4770 
5168 
5565 
5963 
6360 
6758 
7155 
7553 
7950 



4174 
4770 
5366 
5963 
6559 
7155 
7752 

8348 
8944 
9540 
10137 
10733 
11329 
11925 



5566 

6360 

7154 

7950 

8746 

9540 

10336 

11130 

11926 

12720 

13516 

14310 

15106 

15900 



54-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



11091 
12675 
14259 
15844 
17428 
19012 
20597 
22181 
23765 
25350 
26934 
28518 
30103 
31687 



10455 
11949 
13443 
14936 
16430 
17924 
19417 
20911 
22405 
23898 
25392 
26886 
28379 
29873 



9820 
11224 
12626 
14030 
15432 
16836 
18238 
19640 
21044 
22446 
23850 
25252 
26656 
28058 



9185 
10498 
11810 
13122 
14434 
15746 
17059 
18371 
19683 
20995 
22307 
23620 
24932 
26244 



1270 
1452 
1633 
1814 
1996 
2177 
2359 
2540 
2722 
2903 
3084 
3266 
3447 
3629 



2540 
2904 
3266 
3628 
3992 
4354 
4718 
5080 
5444 
5806 
6168 
6532 
6894 
7258 



1418 
1620 
1823 
2025 
2228 
2430 
2633 
2835 
3038 
3240 
3443 
3645 
3848 
4050 



9922 
11340 
12758 
14175 
15592 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 



8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 



2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 



4253 

4860 

5468 

6075 

6683 

7290 

7898 

8505 

9113 

9720 

10328 

10935 

11543 

12150 



5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

9720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 



11296 
12910 
14523 
16137 
17751 
19364 
20978 
22592 
24210 
25819 
27433 
29047 
30660 
32274 



10649 
12170 
13692 
15213 
16734 
18256 
19777 
21298 
22820 
24341 
25862 
27383 
28905 
30426 



10002 
11432 
12860 
14290 
15718 
17146 
18576 
20004 
21434 
22862 
24292 
25720 
27150 
28578 



9356 
10692 
12029 
13365 
14702 
16038 
17375 
18711 
20048 
21384 
22721 
24057 
25394 
267.30 



1294 
1478 
1663 
1848 
2033 
2218 
2402 
2587 
2772 
2957 
3142 
3326 
3511 
3696 

140 



2588 
2956 
3326 
3696 
4066 
4436 
4804 
5174 
5544 
5914 
6284 
6652 
7022 
7392 



1444 
1650 
1857 
2063 
2269 
2475 
2681 
2888 
3094 
3300 
3507 
3713 
3919 
4125 



10106 
11550 
12994 
14438 
15881 
17325 
18769 
20213 
21657 
23100 
24544 
25988 
27432 
28875 



8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16087 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 



2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5362 
5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 



4332 

4950 

5569 

6188 

6807 

7425 

8044 

8663 

9282 

9900 

10619 

11138 

11767 

12376 



5776 

6600 

7426 

8250 

9076 

9900 

10724 

11660 

12376 

13200 

14026 

14850 

15676 

16500 



56-ft. Span LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


11501 
13144 
14787 
16430 
18073 
19716 
21360 
23003 
24646 
26289 
27932 
29575 
31218 
32861 


10843 
12392 
13941 
15490 
17039 
18588 
20136 
21685 
23234 
24783 
26332 
27881 
29430 
30979 


10184 
11640 
13094 
14548 
16004 
17458 
18914 
20368 
21S24 
23278 
24732 
26188 
27642 
29098 


9526 
10886 
12247 
13608 
14969 
16330 
17690 
19051 
20412 
21773 
23134 
24494 
25855 
27216 


1317 
1505 
1693 
1882 
2070 
2258 
2446 
2634 
2822 
3011 
3199 
3387 
3575 
3763 


2634 
3010 
3386 
3764 
4140 
4516 
4892 
5268 
5644 
6022 
6398 
6774 
7150 
7526 


1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2520 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


.8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 



67-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 



11707 
13379 
15051 
16724 
18396 
20069 
21741 
23413 
25086 
26758 
28430 
30103 
31775 
33448 



11036 
12613 
14190 
15766 
17343 
18919 
20496 
22073 
23649 
25226 
26803 
28379 
29956 
31532 



10366 
11846 
13328 
14808 
16290 
17770 
19252 
20732 
22212 
23694 
25174 
26656 
28136 
29619 



9696 
11081 
12466 
13851 
15236 
16621 
18006 
19391 
20777 
22162 
23547 
24932 
26317 
27702 



1341 
1532 
1724 
1915 
2107 
2298 
2490 
2681 
2873 
3064 
3256 
3447 
3639 
3830 



2682 
3064 
3448 
3830 
4214 
4596 
4980 
5362 
5746 
6128 
6512 
6894 
7278 
7660 



1497 
1710 
1924 
2138 
2352 
2565 
2779 
2993 
3207 
3420 
3634 
3848 
4062 
4275 



10474 
11970 
13466 
14963 
16459 
17955 
19452 

20948 
22444 
23940 
25437 
26933 
28429 
29925 



8978 
10260 
11543 
12825 
14108 
15390 
16672 
17955 
19238 
20520 
21803 
23085 
24368 
25650 



2993 
3420 
3848 
4275 
4703 
5130 
5557 
5985 
6413 
6840 
7268 
7695 
8123 
8550 



4489 

5130 

5772 

6413 

7054 

7695 

8336 

8978 

9619 

10260 

10902 

11543 

12184 

12825 



5986 

6840 

7696 

8550 

9406 

10260 

11114 

11970 

12826 

13680 

14536 

15390 

16246 

17100 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



11912 
13614 
15315 
17017 
18719 
20421 
22122 
23824 
25526 
27228 
28929 
30631 
32333 
34034 



11230 
12834 
14439 
16043 
17647 
19251 
20856 
22460 
24064 
25668 
27273 
28877 
30481 
32086 



10548 
12054 
13562 
15068 
16576 
18082 
19588 
21096 
22602 
24110 
25616 
27124 
28630 
30136 



9866 
11275 
12685 
14094 
15503 
16913 
18322 
19732 
21141 
22550 
23960 
25369 
26779 
28188 



1364 
1559 
1754 
1949 
2144 
2339 
2533 
2728 
2923 
3118 
3313 
3508 
3703 
3898 



2728 
3118 
3508 
3898 
4288 
4678 
5066 
5456 
5846 
6236 
6626 
7016 
7406 
7796 



1523 
1740 
1958 
2175 
2393 
2610 
2828 
3045 
3263 
3480 
3698 
3915 
4133 
4350 



10657 
12180 
13703 
15225 
16748 
18270 
19793 
21315 
22838 
24360 
25883 
27405 
28928 
30450 



9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 



3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
5655 
6090 
6525 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 



4568 

5220 

5873 

6525 

7178 

7830 

8483 

9135 

9788 

10440 

11093 

11745 

12398 

13050 



6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12390 
14160 
15930 
17700 
19470 
21240 
23010 
24780 
26550 
28320 
30090 
31860 
33630 
35400 



12117 
13848 
15580 
17311 
19042 
20773 
22504 
24235 
25966 
27697 
29428 
31159 
32890 
34621 



11424 
13056 
14687 
16319 
17951 
19583 
21215 
22847 
24479 
26111 
27743 
29375 
31007 
32639 



10730 
12262 
13796 
15328 
16862 
18394 
19926 
21460 
22992 
24526 
26058 
27590 
29124 
30656 



10036 
11470 
12903 
14337 
15771 
17204 
18638 
20072 
21506 
22939 
24373 
25807 
27240 
28674 



1388 
1586 
1784 
1982 
2181 
2379 
2577 
2775 
2974 
3172 
3370 
3568 
3767 
3965 



2776 
3172 
3568 
3964 
4362 
4758 
5154 
5550 
5948 
6344 
6740 
7136 
7534 
7930 



1549 
1770 
1992 
2213 
2434 
2655 
2877 
3098 
3319 
3540 
3762 
3983 
4204 
4425 



10841 
12390 
13939 
15488 
17036 
18585 
20134 
21683 
23232 
24780 
26329 
27878 
29427 
30975 



9293 
10620 
11948 
13275 
14603 
15930 
17258 
18585 
19913 
21240 
22568 
23895 
25223 
26550 



3098 
3540 
3983 
4425 
4868 
5310 
5753 
6195 
6638 
7080 
7523 
7965 
8408 
8850 



4647 

5310 

5974 

6638 

7302 

7965 

8629 

9293 

9957 

10620 

11284 

11948 

12612 

13275 



6196 

7080 

7966 

8850 

9736 

10620 

11506 

12390 

13276 

14160 

15046 

15930 

16816 

17700 
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60-ft. Span 



LOAD 30 LBS. PER SQ. FT. 



■1 PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


'HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


12600 


12323;il617 


10912 


10206 


1411 


2822 


1575 


11025 


9450 


3150 


4725 


6300 


8 Feet . 14400 


14083 13277 


12470 


11664 


1613 


3226 


1800 


12600 


10800 


3600 


5400 


7200 


9 Feet . 


16200 


15844 14936 


14030 


13122 


1814 


3628 


2025 


14175 


12150 


4050 


6075 


8100 


10 Feet . 


18000 


17604 


16596 


15588 


14580 


2016 


4032 


2250 


15750 


13500 


4500 


6750 


9000 


11 Feet . 


19800 


19364 


18256 


17146 


16038 


2218 


4436 


2475 


17325 


14850 


4950 


7425 


9900 


12 Feet . 


21600 


21125 


19915 


18706 


17496 


2419 


4838 


2700 


18900 


16200 


5400 


8100 


10800 


13 Feet . 


23400 


22885 


21575 


20264 


18954 


2621 


5242 


2925 


20475 


17550 


5850 


8775 


11700 


14 Feet . 


2.5200 


24646 


23234 


21824 


20412 


2822 


5644 


3150 


22050 


18900 


6300 


9450 


12600 


15 Feet . 


27000 


26406 


24894 


23382 


21870 


3024 


6048 


3375 


23625 


20250 


6750 


10125 


13500 


16 Feet . 


28800 


28166 


26554 


24940 


23328 


3226 


6452 


3600 


25200 


21600 


7200 


10800 


14400 


17 Feet . 


.30600 


29927 


29213 


26500 


24786 


3427 


6854 


3825 


26775 


22950 


7650 


11475 


15300 


18 Feet . 


32400 


31687 


30873 


28058 


26244 


3629 


7258 


4050 


28350 


24300 


8100 


12150 


16200 


19 Feet . 


34200 


33448 


32532 


29618 


27702 


3830 


7660 


4275 


29925 


25650 


8550 


12825 


17100 


20 Feet . 


36000 


35208 


33192 


31176 


29160 


4032 


8064 


4500 


31500 


27000 


9000 


13500 


18000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12810 
14640 
16470 
18300 
201.30 
219S0 
23790 
25620 
27450 
29280 
31110 
32940 
34770 
36600 



12528 
14318 
16108 
17897 
19687 
21477 
23267 
25056 
26846 
28636 
30426 
32215 
34005 
35795 



11811 
13498 
15185 
16873 
18560 
20247 
21934 
23622 
25309 
26996 
28683 
30371 
32058 
33745 



11094 
12678 
14264 
15848 
17432 
19018 
20602 

22186 
23772 
25356 
26942 
28526 
30110 
31696 



10376 
11858 
13341 
14823 
16305 
17788 
19270 
20752 
22235 
23717 
25199 
26681 
28164 
29646 



1435 
1640 
1845 
2050 
2256 
2460 
2664 
2869 
3074 
3279 
3484 
3689 
3894 
4099 



2870 
3280 
3690 
4100 
4512 
4920 
5328 
5738 
6148 
6558 
6968 
7378 
7788 
8198 



1602 
1830 
2059 
2288 
2517 
2745 
2974 
3203 
3432 
3660 
3889 
4118 
4347 
4575 



11209 
12810 
14411 
16013 
17614 
19215 
20817 
22418 
24019 
25620 
27222 
28823 
30424 
32025 



9608 
10980 
12353 
13725 
15098 
16470 
17843 
19215 
20588 
21960 
23333 
24705 
26078 
27450 



3203 
3660 
4118 
4575 
5033 
5490 
5948 
6405 
6863 
7320 
7778 
8235 
8693 
9150 



4804 
5490 
6177 
6863 
7549 
8235 
8922 

9608 
10294 
10980 
11667 
12353 
13039 
13725 



6406 

7320 

8236 

9150 

10066 

10980 

11896 

12810 

13726 

14640 

15556 

16470 

17386 

18300 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 



12734 
14553 
16372 
18191 
20010 
21829 
23648 
25467 
27286 
29105 
30924 
32743 
34563 
36382 



12004 
13719 
15434 
17149 
18864 
20579 
22294 
24009 
25724 
27439 
29154 
30869 
32583 
34298 



11276 
12886 
14496 
16108 
17718 
19330 
20940 
22550 
24162 
25772 
27382 
28994 
30604 
32216 



10546 
12053 
13559 
15066 
16573 
18079 
19586 
21092 
22599 
24106 
25612 
27119 
28625 
30132 



14.58 
1667 
1875 
2083 
2292 
2500 
2708 
2916 
3125 
3333 
3541 
3750 
3958 
4166 



2916 
3334 
3750 
4166 
4584 
5000 
5416 
5832 
6250 
6666 
7082 
7500 
7916 
8332 



1628 
1860 
2093 
2325 
2558 
2790 
3023 
3255 
3488 
3720 
3953 
4185 
4418 
4650 



11393 
13020 
14648 
16275 
17903 
19530 
21158 
22785 
24413 
26040 
27668 
29295 
30923 
32550 



9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 
19530 
20925 
22320 
23715 
25110 
26505 
27900 



3255 
3720 
4185 
4650 
5115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 



4883 

5580 

6278 

6975 

7673 

8370 

9068 

9765 

10463 

11160 

11858 

12555 

13253 

13950 



6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



12939 
14787 
16636 
18484 
20333 
22181 
24029 
25878 
27726 
29575 
31423 
33272 
35120 
36968 



12198 
13941 
15683 
17426 
19168 
20911 
22654 
24396 
26139 
27881 
29624 
31366 
33109 
34852 



11458 
13094 
14730 
16368 
18004 
19640 
21278 
22914 
24552 
26188 
27824 
29462 
31098 
32734 



10716 
12247 
13778 
15309 
16840 
18371 
19902 
21433 
22964 
24494 
26025 
27556 
29087 
30618 



1482 
1693 
1905 
2117 
2328 
2540 
2752 
2964 
3175 
3387 
3599 
3810 
4022 
4234 



2964 
3386 
3810 
4234 
4656 
5080 
5504 

5928 
6350 
6774 
7198 
7620 
8044 
8468 



1654 
1890 
2127 
2363 
2599 
2835 
3072 

3307 
3544 
3780 
4017 
4253 
4489 
4725 



11576 
13230 
14884 
16538 
18191 
19845 
21499 
23153 
24807 
26460 
28114 
29768 
31422 
33075 



9923 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 



3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 



4962 

5670 

6379 

7088 

7797 

8505 

9214 

9923 

10632 

11340 

12049 

12758 

13467 

14175 



6616 

7560 

8506 

9450 

10396 

11340 

12286 

13230 

14176 

15120 

16066 

17010 

17956 

18900 
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64-ft. Span 


LOAD 


30 LBS. PER SQ. FT. — 


I PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


13440 

15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


13144 
15022 
16900 
18778 
20655 
22533 
24411 
26289 
28166 
30044 
31922 
33800 
35677 
37555 


12392 
14162 
15932 
17702 
19473 
21243 
23013 
24783 
26554 
28324 
30094 
31864 
33635 
35405 


11640 
13302 
14964 
16628 
18290 
19952 
21616 
23278 
24940 
26604 
28266 
29928 
31592 
33254 


10886 
12442 
13997 
15552 
17107 
18662 
20218 
21773 
23328 
24883 
26438 
27994 
29549 
31104 


1505 
1720 
1935 
2150 
2365 
2580 
2796 
3011 
3226 
3441 
3656 
3871 
4086 
4301 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5592 
6022 
6452 
6882 
7312 
7742 
8172 
8602 


1680 
1920 
2160 
2400 
2640 
2880 
3120 
3360 
3600 
3840 
4080 
4320 
4560 
4800 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



13350 
15257 
17164 
19071 
20978 
22885 
24792 

26699 
28607 
30514 
32421 
34328 
36235 
38142 



12585 
14383 
16181 
17979 
19778 
21575 
23373 
25171 
26969 
28766 
30564 
32362 
34160 
35958 



11820 
13510 
15198 
16888 
18576 
20264 
21954 
23642 
25330 
27020 
28708 
30396 
32086 
33774 



11057 
12636 
14216 
15795 
17375 
18954 
20534 
22113 
23693 
25272 
26852 
28431 
30011 
31590 



1529 
1747 
1966 
2184 
2402 
2621 
2839 
3058 
3276 
3494 
3713 
3931 
4150 
4368 



3058 
3494 
3932 
4368 
4804 
5242 
5678 
6116 
6552 
6988 
7426 
7862 
8300 
8736 



1707 
1950 
2194 
2438 
2682 
2925 
3169 
3413 
3657 
3900 
4144 
4388 
4632 
4875 



11944 
13650 
15356 
17063 
18769 
20475 
22182 

23888 
25594 
27300 
29007 
30713 
32419 
34125 



10238 
11700 
13163 
14625 
16088 
17550 
19013 
20475 
21938 
23400 
24863 
26325 
27788 
29250 



3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
7800 
8288 
8775 
9263 
9750 



5119 

5850 

6582 

7313 

8044 

8775 

9507 

10238 

10969 

11700 

12432 

13163 

13894 

14625 



6826 

7800 

8776 

9750 

10726 

11700 

12676 

13650 

14626 

15600 

16576 

17550 

18526 

19500 
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40-ft. Span LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



■^ PITCH 



Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss 


























7 Feet . 


11200 


10954 


10.326 


9700 


9072 


1254 


2508 


1400 


9800 


8400 


2800 


4200 


5600 


8 Feet . 


12800 


12518 


11802 


11084 


10368 


1434 


2868 


1600 


11200 


9600 


3200 


4800 


6400 


9 Feet . 


14400 


14083 


13277 


12470 


11664 


1613 


3226 


1800 


12600 


10800 


3600 


5400 


7200 


10 Feet . 


16000 


15648 


14752 


13856 


12960 


1792 


3584 


2000 


14000 


12000 


4000 


6000 


8000 


11 Feet . 


17600 


17213 


16227 


15242 


14256 


1971 


3942 


2200 


15400 


13200 


4400 


6600 


8800 


12 Feet . 


19200 


18778 


17702 


16628 


15552 


2150 


4300 


2400 


16800 


14400 


4800 


7200 


9600 


13 Feet . 


20800 


20342 


19178 


18012 


16848 


2330 


4660 


2600 


18200 


15600 


5200 


7800 


10400 


14 Feet . 


22400 


21907 


20653 


19398 


18144 


2509 


5018 


2800 


19600 


16800 


5600 


8400 


11200 


15 Feet . 


24000 


23472 


22128 


20784 


19440 


2688 


5376 


3000 


21000 


18000 


6000 


9000 


12000 


16 Feet . 


25600 


25037 


23603 


22170 


20736 


2867 


5734 


3200 


22400 


19200 


6400 


9600 


12800 


17 Feet . 


27200 


26602 


25078 


23556 


22032 


3046 


6092 


3400 


23800 


20400 


6800 


10200 


13600 


18 Feet . 


28800 


28166 


26554 


24940 


23328 


3226 


6452 


3600 


25200 


21600 


7200 


10800 


14400 


19 Feet . 


30400 


29731 


28029 


26326 


24624 


3405 


6810 


3800 


26600 


22800 


7600 


11400 


15200 


20 Feet . 


32000 


31296 


29504 


27712 


25920 


3584 


7168 


4000 


28000 


24000 


8000 


12000 


16000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11480 
13120 
14760 
16400 
18040 
19680 
21320 
22960 
24600 
26240 
27880 
29520 
31160 
32800 



11227 
12832 
14435 
16039 
17643 
19247 
20851 
22455 
24059 
25663 
27267 
28871 
30474 
32078 



10585 
12097 
13609 
15121 
16633 
18145 
19657 
21169 
22681 
24193 
25705 
27217 
28730 
30242 



9942 
11362 
12782 
14202 
15622 
17042 
18464 
19884 
21304 
22724 
24144 
25564 
26984 
28404 



9299 
10627 
11956 
13284 
14612 
15941 
17269 
18598 
19926 
21254 
22583 
23911 
25240 
26568 



1286 
1469 
1653 
1837 
2020 
2204 
2388 
2572 
2755 
2939 
3123 
3306 
3490 
3674 



2572 
2938 
3306 
3674 
4040 
4408 
4776 
5144 
5510 
5878 
6246 
6612 
6980 
7348 



1435 
1640 
1845 
2050 
2255 
2460 
2665 
2870 
3075 
3280 
3485 
3690 
3895 
4100 



10045 
11480 
12915 
14350 
15785 
17220 
18655 
20090 
21525 
22960 
24395 
25830 
27265 
28700 



8610 
9840 
11070 
12300 
13530 
14760 
15990 
17220 
18450 
19680 
20910 
22140 
23370 
24600 



2870 
3280 
3690 
4100 
4510 
4920 
5330 
5740 
6150 
6560 
6970 
7380 
7790 
8200 



4305 

4920 

5535 

6150 

6765 

7380 

7995 

8610 

9225 

9840 

10455 

11070 

11685 

12300 



5740 

6560 

7380 

8200 

9020 

9840 

10660 

11480 

12300 

13120 

13940 

14760 

15580 

16400 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



11501 
13144 
14787 
16430 
18073 
19716 
21360 
23003 
24646 
26289 
27932 
29575 
31218 
32861 



10843 
12392 
13941 
15490 
17039 
18588 
20136 
21685 
23234 
24783 
26332 
27881 
29430 
30979 



10184 
11640 
13094 
14548 
16004 
17458 
18914 
20368 
21824 
23278 
24732 
26188 
27642 
29098 



9526 
10886 
12247 
13608 
14969 
16330 
17690 
19051 
20412 
21773 
23134 
24494 
25855 
27216 



1317 
1505 
1693 
1882 
2070 
2258 
2446 
2634 
2822 
3011 
3199 
3387 
3575 
3763 



2634 
3010 
3386 
3764 
4140 
4516 
4892 
5268 
5644 
6022 
6398 
6774 
7150 
7526 



1470 
1680 
1890 
2100 
2310 
2520 
2730 
2940 
3150 
3360 
3570 
3780 
3990 
4200 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 



4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 



5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 



43-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12040 
13760 
15480 
17200 
18920 
20640 
22360 
24080 
25800 
■27520 
29240 
30960 
32680 
34400 



11775 
13457 
15139 
16822 
18504 
20186 
21868 
23550 
25232 
26915 
28597 
30279 
31961 
33643 



11101 
12687 
14273 
15858 
17444 
19030 
20616 
22202 
23788 
25373 
26959 
28545 
30131 
31717 



10426 
11916 
13406 
14896 
16384 
17874 
19364 
20854 
22342 
23832 
25322 
26812 
28300 
29790 



9752 
11146 
12539 
13932 
15325 
16718 
18112 
19505 
20898 
22291 
23684 
25078 
26471 
27864 



1348 
1541 
1734 
1926 
2119 
2312 
2504 
2697 
2890 
3082 
3275 
3468 
3660 
3853 

144 



2696 
3082 
3468 
3852 
4238 
4624 
5008 
5394 
5780 
6164 
6550 
6936 
7320 
7706 



1505 
1720 
1935 
2150 
2365 
2580 
2795 
3010 
3225 
3440 
3655 
3870 
4085 
4300 



10535 
12040 
13545 
15050 
16555 
18060 
19565 
21070 
22575 
24080 
25585 
27090 
28595 
30100 



9030 
10320 
11610 
12900 
14190 
15480 
16770 
18060 
19350 
20640 
21930 
23220 
24510 
25800 



3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5590 
6020 
6450 
6880 
7310 
7740 
8170 
8600 



4515 

5160 

5805 

6460 

7095 

7740 

8385 

9030 

9675 

10320 

10965 

11610 

12255 

12900 



6020 

6880 

7740 

8600 

9460 

10320 

11180 

12040 

12900 

13760 

14620 

15480 

16340 

17200 



44-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


12320 
14080 
15840 
17600 
19360 
21120 
22880 
24640 
26400 
28160 
29920 
31680 
33440 
35200 


12049 
13770 
15492 
17213 
18934 
20655 
22377 
24098 
25819 
27540 
29262 
30983 
32704 
34426 


11359 
12982 
14604 
16227 
17850 
19473 
21095 
22718 
24341 
25964 
27586 
29209 
30832 
32454 


10670 
12194 
13718 
15242 
16766 
18290 
19814 
21338 
22862 
24386 
25910 
27434 
28960 
30484 


9979 
11405 
12830 
14256 
15682 
17107 
18533 
19958 
21384 
22820 
24235 
25660 
27086 
28512 


1380 
1577 
1774 
1971 
2168 
2365 
2563 
2760 
2957 
3154 
3351 
3548 
3745 
3942 


2760 
3154 
3548 
3942 
4336 
4730 
5126 
5520 
5914 
6308 
6702 
7096 
7490 
7884 


1540 
1760 
1980 
2200 
2420 
2640 
2860 
3080 
3300 
3520 
3740 
3960 
4180 
4400 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 


3080 
3520 
3960 
4400 
4840 
5280 
5720 
6160 
6600 
7040 
7480 
7920 
8360 
8800 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


6160 

7040 

7920 

8800 

9680 

10560 

11440 

12320 

13200 

14080 

14960 

15840 

16720 

17600 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



12323 
14083 
15844 
17604 
19364 
21125 
22885 
24646 
26406 
28166 
29927 
31687 
33448 
35208 



11617 
13277 
14936 
16596 
18256 
19915 
21575 
23234 
24894 
26554 
28213 
29873 
31532 
33192 



10912 
12470 
14030 
15588 
17146 
18706 
20264 
21824 
23382 
24940 
26500 
28058 
29618 
31176 



10206 
11664 
13122 
14580 
16038 
17496 
18954 
20412 
21870 
23328 
24786 
26244 
27702 
29160 



1411 
1613 
1814 
2016 
2218 
2419 
2621 
2822 
3024 
3226 
3427 
3629 
3830 
4032 



2822 
3226 
3628 
4032 
4436 
4838 
5242 
5644 
6048 
6452 
6854 
7258 
7660 
8064 



1575 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 
2925 
3150 
3375 
3600 
3825 
4050 
4275 
4500 



11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 



9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 



2677522950 
28350 24300 
29925'25650 
31500127000 



3150 


4725 


3600 


5400 


4050 


6075 


4500 


6750 


4950 


7425 


5400 


8100 


5850 


8775 


6300 


9450 


6750 


10125 


7200 


10800 


7650 


11475 


8100 


12150 


8550 


12825 


9000 


13500 



6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



12880 
14720 
16560 
18400 
20240 
22080 
23920 
25760 
27600 
29440 
31280 
33120 
34960 
36800 



12597 
14396 
16196 
17995 
19795 
21594 
23394 
25193 
26993 
28792 
30592 
32391 
34191 
35990 



11875 
13572 
15268 
16965 
18661 
20358 
22054 
23751 
25447 
27144 
28840 
30537 
32233 
33930 



11154 
12748 
14340 
15934 
17528 
19122 
20714 
22308 
23902 
25496 
27088 
28682 
30276 
31868 



10433 
11923 
13414 
14904 
16394 
17885 
19375 
20866 
22356 
23846 
25337 
26827 
28318 
29808 



1443 
1649 
1855 
2061 
2267 
2473 
2679 
2885 
3091 
3297 
3503 
3709 
3916 
4122 



2886 
3298 
3710 
4122 
4534 
4946 
5358 
5770 
6182 
6594 
7006 
7418 
7832 
8244 



1610 
1840 
2070 
2300 
2530 
2760 
2990 
3220 
3450 
3680 
3910 
4140 
4370 
4600 



11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
25760 
27370 
28980 
30590 
32200 



9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 



3220 
3680 
4140 
4600 
5060 
5520 
5980 
6440 
6900 
7360 
7820 
8280 
8740 
9200 



4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 



6440 

7360 

8280 

9200 

10120 

11040 

11960 

12880 

13800 

14720 

15640 

16560 

16480 

18400 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13160 
15040 
16920 
18800 
20680 
22560 
24440 
26320 
28200 
30080 
31960 
33840 
35720 
37600 



12870 
14709 
16548 
18386 
20225 
22064 
23902 
26741 
27580 
29418 
31257 
33096 
34934 
36773 



12134 
13867 
15600 
17334 
19067 
20800 
22534 
24267 
26000 
27734 
29467 
31200 
32934 
34667 



11396 
13024 
14652 
16280 
17908 
19536 
21166 
22794 
24422 
26050 
27678 
29306 
30934 
32562 



10660 
12182 
13705 
15228 
16751 
18274 
19796 
21319 
22842 
24365 
25888 
27410 
28933 
30456 



1474 
1684 
1895 
2106 
2316 
2527 
2737 
2948 
3158 
3369 
3580 
3790 
4001 
4211 

"145 



2948 
3368 
3790 
4212 
4632 
5054 
5474 
5896 
6316 
6738 
7160 
7580 
8002 
8422 



1645 
1880 
2115 
2350 
2585 
2820 
3055 
3290 
3525 
3760 
3995 
4230 
4465 
4700 



11515 
13160 
14805 
16450 
18095 
19740 
21385 
23030 
24675 
26320 
27965 
29610 
31255 
32900 



9870 
11280 
12690 
14100 
15510 
16920 
18330 
19740 
21150 
22560 
23970 
25380 
26790 
28200 



3290 
3760 
4230 
4700 
5170 
5640 
6110 
6580 
7050 
7520 
7990 
8460 
8930 
9400 



4935 

5640 

6345 

7050 

7755 

8460 

9165 

9870 

10575 

11280 

11985 

12690 

13395 

14100 



6580 

7520 

8460 

9400 

10340 

11280 

12220 

13160 

14100 

15040 

15980 

16920 

17860 

18800 



48-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER 


3Q. FT.— 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 


13144 
15022 
16900 
18778 
20655 
22533 
24411 
26289 
28166 
30044 
31922 
33800 
35677 
37555 


12392 
14162 
15932 
17702 
19473 
21243 
23013 
24783 
26554 
28324 
30094 
31864 
33635 
35405 


11640 
13302 
14964 
16628 
18290 
19952 
21616 
23278 
24940 
26604 
28266 
29928 
31592 
33254 


10886 
12442 
13997 
15552 
17107 
18662 
20218 
21773 
23328 
24883 
26438 
27994 
29549 
31104 


1505 
1720 
1935 
2150 
2365 
2580 
2796 
3011 
3226 
3441 
3656 
3871 
4086 
4301 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5592 
6022 
6452 
6882 
7312 
7742 
8172 
8602 


1680 11760 
1920 13440 
2160 15120 
2400 16800 
2640 18480 
2880 20160 
3120 21840 
3360 23520 
3600 25200 
3840 26880 
4080 28560 
4320 30240 
4560 31920 
4800 33600 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 



13418 
15335 
17252 
19169 
21086 
23003 
24919 
26836 
28753 
30670 
32587 
34504 
36421 
38338 



12650 
14457 
16264 
18071 
19878 
21685 
23493 
25300 
27107 
28914 
30721 
32528 
34335 
36142 



11882 
13578 
15276 
16974 
18670 
20368 
22066 
23764 
25460 
27158 
28856 
30552 
32250 
33948 



11113 
12701 
14288 
15876 
17464 
19051 
20639 
22226 
23814 
25402 
26989 
28577 
30164 
31752 



1537 
1756 
1976 
2195 
2415 
2634 
2854 
3073 
3293 
3512 
3732 
3951 
4171 
4390 



3074 
3512 
3952 
4390 
4830 
5268 
5708 
6146 
6586 
7024 
7464 
7902 
8342 
8780 



1715 
1960 
2205 
2450 
2695 
2940 
3185 
3430 
3675 
3920 
4165 
4410 
4655 
4900 



12005 
13720 
15435 
17150 
18865 
20580 
22295 
24010 
25725 
27440 
29155 
30870 
32585 
34300 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



3430 
3920 
4410 
4900 
5390 
5880 
6370 
6860 
7350 
7840 
8330 
8820 
9310 
9800 



5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 



6860 

7840 

8820 

9800 

10780 

11760 

12740 

13720 

14700 

15680 

16660 

17640 

18620 

19600 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 
10 Feet 
U Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 



13692 
15648 
17604 
19560 
21516 
23472 
25428 
27384 
29340 
31296 
33252 
35208 
37164 
39120 



12908 
14752 
16596 
18440 
20284 
22128 
23972 
25816 
27660 
29504 
31348 
33192 
35036 
36880 



12124 
13856 
15588 
17320 
19052 
20784 
22516 
24248 
25980 
27712 
29444 
31176 
32908 
34640 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



1568 
1792 
2016 
2240 
2464 
2688 
2912 

3136 
3360 
3584 
3808 
4032 
4256 
4480 



3136 
3584 
4032 
4480 
4928 
5376 
5824 
6272 
6720 
7168 
7616 
8064 
8512 
8960 



1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 



12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 



10500 
12000 
13.500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 



51-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14280 
16320 
18360 
20400 
22440 
24480 
26520 
28560 
30600 
32640 
34680 
36720 
38760 
40800 



13966 
15961 
17956 
19951 
21946 
23941 
25937 
27932 
29927 
31922 
33917 
35912 
37907 
39902 



13166 
15047 
16928 
18809 
20690 
22571 
24451 
26332 
28213 
30094 
31975 
33856 
35737 
37618 



12366 
14134 
15900 
17666 
19434 
21200 
22966 
24732 
26500 
28266 
30032 
31800 
33566 
35332 



11567 
13219 
14872 
16524 
18176 
19829 
21481 
23134 
24786 
26438 
28091 
29743 
31396 
33048 



1699 
1828 
2056 
2285 
2513 
2742 
2970 
3199 
3427 
3656 
3884 
4113 
4341 
4570 



3198 
3656 
4112 
4570 
5026 
5484 
5940 
6398 
6854 
7312 
7768 
8226 
8682 
9140 



1785 
2040 
2295 
2550 
2805 
3060 
3315 
3570 
3825 
4080 
4335 
4590 
4845 
5100 



12495 
14280 
16065 
17850 
19635 
21420 
23205 
24990 
26775 
28560 
30345 
32130 
33915 
35700 



10710 
12240 
13770 
15300 
16830 
18360 
19890 
21420 
22950 
24480 
26010 
27540 
29070 
30600 



3570 
4080 
4590 
5100 
5610 
6120 
6630 
7140 
7650 
8160 
8670 
9180 
9690 
10200 



5355 

6120 

6885 

7650 

8415 

9180 

9945 

10710 

11475 

12240 

13005 

13770 

14535 

15300 



7140 
8160 
9180 
10200 
11220 
12240 
13260 
14280 
15300 
16320 
17340 
18360 
19380 
20400 
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52-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 


Total 


























Center 
of 


Load 
on 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


Trusses 


Truss . 








11794 


















7 Feet . 


14560 


14240 


13424 


12608 


1631 


3262 


1820 


12740 


10920 


3640 


5460 


7280 


8 Feet . 


16640 


16274 


15342 


14410 


13478 


1864 


3728 


2080 


14560 


12480 


4160 


6240 


8320 


9 Feet . 


18720 


18308 


17260 


16212 


15163 


2097 


4194 


2340 


16380 


14040 


4680 


7020 


9360 


10 Feet . 


20800 


20342 


19178 


18012 


16848 


2330 


4660 


2600 


18200 


15600 


5200 


7800 


10400 


11 Feet . 


22880 


22377 


21095 


19814 


18533 


2563 


5126 


2860 


20020 


17160 


5720 


8580 


11440 


12 Feet . 


24960 


24411 


23013 


21616 


20218 


2796 


5592 


3120 


21840 


18720 


6240 


9360 


12480 


13 Feet . 


27040 


26445 


24931 


23416 


21902 


3028 


6056 


3380 


23660 


20280 


6760 


10140 


13520 


14 Feet . 


29120 


28479 


26849 


25218 


23587 


3261 


6522 


3640 


25480 


21840 


7280 


10920 


14560 


15 Feet . 


31200 


30514 


28766 


27020 


25272 


3494 


6988 


3900 


27300 


23400 


7800 


11700 


15600 


16 Feet . 


33280 


32548 


30684 


28820 


26957 


3727 


7454 


4160 


29120 


24960 


8320 


12480 


16640 


17 Feet . 


35360 


34582 


32602 


30622 


28642 


3960 


7920 


4420 


30940 


26520 


8840 


13260 


17680 


18 Feet . 


37440 


36616 


34520 


32424 


30326 


4193 


8386 


4680 


32760 


28080 


9360 


14040 


18720 


19 Feet . 


39520 


38651 


36437 


34224 


32011 


4426 


8852 


4940 


34580 


29640 


9880 


14820 


19760 


20 Feet . 41600 


40685 


38355 


36026 


33696 


4659 


9318 


5200 


36400 


31200 


10400 


15600 


20800 


63-ft. Span 


7 Feet . 


14840 


14514 


13682 


12852 


12020 


1662 


3324 


1855 


12985 


11130 


3710 


5565 


7420 


8 Feet . 


16960 


16587 


15637 


14688 


13738 


1900 


3800 


2120 


14840 


12720 


4240 


6360 


8480 


9 Feet . 


19080 


18660 


17592 


16524 


15455 


2137 


4274 


2385 


16695 


14310 


4770 


7155 


9540 


10 Feet . 


21200 


20734 


19546 


18360 


17172 


2374 


4748 


2650 


18550 


15900 


5300 


7950 


10600 


11 Feet . 


23320 


22807 


21501 


20196 


18889 


2612 


5224 


2915 


20405 


17490 


5830 


8745 


11660 


12 Feet . 


25440 


24880 


23456 


22030 


20606 


2849 


5698 


3180 


22260 


19080 


6360 


9540 


12720 


13 Feet . 


27560 


26954 


25410 


23866 


22324 


3087 


6174 


3445 


24115 


20670 


6890 


10335 


13780 


14 Feet . 


29680 


29027 


27365 


25702 


24041 


3324 


6648 


3710 


25970 


22260 


7420 


11130 


14840 


15 Feet . 


31800 


31100 


29320 


27538 


25758 


3562 


7124 


3975 


27825 


23850 


7950 


11925 


15900 


16 Feet . 


33920 


33174 


31274 


29374 


27475 


3799 


7598 


4240 


29680 


25440 


8480 


12720 


16960 


17 Feet . 


36040 


35247 


33229 


31210 


29192 


4036 


8072 


4505 


31535 


27030 


9010 


13515 


18020 


18 Feet . 


38160 


37320 


35184 


33046 


30910 


4274 


8548 


4770 


33390 


28620 


9540 


14310 


19080 


19 Feet . 


40280 


39394 


37138 


34882 


32627 


4511 


9022 


5035 


35245 


30210 


10070 


15105 


20140 


20 Feet . 


42400 


41467 


39093 


36718 


34344 


4749 


9498 


5300 


37100 


31800 


10600 


1590C 21200 


54-ft. Span 


7 Feet . 


15120 


14787 


13941 


13094 12247 


1693 


3386 


1890 


13230 


11340 


3780 


5670; 7560 


8 Feet . 


17280 


16900 


15932 


14964:13997 


1935 


3870 


2160 


15120 


12960 


4320 


6480' 8640 


9 Feet . 


19440 


19012 


17924 


16836 


15746 


2177 


4354 


2430 


17010 


14580 


4860 


7290 9720 


10 Feet . 


21600 


21125 


19915 


18706 


17496 


2419 


4838 


2700 


18900 


16200 


5400 


8100 10800 


11 Feet . 


23760 


23237 


21907 


20576 


19246 


2661 


5322 


2970 


20790 


17820 


5940 


8910 11880 


12 Feet . 


25920 


25350 


23898 


22446 


20995 


2903 


5806 


3240 


22680 


19440 


6480 


9720| 12960 


13 Feet . 


28080 


27462 


25890 


24318 


22745 


3145 


6290 


3510 


24570 


21060 


7020 


10530 14040 


14 Feet . 


30240 


29575 


27881 


26188 


24494 


3387 


6774 


3780 


26460 


22680 


7560 


11340 15120 


15 Feet . 


32400 


31687 


29873 


28058 


26244 


3629 


7258 


4050 


28350 


24300 


8100 


12150l 16200 


16 Feet . 


34560 


33800 


31864 


29928 


27994 


3871 


7742 


4320 


30240 


25920 


8640 


12960.17280 


17 Feet . 


36720 


35912 


33856 


31800 


29743 


4113 


8226 


4590 


32130 


27540 


9180 


13770 18360 


18 Feet . 


38880 


38025 


35847 


33670 


31493 


4355 


8710 


4860 


34020 


29160 


9720 


14580 19440 


19 Feet . 


41040 


40137 


37839 


35540 


3^242 


4596 


9192 


5130 


35910 


30780 


10260 


15390 20520 


20 Feet . 


43200 


42250 


39830 


37412 


34992 


4838 


9676 


5400 


37800 


32400 


10800 


16200 21600 


55-ft. Span 


7 Feet . 


15400 


15061 


14199 


13336 


12474 


1725 


3450 


1925 


13475 


11550 


3850 


57751 7700 


8 Feet . 


17600 


17213 


16227 


15242 


14256 


1971 


3942 


2200 


15400 


13200 


4400 


66O0I 8800 


9 Feet . 


19800 


19364 


18256 


17146 


16038 


2218 


4436 


2475 


17325 


14850 


4950 


7425 9900 


10 Feet . 


22000 


21516 


20284 


19052 


17820 


2464 


4928 


2750 


19250 


16500 


5500 


8250,11000 


11 Feet . 


24200 


23668 


22312 


20958 


19602 


2710 


5420 


3025 


21175 


18150 


6050 


9075 12100 


12 Feet . 


26400 


25819 


24341 


22862 


21384 


2957 


5914 


3300 


23100 


19800 


6600 


9900 13200 


13 Feet . 


28600 


27971 


26369 


24768 


23166 


3203 


6406 


3575 


25025 


21450 


7150 


10725 14300 


14 Feet . 


30800 


30122 


28398 


26672 


24948 


3450 


6900 


3850 


26950 


23100 


7700 


11550:15400 


15 Feet . 


33000 


32274 


30426 


28578 


26730 


3696 


7392 


4125 


28875 


24750 


8250 


12375116500 


16 Feet . 


35200 


34426 


32454 


30484 


28512 


3942 


7884 


4400 


30800 


26400 


8800 


13200i 17600 


17 Feet . 


37400 


36577 


34483 


32388 


30294 


4189 


8378 


4675 


32725 


28050 


9350 


14025 


18700 


18 Feet . 


39600 


38729 


36511 


34294 


32076 


4435 


8870 


4950 


34650 


29700 


9900 


14850 


19800 


19 Feet . 


41800 


40880 


38540 


36198 


33858 


4682 


9364 


5225 


36575 


31350 


10450 


16675 


20900 


20 Feet . 


44000 


43032 


40568 


38104 


35640 


4928 


9856 


5500 


38500 


33000 


11000 


16500 


22000 
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56-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Fcot . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 


15335 
17526 
19716 
21907 
24098 
26289 
28479 
30670 
32861 
35052 
37242 
39433 
41624 
43814 


14457 
16522 
18588 
20653 
22718 
24783 
26849 
28914 
30979 
33044 
35110 
37175 
39240 
41306 


13578 
15518 
17458 
19398 
21338 
23278 
25218 
27158 
29098 
31038 
32978 
34918 
36856 
38796 


12701 
14515 
16330 
18144 
19958 
21773 
23587 
25402 
27216 
29030 
30845 
32659 
34474 
36288 


1756 
2007 
2258 
2509 
2760 
3011 
3261 
3512 
3763 
4014 
4265 
4516 
4767 
5018 


3512 
4014 
4516 
5018 
5520 
6022 
6522 
7024 
7526 
8028 
8530 
9032 
9534 
10036 


1960 
2240 
2520 
2800 
3080 
3360 
3640 
3920 
4200 
4480 
4760 
5040 
5320 
5600 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9620 

10080 

10640 

11200 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15960 
18240 
20520 
22800 
25080 
27360 
29640 
31920 
34200 
36480 
38760 
41040 
43320 
45600 



15609 
17839 
20069 
22298 
24528 
26758 
28988 
31218 
33448 
35677 
37907 
40137 
42367 
44597 



14715 
16817 
18919 
21022 
23124 
25226 
27328 
29430 
31532 
33635 
35737 
37839 
39941 
42043 



13822 
15796 
17770 
19744 
21720 
23694 
25668 
27642 
29618 
31592 
33566 
35540 
37516 
39490 



12928 
14774 
16621 
18468 
20315 
22162 
24008 
25855 
27702 
29549 
31396 
33242 
35089 
36936 



1788 
2043 
2298 
2554 
2809 
3064 
3320 
3575 
3830 
4086 
4341 
4596 
4852 
5107 



3576 
4086 
4596 
5108 
5618 
6128 
6640 
7150 
7660 
8172 
8682 
9192 
9704 
10214 



1995 
2280 
2565 
2850 
3135 
3420 
3705 
3990 
4275 
4560 
4845 
5130 
5415 
5700 



13965 
15960 
17955 
19950 
21945 
23940 
25935 
27930 
29925 
31920 
33915 
35910 
37905 
39900 



11970 
13680 
15390 
17100 
18810 
20520 
22230 
23940 
25650 
27360 
29070 
30780 
32490 
34200 



3990 

4560 

5130 

5700 

6270 

6840 

7410 

7980 

8550 

9120 

9690 

10260 

10830 

11400 



5985 

6840 

7695 

8550 

9405 

10260 

11115 

11970 

12825 

13680 

14535 

15390 

16245 

17100 



7980 
9120 
10260 
11400 
12540 
13680 
14820 
15960 
17100 
18240 
19380 
20520 
21660 
22800 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16240 
18560 
20880 
23200 
25520 
27840 
30160 
32480 
34800 
37120 
39440 
41760 
44080 
46400 



15883 
18152 
20421 
22690 
24959 
27228 
29496 
31765 
34034 
36303 
38572 
40841 
43110 
45379 



14973 
17112 
19251 
21390 
23529 
25668 
27808 
29947 
32086 
34225 
36364 
38503 
40642 
42781 



14064 
16072 
18082 
20092 
22100 
24110 
26118 
28128 
30136 
32146 
.34156 
36164 
38174 
40182 



13154 
15034 
16913 
18792 
20671 
22550 
24430 
26309 
28188 
30067 
31946 
33826 
35705 
37584 



1819 
2079 
2339 
2598 
3858 
3118 
3378 
3638 
3898 
4157 
4417 
4677 
4937 
5197 



3638 
4158 
■4678 
5196 
5716 
6236 
6756 
7276 
7796 
8314 
8834 
9354 
9874 
10394 



2030 
2320 
2610 
2900 
3190 
3480 
3770 
4060 
4350 
4640 
4930 
5220 
5510 
5800 



14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



4060 

4640 

5220 

5800 

6380 

6960 

7540 

8120 

8700 

9280 

9860 

10440 

11020 

11600 



6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 



8120 
9280 
10440 
11600 
12760 
13920 
15080 
16240 
17400 
18560 
19720 
20880 
22040 
23200 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16520 
18880 
21240 
23600 
25960 
28320 
30680 
33040 
35400 
37760 
40120 
42480 
44840 
47200 



16157 
18465 
20773 
23081 
25389 
27697 
30005 
32313 
34621 
36929 
39237 
41545 
43854 
46162 



1.5231 
17407 
19583 
21759 
23935 
26111 
28287 
30463 
32639 
.34815 
36991 
39167 
41342 
43518 



14306 
16350 
18394 
20438 
22484 
24526 
26568 
28612 
30656 
32700 
34744 
36788 
38832 
40876 



13381 
15293 
17204 
19116 
21028 
22939 
24851 
26762 
28674 
30586 
32497 
34409 
36320 
38232 



1850 
2115 
2379 
2643 
2908 
3172 
3436 
3700 
3965 
4229 
4493 
4758 
5022 
5286 

148 



3700 
4230 
4758 
5286 
5816 
6344 
6872 
7400 
7930 
8458 
8986 
9516 
10044 
10572 



2065 
2360 
2655 
2950 
3245 
3540 
3835 
4130 
4425 
4720 
5015 
5310 
5605 
5900 



14455 
16520 
18585 
20650 
22715 
24780 
26845 
28910 
30975 
33040 
35105 
37170 
39235 
41300 



12390 
14160 
15930 
17700 
19470 
21240 
23010 
24780 
26550 
28320 
30090 
31860 
33630 
35400 



4130 

4720 

5310 

5900 

6490 

7080 

7670 

8260 

8850 

9440 

10030 

10620 

11210 

11800 



6195 

7080 

7965 

8850 

9735 

10620 

11505 

12390 

13275 

14160 

15045 

15930 

16815 

17700 



8260 
9440 
10620 
11800 
12980 
14160 
15340 
16520 
17700 
18880 
20060 
21240 
22420 
23600 



60-ft. Span 


LOAD 


40 LBS. PER SQ. FT. — 


^ PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


16430 
18778 
21125 
23472 
25819 
28166 
30514 
32861 
35208 
37555 
39902 
42250 
44597 
46944 


15490 
17702 
19915 
22128 
24341 
26554 
28766 
30979 
33192 
35405 
37618 
39830 
42043 
44256 


14548 
16628 
18706 
20784 
22862 
24940 
27020 
29098 
31176 
33254 
35332 
37412 
39490 
41568 


13608 
15552 
17496 
19440 
21384 
23328 
25272 
27216 
29160 
31104 
33048 
34992 
36936 
38880 


1882 
2150 
2419 
2688 
2957 
3226 
3494 
3763 
4032 
4301 
4570 
4838 
5107 
5376 


3764 
4300 
4838 
5376 
5914 
6452 
6988 
7526 
8064 
8602 
9140 
9676 
10214 
10752 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17080 
19520 
21960 
24400 
26840 
29280 
31720 
34160 
36600 
39040 
41480 
43920 
46360 
48800 



16704 
19091 
21477 
23863 
26250 
28636 
31022 
33408 
35795 
38181 
40567 
42954 
45340 
47726 



15748 
17997 
20247 
22497 
24746 
26996 
29246 
31496 
33745 
35995 
38245 
40494 
42744 
44994 



14792 
16904 
19018 
21130 
23244 
25356 
27470 
29582 
31696 
33808 
35922 
38034 
40148 
42260 



13835 
15811 
17788 
19764 
21740 
23717 
25693 
27670 
29646 
31622 
33599 
35575 
37552 
39528 



1913 
2186 
2460 
2733 
3006 
3279 
3553 
3826 
4099 
4372 
4646 
4919 
5192 
5466 



3826 
4372 
4920 
5466 
6012 
6558 
7106 
7652 
8198 
8744 
9292 
9838 
10384 
10932 



2135 
2440 
2745 
3050 
3355 
3660 
3965 
4270 
4575 
4880 
5185 
5490 
5795 
6100 



14945 
17080 
19215 
21350 
23485 
25620 
27755 
29890 
32025 
34160 
36295 
38430 
40565 
42700 



12810 
14640 
16470 
18300 
20130 
21960 
23790 
25620 
27450 
29280 
31110 
32940 
34770 
36600 



4270 

4880 

5490 

6100 

6710 

7320 

7930 

8540 

9150 

9760 

10370 

10980 

11590 

12200 



6405 

7320 

8235 

9150 

10065 

10980 

11895 

12810 

13725 

14640 

15555 

16470 

17385 

18300 



8540 
9760 
10980 
12200 
13420 
14640 
15860 
17080 
18300 
19520 
20740 
21960 
23180 
24400 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17360 
19840 
22320 
24800 
27280 
29760 
32240 
34720 
37200 
39680 
42160 
44640 
47120 
49600 



16978 
19404 
21829 
24254 
26680 
29105 
31531 
33956 
36382 
38807 
41232 
43658 
46083 
48509 



16006 
18292 
20579 
22866 
25152 
27439 
29725 
32012 
34298 
36585 
38872 
41158 
43445 
45731 



15034 
17182 
19330 
21476 
23624 
25772 
27920 
30068 
32216 
34362 
36510 
38658 
40806 
42954 



14062 
16070 
18079 
20088 
22097 
24106 
26114 
28123 
30132 
32141 
34150 
36158 
38167 
40176 



1944 
2222 
2500 
2778 
3055 
3333 
3611 
3889 
4166 
4444 
4722 
5000 
5277 
5555 



3888 
4444 
5000 
5556 
6110 
6666 
7222 
7778 
8332 



9444 
10000 
10554 
11110 



2170 
2480 
2790 
3100 
3410 
3720 
4030 
4340 
4650 
4960 
5270 
5580 
5890 
6200 



15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 
26040 
27900 
29760 
31620 
33480 
35340 
37200 



4340 

4960 

5580 

6200 

6820 

7440 

8060 

8680 

9300 

9920 

10540 

11160 

11780 

12400 



6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 



9920 
11160 
12400 
13640 
14880 
16120 
17360 
18600 
19840 
21080 
22320 
23560 
24800 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



17252 
19716 
22181 
24646 
27110 
29575 
32039 
34504 
36968 
39433 
41898 
44362 
46827 
49291 



16264 
18588 
20911 
23234 
25558 
27881 
30205 
32528 
34852 
37175 
39498 
41822 
44145 
46469 



15276 
17458 
19640 
21824 
24006 
26188 
28370 
30552 
32734 
34918 
37100 
39282 
41464 
43646 



14288 
16330 
18371 
20412 
22453 
24494 
26536 
28577 
30618 
32659 
34700 
36742 
38783 
40824 



1976 
2258 
2540 
2822 
3105 
3387 
3669 
3951 
4234 
4516 
4798 
5080 
5363 
5645 

149 



3952 

4516 

5080 

5644 

6210 

6774 

7338 

7902 

8468 

9032 

9596 

10160 

10726 

11290 



2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 



15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 
30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



4410 

5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 



6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 



8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



64-ft. Span LOAD 40 LBS. PER SQ. FT. 



I PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



17920 

20480 
23040 
25600 
28160 
30720 
33280 
35840 
38400 
40960 
43520 
46080 
48640 
51200 



AE 



17526 
20029 
22533 
2.5037 
27540 
30044 
32548 
35052 
37555 
40059 
42563 
45066 
47570 
50074 



BF 



16522 
18883 
21243 
23603 
25964 
28324 
30684 
33044 
35405 
37765 
40125 
42486 
44846 
47206 



CI 



15518 
17736 
19952 
22170 
24386 
26604 
28820 
31038 
33254 
35472 
37688 
39906 
42122 
44340 



DJ 



14515 
16589 
18662 
20736 
22810 
24883 
26957 
29030 
31104 
33178 
35251 
37325 
39398 
41472 



EF-IJ 



2007 
2294 
2580 
2867 
3154 
3441 
3727 

4014 
4301 
4588 
4874 
5161 
5448 
5734 



GH 



4014 
4588 
5160 
5734 
6308 
6882 
7454 

8028 

8602 

9176 

9748 

10322 

10896 

11468 



FG-HI 



2240 
2560 
2880 
3200 
3520 
3840 
4160 
4480 
4800 
5120 
5440 
5760 
6080 
6400 



EM 



15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 



GM 



13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 



HK 



4480 

5120 

5760 

6400 

7040 

7680 

8320 

8960 

9600 

10240 

10880 

11520 

12160 

12800 



JK 



6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 



KM 



8960 
10240 
11520 
12800 
14080 
15360 
16640 
17920 
19200 
20480 
21760 
23040 
24320 
25600 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 



17800 
20342 
22885 
25428 
27971 
30514 
33056 
35599 
38142 
40685 
43228 
45770 
48313 
50856 



16780 
19178 
21575 
23972 
26369 
28766 
31164 
33561 
35958 
38355 
40752 
43150 
45547 
47944 



15762 
18012 
20264 
22516 
24768 
27020 
29270 
31522 
33774 
36026 
38278 
40528 
42780 
45032 



14742 
16848 
18954 
21060 
23166 
25272 
27378 
29484 
31590 
33696 
35802 
37908 
40014 
42120 



2038 
2330 
2621 
2912 
3203 
3494 
3786 
4077 
4368 
4659 
4950 
5242 
5533 
5824 



4076 

4660 

5242 

5824 

6406 

6988 

7572 

8154 

8736 

9318 

9900 

10484 

11066 

11648 



2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 



15925 
18200 
20475 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 



13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 



4550 

5200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 



6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 



9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



150 



40-ft. Span 



LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



14000 
16000 
18000 
20000 
22000 
24000 
26000 
28000 
30000 
32000 
34000 
36000 
38000 
40000 



AE 



13692 
15648 
17604 
19560 
21516 
23472 
25428 
27384 
29340 
31296 
33252 
35208 
37164 
39120 



BF 



12908 
14752 
16596 
18440 
20284 
22128 
23972 
25816 
27660 
29504 
31348 
33192 
35036 
36880 



CI 



12124 
13856 
15588 
17320 
19052 
20784 
22516 
24248 
25980 
27712 
29444 
31176 
32908 
34640 



DJ 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



EF-IJ 



1568 
1792 
2016 
2240 
2464 
2688 
2912 
3136 
3360 
3584 
3808 
4032 
4256 
4480 



GH 



3136 
3584 
4032 
4480 
4928 
5376 
5824 
6272 
6720 
7168 
7616 
8064 
8512 
8960 



FG-HI 



1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 
3250 
3500 
3750 
4000 
4250 
4500 
4750 
5000 



EM 



12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 



GM 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



HK 



3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 



JK 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



KM 



7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14350 
16400 
18450 
20500 
22550 
24600 
26650 
28700 
30750 
32800 
34850 
36900 
38950 
41000 



14034 
16039 
18044 
20049 
22054 
24059 
26064 
28069 
30074 
32078 
34083 
36088 
38093 
40098 



13231 
15121 
17011 
18901 
20791 
22681 
24571 
26461 
28352 
30242 
32132 
34022 
35912 
37802 



12428 
14202 
15978 
17754 
19528 
21304 
23078 
24854 
26630 
28404 
30180 
31956 
33730 
35506 



11624 
13284 
14945 
16605 
18266 
19926 
21587 
23247 
24908 
26568 
28229 
29889 
31550 
33210 



1607 
1837 
2066 
2296 
2526 
2755 
2985 
3214 
3444 
3674 
3903 
4133 
4362 
4592 



3214 
3674 
4132 
4592 
5052 
5510 
5970 
6428 
6888 
7348 
7806 
8266 
8724 
9184 



1794 
2050 
2307 
2563 
2819 
3075 
3331 
3588 
3844 
4100 
4357 
4613 
4869 
5125 



12556 
14350 
16144 
17938 
19731 
21525 
23319 
25113 
26906 
28700 
30494 
32287 
34081 
35875 



10763 
12300 
13838 
15375 
16913 
18450 
19988 
21525 
23063 
24600 
26138 
27675 
29213 
30750 



3588 
4100 
4613 
5125 
5638 
6150 
6663 
7175 
7688 
8200 
8713 
9225 
9738 
10250 



5382 

6150 

6919 

7688 

8457 

9225 

9994 

10763 

11532 

12300 

13069 

13838 

14607 

15375 



7176 
8200 
9226 
10250 
11276 
12300 
13326 
14350 
15376 
16400 
17426 
18450 
19476 
20500 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



14377 
16430 
18484 
20538 
22592 
24646 
26699 
28753 
30807 
32861 
34915 
36968 
39022 
41076 



13553 
15490 
17426 
19362 
21298 
23234 
25171 
27107 
29043 
30979 
32915 
34852 
36788 
38724 



12730 
14548 
16368 
18186 
20004 
21824 
23642 
25460 
27280 
29098 
30916 
32734 
34554 
36372 



11907 
13608 
15309 
17010 
18711 
20412 
22113 
23814 
25515 
27216 
28917 
30618 
32319 
34020 



1646 
1882 
2117 
2352 
2587 
2822 
3058 
3293 
3528 
3763 
3998 
4234 
4469 
4704 



3292 
3764 
4234 
4704 
5174 
5644 
6116 
6586 
7056 
7526 
7996 
8468 
8938 
9408 



1839 
2100 
2363 
2625 
2888 
3150 
3413 
3675 
3938 
4200 
4463 
4725 
4988 
5250 



12863 
14700 
16538 
18375 
20213 
22050 
23888 
25725 
27563 
29400 
31238 
33075 
34913 
36750 



11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 



3678 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 



5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 



7356 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



43-£t. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15050 
17200 
19350 
21500 
23650 
25800 
27950 
30100 
32250 
34400 
36550 
38700 
40850 
43000 



14719 
16822 
18924 
21027 
23130 
25232 
27335 
29438 
31541 
33643 
35746 
37849 
39951 
42054 



13876 
15858 
17841 
19823 
21805 
23788 
25770 
27752 
29735 
31717 
33699 
35681 
37664 
39646 



13034 
14896 
16758 
18620 
20480 
22342 
24204 
26066 
27928 
29790 
31652 
33514 
35376 
37238 



12191 
13932 
15674 
17415 
19157 
20898 
22640 
24381 
26123 
27864 
29606 
31347 
33089 
34830 



1686 
1926 
2167 
2408 
2649 
2890 
3130 
3371 
3612 
3853 
4094 
4334 
4575 
4816 

151 



3372 
3852 
4334 
4816 
5298 
5780 
6260 
6742 
7224 
7706 
8188 
8668 
9150 
9632 



1881 
2150 
2419 
2688 
2957 
3225 
3494 
3763 
4032 
4300 
4569 
4838 
5107 
5375 



13169 
15050 
16931 
18813 
20694 
22575 
24456 
26338 
28219 
30100 
31981 
33863 
35744 
37625 



11288 
12900 
14513 
16125 
17738 
19350 
20963 
22575 
24188 
25800 
27413 
29025 
30638 
32250 



3762 
4300 
4838 
5375 
5913 
6450 



7525 
8063 
8600 
9138 
9675 
10213 
10750 



5644 
6450 
7257 
8063 
8869 
9675 
10482 

11288 
12094 
12900 
13707 
14513 
15319 
16125 



7524 
8600 
9676 
10750 
11826 
12900 
13976 
15050 
16126 
17200 
18276 
19350 
20426 
21500 



44-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


15400 
17600 
19800 
22000 
24200 
26400 
28600 
30800 
33000 
35200 
37400 
39600 
41800 
44000 


15061 
17213 
19364 
21516 
23668 
25819 
27971 
30122 
32274 
34426 
36577 
38729 
40880 
43032 


14199 
16227 
18256 
20284 
22312 
24341 
26369 
28398 
30426 
32454 
34483 
36511 
38540 
40568 


13336 
1.5242 
17146 
19052 
20958 
22862 
24768 
26672 
28578 
30484 
32388 
34294 
36198 
38104 


12474 
14256 
16038 
17820 
19602 
21384 
23166 
24948 
26730 
28512 
30294 
32076 
33858 
35640 


1725 
1971 
2218 
2464 
2710 
2957 
3203 
3450 
3696 
3942 
4189 
4435 
4682 
4928 


3450 
3942 
4436 
4928 
5420 
5914 
6406 
6900 
7392 
7884 
8378 
8870 
9364 
9856 


1925 
2200 
2475 
2750 
3025 
3300 
3575 
3850 
4125 
4400 
4675 
4950 
5225 
5500 


13475 
15400 
17325 
19250 
21175 
23100 
25025 
26950 
28875 
30800 
32725 
34650 
36575 
38500 


11550 
13200 
14850 
16500 
18150 
19800 
21450 
23100 
24750 
26400 
28050 
29700 
31350 
33000 


3850 
4400 
4950 
5500 
6050 
6600 
7150 
7700 
82.50 
8800 
9350 
9900 
10450 
11000 


5775 

6600 

7425 

8250 

9075 

9900 

10725 

11550 

12375 

13200 

14025 

14850 

15675 

16500 


7700 
8800 
9900 
11000 
12100 
13200 
14300 
15400 
16500 
17600 
18700 
19800 
20900 
22000 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



15404 
17604 
19805 
22005 
24206 
26406 
28607 
30807 
33008 
35208 
37409 
39609 
41810 
44010 



14522 
16596 
18671 
20745 
22820 
24894 
26969 
29043 
31118 
33192 
35267 
37341 
39416 
41490 



13640 
15588 
17536 
19486 
21434 
23382 
25330 
27280 
29228 
31176 
33124 
35074 
37022 
38970 



12758 
14580 
16403 
18225 
20048 
21870 
23693 
25515 
27338 
29160 
30983 
32805 
34628 
36450 



1764 
2016 
2268 
2520 
2772 
3024 
3276 
3528 
3780 
4032 
4284 
4536 
4788 
5040 



3528 
4032 
4536 
5040 
5544 
6048 
6552 
7056 
7560 
8064 
8568 
9072 
9576 
10080 



1969 
2250 
2532 
2813 
3094 
3375 
3657 
3938 
4219 
4500 
4782 
5063 
5344 
5625 



13781 
15750 
17719 
19688 
21656 
23625 
25594 
27563 
29531 
31500 
33469 
35438 
37406 
39375 



11813 
13500 
15188 
16875 
18563 
20250 
21938 
23625 
25313 
27000 
28688 
30375 
32063 
33750 



3938 

4500 

5063 

5625 

6188 

6750 

7313 

7875 

8438 

9000 

9563 

10125 

10688 

11250 



5907 

6750 

7594 

8438 

9282 

10125 

10969 

11813 

12657 

13500 

14344 

15188 

16032 

16875 



7876 
9000 
10126 
11250 
12376 
13500 
14626 
15750 
16876 
18000 
19126 
20250 
21376 
22500 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16100 
18400 
20700 
23000 
25300 
27600 
29900 
32200 
34500 
36800 
39100 
41400 
43700 
46000 



15746 
17995 
20245 
22494 
24743 
26993 
29242 
31492 
33741 
35990 
38240 
40489 
42739 
44988 



14844 
16965 
19085 
21206 
23327 
25447 
27568 
29688 
31809 
33930 
.36050 
38171 
40291 
42412 



13942 
15934 
17926 
19918 
21910 
23902 
25894 
27886 
29878 
31868 
33860 
35852 
37844 
39836 



13041 
14904 
16767 
18630 
20493 
22356 
24219 
26082 
27945 
29808 
31671 
33534 
35397 
37260 



1803 
2061 
2318 
2576 
2834 
3091 
3349 
3606 
3864 
4122 
4379 
4637 
4894 
5152 



3606 
4122 
4636 
5152 
5668 
6182 
6698 
7212 
7728 
8244 
8758 
9274 
9788 
10304 



2013 
2300 
2588 
2875 
3163 
3450 
3738 
4025 
4313 
4600 
4888 
5175 
5463 
5750 



14088 
16100 
18113 
20125 
22138 
Z4150 
26163 
28175 
30188 
32200 
34213 
36225 
38238 
40250 



12075 
13800 
15525 
17250 
18975 
20700 
22425 
24150 
25875 
27600 
29325 
31050 
32775 
34500 



4025 

4600 

5175 

5750 

6325 

6900 

7475 

8050 

8625 

9200 

9775 

10350 

10925 

11500 



6038 

6900 

7763 

8625 

9488 

10350 

11213 

12075 

12938 

13800 

14663 

15525 

16388 

17250 



8050 
9200 
10350 
11500 
12650 
13800 
14950 
16100 
17250 
18400 
19550 
20700 
21850 
23000 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



16450 
18800 
21150 
23500 
25850 
28200 
30550 
32900 
35250 
37600 
39950 
42300 
44650 
47000 



16088 
18386 
20685 
22983 
25281 
27580 
29878 
32176 
34475 
36773 
39071 
41369 
43668 
45966 



15167 
17334 
19500 
21667 
23834 
26000 
28167 
30334 
32501 
34667 
36834 
39001 
41167 
43334 



14246 
16280 
18316 
20352 
22386 
24422 
26456 
28492 
30526 
32562 
34596 
36632 
38666 
40702 



13325 
15228 
17132 
19035 
20939 
22842 
24746 
26649 
28553 
30456 
32360 
34263 
36167 
38070 



1842 
2106 
2369 
2632 
2895 
3158 
3422 

3685 
3948 
4211 
4474 
4738 
5001 
5264 

152 



3684 
4212 
4738 
5264 
5790 
6316 
6844 
7370 
7896 
8422 
8948 
9476 
10002 
10528 



2057 
2350 
2644 
2938 
3232 
3525 
3819 
4113 
4407 
4700 
4994 
5288 
5582 
5875 



14394 
16450 
18506 
20563 
22619 
24675 
26731 
28788 
30844 
32900 
34956 
37013 
39069 
41125 



12338 
14100 
15863 
17625 
19388 
21150 
22913 
24675 
26438 
28200 
29963 
31725 
33488 
35250 



4113 

4700 

5288 

5875 

6463 

7050 

7638 

8225 

8813 

9400 

9988 

10575 

11163 

11750 



6169 

7050 

7932 

8813 

9694 

10575 

11457 

12338 

13219 

14100 

14982 

15863 

16744 

17625 



8226 
9400 
10576 
11750 
12926 
14100 
15276 
16450 
17626 
18800 
19976 
21150 
22326 
23500 



48-ft. Span LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



16800 
19200 
21600 
24000 
26400 



AE 



16430 

18778 
21125 
23472 
,25819 



28800 28166 
31200 30514 



33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 



32861 
35208 
37555 
39902 
42250 
44597 
46944 



BF 



15490 
17702 
19915 
22128 
24341 
26554 
28766 
30979 
33192 
35405 
37618 
39830 
42043 
44266 



CI 



14548 
16628 
18706 
20784 
22862 
24940 
27020 
29098 
31176 
33254 
35332 
37412 
39490 
41568 



DJ 



13608 
15552 
17496 
19440 
21384 
23328 
25272 
27216 
29160 
31104 
33048 
34992 
36936 
38880 



EF-IJ 



1882 
2150 
2419 
2688 
2957 
3226 
3494 
3763 
4032 
4301 
4570 
4838 
5107 
5376 



GH 



3764 
4300 
4838 
5376 
5914 
6452 
6988 
7526 
8064 
8602 
9140 
9676 
10214 
10752 



FG-HI 



2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 



EM 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



GM 



12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



HK 



4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 



JK 



6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 



KM 



8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 



16773 
19169 
21565 
23961 
26357 
28753 
31149 
33545 
35942 
38338 
40734 
43130 
45526 
47922 



15812 
18071 
20330 
22589 
24848 
27107 
29366 
31625 
33884 
36142 
38401 
40660 
42919 
45178 



14852 
16974 
19096 
21218 
23338 
25460 
27582 
29704 
31826 
33948 
36068 
38190 
40312 
42434 



13892 
15876 
17861 
19845 
21830 
23814 
25799 
27783 
29768 
31752 
33737 
35721 
37706 
39690 



1921 
2195 
2470 
2744 
3018 
3293 
3567 
3842 
4116 
4390 
4665 
4939 
5214 
5488 



3842 
4390 
4940 
5488 
6036 
6586 
7134 
7684 
8232 
8780 
9330 
9878 
10428 
10976 



2144 
2450 
2757 
3063 
3369 
3675 
3982 
4288 
.4594 
4900 
5207 
5513 
5819 
6125 



15006 
17150 
19294 
21438 
23581 
25725 
27869 
30013 
32156 
34300 
36444 
38588 
40731 
42875 



12863 
14700 
16538 
18375 
20213 
22050 
23888 
25725 
27563 
29400 
31238 
33075 
34913 
36750 



4288 

4900 

5513 

6125 

6738 

7350 

7963 

8575 

9188 

9800 

10413 

11025 

11638 

12250 



6432 

7350 

8269 

9188 

10107 

11025 

11944 

12863 

13782 

14700 

15619 

16538 

17457 

18375 



8576 
9800 
11026 
12250 
13476 
14700 
15926 
17150 
18376 
19600 
20826 
22050 
23276 
24500 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17500 
20000 
22500 
25000 
27500 
30000 
32500 
35000 
37500 
40000 
42500 
45000 
47500 
50000 



17115 
19560 
22005 
24450 
26895 
29340 
31785 
34230 
36675 
39120 
41565 
44010 
46455 
48900 



16135 
18440 
20745 
23050 
25355 
27660 
29965 
32270 
34575 
36880 
39185 
41490 
43795 
46100 



15156 
17320 
19486 
21650 
23816 
25980 
28146 
30310 
32476 
34640 
36806 
38970 
41136 
43300 



14175 
16200 
18225 
20250 
22275 
24300 
26325 
28350 
30375 
32400 
34425 
36450 
38475 
40500 



1960 
2240 
2520 
2800 
3080 
3360 
3640 
3920 
4200 
4480 
4760 
5040 
5320 
5600 



3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

7840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 



2188 
2500 
2813 
3125 
3438 
3750 
4063 
4375 
4688 
5000 
5313 
5625 
5938 
6250 



15313 
17500 
19688 
21875 
24063 
26250 
28438 
30625 
32813 
35000 
37188 
39375 
41563 
43750 



13125 
15000 
16875 
18750 
20625 
22500 
24375 
26250 
28125 
30000 
31875 
33750 
35625 
37500 



4375 

5000 

5625 

6250 

6875 

7500 

8125 

8750 

9375 

10000 

10625 

11250 

11875 

12500 



6563 

7500 

8438 

9375 

10313 

11250 

12188 

13125 

14063 

15000 

15938 

16875 

17813 

18750 



8750 
10000 
11250 
12500 
13750 
15000 
16250 
17500 
18750 
20000 
21250 
22500 
23750 
25000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17850 
20400 
22950 
25500 
28050 
30600 
33150 
35700 
38250 
40800 
43350 
45900 
48450 
51000 



17457 
19951 
22445 
24939 
27433 
29927 
32421 
34915 
37409 
39902 
42396 
44890 
47384 
49878 



16458 
18809 
21160 
23511 
25862 
28213 
30564 
32915 
35267 
37618 
39969 
42320 
44671 
47022 



15458 
17666 
19874 
22084 
24292 
26500 
28708 
30916 
33124 
35332 
37542 
39750 
41958 
44166 



14459 
16524 
18590 
20655 
22721 
24786 
26852 
28917 
30983 
33048 
35114 
37179 
39245 
41310 



1999 
2285 
2570 
2856 
3142 
3427 
3713 

3998 
4284 
4570 
4855 
5141 
5426 
5712 

153 



3998 

4570 

5140 

5712 

6284 

6854 

7426 

7996 

8568 

9140 

9710 

10282 

10852 

11424 



2232 
2550 
2869 
3188 
3507 
3825 
4144 

4463 
4782 
5100 
5419 
5738 
6057 
6375 



15619 
17850 
20081 
22313 
24544 
26775 
29006 
31238 
33469 
35700 
37931 
40163 
42394 
44625 



13388 
15300 
17213 
19125 
21038 
22950 
24863 
26775 
28688 
30600 
32513 
34425 
36338 
38250 



4463 

5100 

5738 

6375 

7013 

7650 

8288 

8925 

9563 

10200 

10838 

11475 

12113 

12750 



6694 

7650 

8607 

9563 

10519 

11475 

12432 

13388 

14344 

15300 

16257 

17213 

18169 

19125 



8926 
10200 
11476 
12750 
14026 
15300 
16576 
17850 
19126 
20400 
21676 
22950 
24226 
25500 



e2-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER SQ. FT, — 


1 PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet , 

20 Feet . 


18200 

20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
4420Q 
46800 
49400 
52000 


17800 
20342 
22885 
25428 
27971 
30514 
33056 
35599 
38142 
40685 
43228 
45770 
48313 
50856 


16780 
19178 
21575 
23972 
26369 
28766 
31164 
33561 
35958 
38355 
40752 
43150 
45547 
47944 


15762 
18012 
20264 
22516 
24768 
27020 
29270 
31522 
33774 
36026 
38278 
40528 
42780 
45032 


14742 
16848 
18954 
21060 
23166 
25272 
27378 
29484 
31590 
33696 
35802 
37908 
40014 
42120 


2038 
2330 
2621 
2912 
3203 
3494 
3786 
4077 
4368 
4659 
4950 
5242 
5533 
5824 


4076 
4660 
5242 
5824 
6406 
6988 
7572 

8154 

8736 

9318 

9900 

10484 

11066 

11648 


.2275 
2600 
2925 
3250 
3575 
3900 
4225 
4550 
4875 
5200 
5525 
5850 
6175 
6500 


15925 
18200 
20475 
22750 
25025 
27300 
29575 
31850 
34125 
36400 
38675 
40950 
43225 
45500 


13650 
15600 
17550 
19500 
21450 
23400 
25350 
27300 
29250 
31200 
33150 
35100 
37050 
39000 


4550 

6200 

5850 

6500 

7150 

7800 

8450 

9100 

9750 

10400 

11050 

11700 

12350 

13000 


6825 

7800 

8775 

9750 

10725 

11700 

12675 

13650 

14625 

15600 

16575 

17550 

18525 

19500 


9100 
10400 
11700 
13000 
14300 
15600 
16900 
18200 
19500 
20800 
22100 
23400 
24700 
26000 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18550 
21200 
23850 
26500 
29150 
31800 
34450 
37100 
39750 
42400 
45050 
47700 
50350 
53000 



18142 
20734 
23325 
25917 
28509 
31100 
33692 
36284 
38876 
41467 
44059 
46651 
49242 
51834 



17103 
19546 
21990 
24433 
26876 
29320 
31763 
34206 
36650 
39093 
41536 
43979 
46423 
48866 



16064 
18360 
20654 
22950 
25244 



2753825758 



29834 
32128 
34424 
36718 
39014 
41308 
43604 
45898 



15026 
17172 
19319 
21465 
23612 



27905 
30051 
32198 
34344 
36491 
38637 
40784 
42930 



2078 
2374 
2671 
2968 
3265 
3562 
3858 
4155 
4452 
4749 
5046 
5342 
5639 
5936 



4156 
4748 
5342 
5936 
6530 
7124 
7716 
8310 
8904 



10092 
10684 
11278 
11872 



2319 
2650 
2982 
3312 
3644 
3976 
4307 
4638 
4969 
5300 
5632 
5963 
6294 
6625 



16231 
18550 
20869 
23188 
25506 
27825 
30144 
32463 
34781 
37100 
39419 
41738 
44056 
46375 



13913 
15900 
17888 
19875 
21863 
23850 
25838 
27825 
29813 
31800 
33788 
35776 
37763 
39760 



4638 

5300 

5963 

6625 

7288 

7960 

8613 

9275 

9938 

10600 

11263 

11926 

12588 

13250 



6957 

7950 

8944 

9938 

10932 

11925 

12919 

13913 

14907 

15900 

16894 

17888 

18882 

19875 



9276 
10600 
11926 
13250 
14676 
15900 
17226 
18550 
19876 
21200 
22526 
23860 
26176 
26500 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40600 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



18484 
21125 
23765 
26406 
29047 
31687 
34328 
36968 
39609 
42250 
44890 
47631 
60171 
62812 



17426 
19915 
22405 
24894 
27383 
29873 
32362 
34852 
37341 
39830 
42320 
44809 
47299 
49788 



16368 
18706 
21044 
23382 
26720 
28068 
30396 
32734 
35074 
37412 
39750 
42088 
44426 
46764 



16309 
17496 
19683 
21870 
24057 
26244 
28431 
30618 
32805 
34992 
37179 
39366 
41553 
43740 



2117 
2419 
2722 
3024 
3326 
3629 
3931 
4234 
4536 
4838 
5141 
5443 
5746 
6048 



4234 
4838 
5444 
6048 
6652 
7268 
7862 

8468 
9072 
9676 
10282 
10886 
11492 
12096 



2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
6400 
6738 
6076 
6413 
6760 



16638 
18900 
21263 
23626 
25988 
28350 
30713 
33076 
35438 
37800 
40163 
42525 
44888 
47250 



14175 
16200 
18225 
20250 
22275 
24300 
26325 
28350 
30376 
32400 
34426 
36450 
38475 
40500 



4725 

6400 

6075 

6750 

7425 

8100 

8775 

9460 

10126 

10800 

11476 

12160 

12826 

13500 



7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 



9460 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20260 
21600 
22960 
24300 
25660 
27000 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19250 
22000 
24750 
27600 
30250 
33000 
35750 
38600 
41250 
44000 
46750 
49600 
52260 
55000 



18827 
21616 
24205 
26895 
29585 
32274 
34964 
37653 
40343 
43032 
45722 
48411 
51101 
53790 



17749 
20284 
22820 
25355 
27891 
30426 
32962 

35497 
38033 
40668 
43104 
45639 
48175 
50710 



16670 
19052 
21434 
23816 
26196 
28578 
30960 
33342 
35722 
38104 
40486 
42868 
46248 
47630 



15693 
17820 
20048 
22275 
24503 
26730 
28958 
31185 
33413 
35640 
37868 
40095 
42323 
44550 



2166 
2464 
2772 
3080 
3388 
3696 
4004 
4312 
4620 
4928 
6236 
5544 
5862 
6160 



43121 

4928' 

5544 

6160 

6776 

7392 

8008 

8624 

9240 

9856 

10472 

11088 

11704 

12320; 



2407 
2750 
3094 
3438 
3782 
4125 
4469 
4813 
5167 
5500 
5844 
6188 
6532 
6875 



16844 
19250 
21656 
24063 
26469 
28875 
31281 
33688 
36094 
38500 
40906 
43313 
45719 
48125 



14438 
16600 
18563 
20626 
22688 
24750 
26813 
28875 
30938 
33000 
35063 
37125 
39188 
41260 



4813 

5500 

6188 

6875 

7563 

8250 

8938 

9625 

10313 

11000 

11688 

12375 

13063 

13750 



7219 
8250 
9282 
10313 
11344 
12375 
13407 
14438 
15469 
16500 
17532 
18663 
19594 
20626 



9626 
11000 
12376 
13750 
15126 
16500 
17876 
19250 
20626 
22000 
23376 
24750 
26126 
27500 



154 



66-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER5SQ. 


FT.- 


-| PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


19169 
21907 
24646 
27384 
30122 
32861 
35599 

38338 
41076 
43814 
46553 
49291 
52030 
54768 


18071 
20653 
23234 
25816 
28398 
30979 
33561 
36142 
38724 
41306 
43887 
46469 
49050 
51632 


16974 
19398 
21824 
24248 
26672 
29098 
31522 
33948 
36372 
38796 
41222 
43646 
46072 
48496 


15876 
18144 
20412 
22680 
24948 
27216 
29484 
31752 
34020 
36288 
38556 
40824 
43092 
45360 


2195 
2509 
2822 
3136 
3450 
3763 
4077 
4390 
4704 
5018 
5331 
5645 
5958 
6272 


4390 

5018 

5644 

6272 

6900 

7526 

8154 

8780 

9408 

10036 

10662 

11290 

11916 

12544 


2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 


17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 


7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19950 
22800 
25650 
28500 
31350 
34200 
37050 
39900 
42750 
45600 
48450 
51300 
54150 
57000 



19511 
22298 
25086 
27873 
30660 
33448 
36235 
39022 
41810 
44597 
47384 
50171 
52959 
55746 



18394 
21022 
23649 
26277 
28905 
31532 
34160 
36788 
39416 
42043 
44671 
47299 
49926 
52554 



17276 
19744 
22212 
24682 
27150 
29618 
32086 
34554 
37022 
39490 
41958 
44426 
46894 
49362 



16160 
18468 
20777 
23085 
25394 
27702 
30011 
32319 
34628 
36936 
39245 
41553 
43862 
46170 



2234 
2554 
2873 
3192 
3511 
3830 
4150 
4469 
4788 
5107 
5426 
5746 
6065 
6384 



4468 

5108 

5746 

6384 

7022 

7660 

8300 

8938 

9576 

10214 

10852 

11492 

12130 

12768 



2494 
2850 
3207 
3563 
3919 
4275 
4632 
4988 
5344 
5700 
6057 
6413 
6769 
7125 



17456 
19950 
22444 
24938 
27431 
29925 
32419 
34913 
37406 
39900 
42394 
44888 
47381 
49875 



14963 
17100 
19238 
21375 
23513 
25650 
27788 
29925 
32063 
34200 
36338 
38475 
40613 
42750 



4988 

5700 

6413 

7125 

7838 

8550 

9263 

9975 

10688 

11400 

12113 

12825 

13538 

14250 



7482 
8550 
9619 
10688 
11757 
12825 
13894 
14963 
16032 
17100 
18169 
19238 
20307 
21375 



9976 
11400 
12826 
14250 
15676 
17100 
18526 
19950 
21376 
22800 
24226 
25650 
27076 
28500 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20300 
23200 
26100 
29000 
31900 
34800 
37700 
40600 
43500 
46400 
49300 
52200 
55100 
58000 



19853 
22690 
25526 
28362 
31198 
34034 
36871 
39707 
42543 
45379 
48215 
51052 
53888 
56724 



18717 
21390 
24064 
26738 
29412 
32086 
34759 
37433 
40107 
42781 
45455 
48128 
50802 
53476 



17580 
20092 
22602 
25114 
27626 
30136 
32648 
35160 
37672 
40182 
42694 
45206 
47716 
50228 



16443 
18792 
21141 
23490 
25839 
28188 
30537 
32886 
35235 
37584 
39933 
42282 
44631 
46980 



2274 
2598 
2923 
3248 
3573 
3898 
4222 
4547 
4872 
5197 
5522 
5846 
6171 
6496 



4548 

5196 

5846 

6496 

7146 

7796 

8444 

9094 

9744 

10394 

11044 

11692 

12342 

12992 



2538 
2900 
3263 
3625 
3988 
4350 
4713 
5075 
5438 
5800 
6163 
6525 



7250 



17763 
20300 
22838 
25375 
27913 
30450 
32988 
35525 
38063 
40600 
43138 
45675 
48213 
50750 



15225 
17400 
19575 
21750 
23925 
26100 
28275 
30450 
32625 
34800 
36975 
39150 
41325 
43500 



5075 

5800 

6525 

7250 

7975 

8700 

9425 

10150 

10875 

11600 

12325 

13050 

13775 

14500 



7613 
8700 
9788 
10875 
11963 
13050 
14138 
15225 
16313 
17400 
18488 
19575 
20663 
21750 



10150 
11600 
13050 
14500 
15950 
17400 
18850 
20300 
21750 
23200 
24650 
26100 
27550 
29000 



59-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20650 
23600 
26550 
29500 
32450 
35400 
38350 
41300 
44250 
47200 
50150 
53100 
56050 
59000 



20196 
23081 
25966 
28851 
31736 
34621 
37506 
40391 
43277 
46162 
49047 
51932 
54817 
57702 



19039 
21759 
24479 
27199 
29919 
32639 
35359 
38079 
40799 
43518 
46238 
48958 
51678 
54398 



17882 
20438 
22992 
25548 
28102 
30656 
33212 
35766 
38320 
40876 
43430 
45984 
48540 
51094 



16727 
19116 
21506 
23895 
26285 
28674 
31064 
33453 
35843 
38232 
40622 
43011 
45401 
47790 



2313 
2643 
2974 
3304 
3634 
3965 
4295 
4626 
4956 
5286 
5617 
5947 
6278 
6608 

155 



4626 

5286 

5948 

6608 

7268 

7930 

8590 

9252 

9912 

10572 

11234 

11894 

12556 

13216 



2582 
2950 
3319 
3688 
4057 
4425 
4794 

5163 
5532 
5900 
6269 
6638 
7007 
7375 



18069 
20650 
23231 
25813 
28394 
30975 
33556 
36138 
38719 
41300 
43881 
46463 
49044 
51625 



15488 
17700 
19913 
22125 
24338 
26550 
28763 
30975 
33188 
35400 
37613 
39825 
42038 
44250 



5163 

5900 

6638 

7375 

8113 

8850 

9588 

10325 

11063 

11800 

12538 

13275 

14013 

14750 



7744 
8850 
9957 
11063 
12169 
13275 
14382 
15488 
16594 
17700 
18807 
19913 
21019 
22125 



10326 
11800 
13276 
14750 
16226 
17700 
19176 
20650 
22126 
23600 
25076 
26550 
28026 
29500 



60-ft. Span LOAD 50 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

.•^ Feet 

9 Feet 

1(1 Feet 

1 1 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 
60000 



AE 



BF 



20538 
23472 
26406 
29340 
32274 
35208 
38142 
41076 
44010 
46944 
49878 
52812 
55746 
58680 



19362 
22128 
24894 
27660 
30426 
33192 
35958 
38724 
41490 
44256 
47022 
49788 
52554 
55320 



CI 



18186 
20784 
23382 
25980 
28578 
31176 
33774 
36372 
38970 
41568 
44166 
46764 
49362 
51960 



DJ 



17010 
19440 
21870 
24300 
26730 
29160 
31590 
34020 
36450 
38880 
41310 
43740 
46170 
48600 



EF-IJ 



2352 
2688 
3024 
3360 
3696 
4032 
4368 
4704 
5040 
5376 
5712 
6048 
6384 
6720 



GH 



4704 
5376 
6048 
6720 
7392 
8064 
8736 

9408 
10080 
10752 
11424 
12096 
12768 
13440 



FG-HI 



2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4880 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 



EM 



18375 
21000 
23625 
26250 
28875 
31500 
34125 
36750 
39375 
42000 
44625 
47250 
49875 
52500 



GM 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



HK 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



JK 



7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 



KM 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21350 
24400 
27450 
30500 
33550 
36600 
39650 
42700 
45750 
48800 
51850 
54900 
57950 
61000 



20880 
23863 
26846 
29829 
32812 
35795 
38778 
41761 
44744 
47726 
50709 
53692 
56675 
59658 



19685 
22497 
25309 
28121 
30933 
33745 
36557 
39369 
42182 
44994 
47806 
50618 
53430 
56242 



18490 
21130 
23772 
26414 
29054 
31696 
34336 
36978 
39620 
42260 
44902 
47544 
50184 
52826 



17294 
19764 
22235 
24705 
27176 
29646 
32117 
34587 
37058 
39528 
41999 
44469 
46940 
49410 



2391 
2733 
3074 
3416 
3758 
4099 
4441 
4782 
5124 
5466 
5807 
6149 
6490 
6832 



4782 

5466 

6148 

6832 

7516 

8198 

8882 

9564 

10248 

10932 

11614 

12298 

12980 

13664 



2669 
3050 
3432 
3813 
4194 
4575 
4957 
5338 
5719 
6100 
6482 
6863 
7244 
7625 



18681 
21350 
24019 
26688 
29356 
32025 
34694 
37363 
40031 
42700 
45369 
48038 
50706 
53375 



16013 
18300 
20588 
22875 
25163 
27450 
29738 
32025 
34313 
36600 
38888 
41175 
43463 
45750 



5338 

6100 

6863 

7625 

8388 

9150 

9913 

10675 

11438 

12200 

12963 

13725 

14488 

15250 



8007 
9150 
10294 
11438 
12582 
13725 
14869 
16013 
17157 
18300 
19444 
20588 
21732 
22875 



10676 
12200 
13726 
15250 
16776 
18300 
19826 
21350 
22876 
24400 
25926 
27450 
28976 
30500 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21700 
24800 
27900 
31000 
34100 
37200 
40300 
43400 
46500 
49600 
52700 
55800 
58900 
62000 



21223 
24254 
27286 
30318 
33350 
36382 
39413 
42445 
45477 
48509 
51541 
54572 
57604 
60636 



20007 
22866 
25724 
28582 
31440 
34298 
37157 
40015 
42873 
45731 
48589 
51448 
54306 
57164 



18792 
21476 
24162 
26846 
29530 
32216 
34900 
37584 
40270 
42954 
45638 
48322 
51008 
53692 



17577 
20088 
22599 
25110 
27621 
30132 
32643 
35154 
37665 
40176 
42687 
45198 
47709 
50220 



2430 
2778 
3125 
3472 
3819 
4166 
4514 
4861 
5208 
5555 
5902 
6250 
6597 
6944 



4860 

5556 

6250 

6944 

7638 

8332 

9028 

9722 

10416 

11110 

11804 

12500 

13194 

13888 



2713 
3100 
3488 
3875 
4263 
4650 
5038 
5425 
5813 
6200 
6588 
6975 
7363 
7750 



18988 
21700 
24413 
27125 
29838 
32550 
35263 
37975 
40688 
43400 
46113 
48825 
51538 
54250 



16275 
18600 
20925 
23250 
25575 
27900 
30225 
32550 
34875 
37200 
39525 
41850 
44175 
46500 



5425 

6200 

6975 

7750 

8525 

9300 

10075 

10850 

11625 

12400 

13175 

13950 

14725 

15500 



8138 
9300 
10463 
11625 
12788 
13950 
15113 
16275 
17438 
18600 
19763 
20925 
22088 
23250 



10850 
12400 
13950 
15500 
17050 
18600 
20150 
21700 
23250 
24800 
26350 
27900 
29450 
31000 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



21565 
24646 
27726 
30807 
33888 
36968 
40049 
43130 
46211 
49291 
52372 
55453 
58533 
61614 



20330 
23234 
26139 
29043 
31947 
34852 
37756 
40660 
43565 
46469 
49373 
52277 
55182 
58086 



19096 
21824 
24552 
27280 
30006 
32734 
35462 
38190 
40918 
43646 
46374 
49102 
51830 
54558 



17861 
20412 
22964 
25515 
28067 
30618 
33170 
35721 
38273 
40824 
43376 
45927 
48479 
51030 



2470 
2822 
3175 
3528 
3881 
4234 
4586 
4939 
5292 
5645 
5998 
6350 
6703 
7056 

156 



4940 
5644 
6350 
7056 
7762 
8468 
9172 

9878 
10584 
11290 
11996 
12700 
13406 
14112 



2757 
3150 
3544 
3938 
4332 
4725 
5119 
5513 
5907 
6300 
6694 
7088 
7482 
7875 



19294 
22050 
24806 
27563 
30319 
33075 
35831 
38588 
41344 
44100 
46856 
49613 
52369 
55125 



16538 
18900 
21263 
23625 
25988 
28350 
30713 
33075 
35438 
37800 
40163 
42525 
44888' 
47250 



5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 



8269 
9450 
10632 
11813 
12994 
14175 
15357 
16538 
17719 
18900 
20082 
21263 
22444 
23625 



11026 
12600 
14176 
15750 
17326 
18900 
20476 
22050 
23626 
25200 
26776 
28350 
29926 
31500 



64-ft. Span 


LOAD 


50 LBS. PER 


SQ. FT.— 


1 PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


22400 
25600 
28800 
32000 
35200 
38400 
41600 
44800 
48000 
51200 
54400 
57600 
60800 
64000 


21907 
25037 
28166 
31296 
34426 
37555 
40685 
43814 
46944 
50074 
53203 
56333 
59462 
62592 


20653 
23603 
26554 
29504 
32454 
35405 
38355 
41306 
44256 
47206 
50157 
53107 
50058 
59008 


19398 
22170 
24940 
27712 
30484 
33254 
36026 
38796 
41568 
44340 
47112 
49882 
52652 
55424 


18144 
20736 
23328 
25920 
28512 
31104 
33696 
36288 
38880 
41472 
44064 
46656 
49248 
51840 


2509 
2867 
3226 
3584 
3942 
4301 
4659 
5018 
5376 
5734 
6093 
6451 
6810 
7168 


■5018 

5734 

6452 

7168 

7884 

8602 

9318 

10036 

10752 

11468 

12186 

12902 

13620 

14336 


2800 
3200 
3600 
4000 
4400 
4800 
5200 
5600 
6000 
6400 
6800 
7200 
7600 
8000 


19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


5600 

6400 

7200 

8000 

8800 

9600 

10400 

11200 

12000 

12800 

13600 

14400 

15200 

16000 


9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 


11200 
12800 
14400 
16000 
17600 
19200 
20800 
22400 
24000 
25600 
27200 
28800 
30400 
32000 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22750 
26000 
29250 
32500 
35750 
39000 
42250 
45500 
48750 
52000 
55250 
58500 
61750 
65000 



22250 
25428 
28607 
31785 
34964 
38142 
41321 
44499 
47678 
50856 
54035 
57213 
60392 
63570 



20976 
23972 
26969 
29965 
32962 
35958 
38955 
41951 
44948 
47944 
50941 
53937 
56934 
59930 



19702 
22516 
25330 
28146 
30960 
33774 
36588 
39404 
42218 
45032 
47846 
50662 
53476 
56290 



18428 
21060 
23693 
26325 
28958 
31590 
34223 
36855 
39488 
42120 
44753 
47385 
50018 
52650 



2548 
2912 
3276 
3640 
4004 
4368 
4732 

5096 
5460 
5824 
6188 
6552 
6916 
7280 



5096 

5824 

6552 

7280 

8008 

8736 

9464 

10192 

10920 

11648 

12376 

13104 

13832 

14560 



2844 
3250 
3657 
4063 
4469 
4875 
5282 

5688 
6094 
6500 
6907 
7313 
7719 
8125 



19906 
22750 
25594 
28438 
31281 
34125 
36969 
39813 
42656 
45500 
48344 
51188 
54031 
56875 



17063 
19500 
21938 
24375 
26813 
29250 
31688 
34125 
36563 
39000 
41438 
43875 
46313 
48750 



5688 

6500 

7313 

8125 

8938 

9750 

10563 

11375 

12188 

13000 

13813 

14625 

15438 

16250 



9953 
11375 
12797 
14219 
15641 
17063 
18485 
19907 
21328 
22750 
24172 
25594 
27016 
28438 



11376 
13000 
14626 
16250 
17876 
19500 
21126 
22750 
24376 
26000 
27626 
29250 
30876 
32500 



157 



40-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. 



^ PITCH 



Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


16800 
19200 
21600 
24000 
26400 
28800 
31200 
33600 
36000 
38400 
40800 
43200 
45600 
48000 


16430 
18778 
21124 
23472 
25820 
28166 
30514 
32860 
35208 
37556 
39902 
42250 
44596 
46944 


15490 
17702 
19916 
22128 
24340 
26554 
28766 
30980 
33192 
35404 
37618 
39830 
42044 
44256 


14548 
16628 
18708 
20784 
22864 
24940 
27020 
29096 
31176 
33252 
35332 
37412 
39488 
41568 


13608 
15552 
17496 
19440 
21384 
23328 
25272 

27216 
29160 
31104 
33048 
34992 
36936 
38880 


1882 
2150 
2420 
2688 
2956 
3226 
3494 
3764 
4032 
4300 
4570 
4838 
5108 
5376 


3764 
4300 
4840 
5376 
5912 
6452 
6988 
7528 
8064 
8600 
9140 
9676 
10216 
10752 


2100 
2400 
2700 
3000 
3300 
3600 
3900 
4200 
4500 
4800 
5i00 
5400 
5700 
6000 


14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 


4200 

4800 

5400 

6000 

6600 

7200 

7800 

8400 

9000 

9600 

10200 

10800 

11400 

12000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


8400 
9600 
10800 
12000 
13200 
14400 
15600 
16800 
18000 
19200 
20400 
21600 
22800 
24000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17220 
19680 
22140 
24600 
27060 
29520 
31980 
34440 
36900 
39360 
41820 
44280 
46740 
49200 



16842 
19248 
21652 
24058 
26464 
28870 
31276 
33682 
36088 
38494 
40900 
43306 
45712 
48118 



15876 
18144 
20414 
22682 
24950 
27218 
29486 
31754 
34022 
36290 
38558 
40826 
43094 
45362 



14912 
17044 
19172 
21304 
23436 
25564 
27696 
29824 
31956 
34088 
36216 
38348 
40480 
42608 



13948 
15940 
17934 
19926 
21918 
23912 
25904 
27896 
29890 
31882 
33874 
35866 
37860 
39852 



1928 
2204 
2480 
2756 
3030 
3306 
3582 

3858 
4132 
4408 
4684 
4960 
5234 
5510 



3856 
4408 
4960 
5512 
6060 
6612 
7164 
7716 
8264 
8816 
9368 
9920 
10468 
11020 



2154 
2460 
2768 
3076 
3384 
3690 
3998 
4304 
4612 
4920 
5228 
5536 
5844 
6150 



15068 
17220 
19372 
21526 
23678 
25830 
27984 
30136 
32288 
34440 
36594 
38746 
40898 
43052 



12916 
14760 
16606 
18450 
20296 
22140 
23986 
25830 
27676 
29520 
31366 
33210 
35056 
36900 



4306 

4920 

5536 

6150 

6766 

7380 

7996 

8610 

9226 

9840 

10456 

11070 

11686 

12300 



6458 

7380 

8303 

9225 

10148 

11070 

11993 

12915 

13838 

14760 

15683 

16605 

17528 

18450 



8612 
9840 
11072 
12300 
13532 
14760 
15992 
17220 
18452 
19680 
20912 
22140 
23372 
24600 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 



17252 
19716 
22182 
24646 
27110 
29574 
32040 
34504 
36968 
39432 
41898 
44362 
46826 
49292 



16264 
18588 
20910 
23234 
25558 
27882 
30204 
32528 
34852 
37176 
39498 
41822 
44146 
46468 



15276 
17460 
19640 
21824 
24004 
26188 
28372 
30552 
32736 
34916 
37100 
39280 
41464 
43648 



14288 
16330 
18370 
20412 
22454 
24494 
26536 
28576 
30618 
32660 
34700 
36742 
38782 
40824 



1976 
2258 
2540 
2822 
3104 
3386 
3670 
3952 
4234 
4516 
4798 
5080 
5362 
5644 



3952 

4516 

5080 

5644 

6208 

6772 

7340 

7904 

8468 

9032 

9596 

10160 

10724 

11288 



2205 
2520 
2835 
3150 
3465 
3780 
4095 
4410 
4725 
5040 
5355 
5670 
5985 
6300 



15434 
17640 
19846 
22050 
24256 
26460 



30870 
33076 
35282 
37486 
39692 
41898 
44100 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



4410 

v5040 

5670 

6300 

6930 

7560 

8190 

8820 

9450 

10080 

10710 

11340 

11970 

12600 



6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 



8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 



43-£t. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 F«et 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18060 
20640 
23220 
25800 
28380 
30960 
33540 
36120 
38700 
41280 
43860 
46440 
49020 
51600 



17662 
20186 
22710 
25232 
27756 
30278 
32802 

35326 
37848 
40372 
42896 
45418 
47942 
50464 



16652 
19030 
21408 
23788 
26166 
28546 
30924 
33302 
35682 
38060 
40438 
42818 
45196 
47576 



15640 
17876 
20108 
22344 
24576 
26812 
29044 
31280 
33516 
35748 
37984 
40216 
42452 
44684 



14628 
16718 
18808 
20898 
22988 
25078 
27168 
29258 
31348 
33436 
35526 
37616 
39706 
41796 



2022 
2312 
2600 
2890 
3178 
3468 
3756 
4046 
4334 
4624 
4912 
5202 
5490 
5780 

158 



4044 

4624 

5200 

5780 

6356 

6936 

7512 

8092 

8668 

9248 

9824 

10404 

10980 

11560 



2258 
2580 
2903 
3225 
3548 
3870 
4193 
4515 
4838 
5160 
5482 
5805 
6127 
6450 



15802 
18060 
20318 
22576 
24834 
27092 
29350 
31606 
33864 
36122 
38380 
40638 
42896 
45150 



13546 
15480 
17416 
19350 
21286 
23220 
25156 
27090 
29026 
30960 
32894 
34830 
36764 
38700 



4516 

5160 

5806 

6450 

7096 

7740 

8386 

9030 

9676 

10320 

10964 

11610 

12254 

12900 



6773 

7740 

8708 

9675 

10643 

11610 

12578 

13545 

14513 

15480 

16447 

17415 

18382 

19350 



9032 
10320 
11612 
12900 
14192 
15480 
16772 
18060 
19352 
20640 
21928 
23220 
24508 
25800 



44-ft. Span 



LOAD 60 LBS. PER SQ. FT. — 1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet , 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


18480 
21120 
23760 
26400 
29040 
31680 
34320 
36960 
39600 
42240 
44880 
47520 
50160 
52800 


18074 
20656 
23238 
25820 
28402 
30984 
33564 
36146 
38728 
41310 
43892 
46474 
49056 
51638 


17038 
19472 
21906 
24340 
26774 
29208 
31644 
34078 
36512 
38946 
41380 
43814 
46248 
48682 


16004 
18288 
20576 
22864 
25148 
27436 
29720 

32008 
34292 
36580 
38868 
41152 
43440 
45724 


14968 
17108 
19246 
21384 
23522 
25660 
27800 
29938 
32076 
34214 
36352 
38492 
40630 
42768 


2070 
2366 
2662 
2956 
3252 
3548 
3844 
4140 
4436 
4730 
5026 
5322 
5618 
5914 


4140 

4732 

5324 

5912 

6504 

7096 

7688 

8280 

8872 

9460 

10052 

10644 

11236 

11828 


2310 
2640 
2970 
3300 
3630 
3960 
4290 
4620 
4950 
5280 
5610 
5940 
6270 
6600 


16170 
18480 
20790 
23100 
25412 
27722 
30032 
32342 
34652 
36964 
39274 
41584 
43894 
46200 


13860 
15840 
17820 
19800 
21780 
23760 
25740 
27720 
29700 
31680 
33660 
35640 
37620 
39600 


4620 

5280 

5940 

6600 

7260 

7920 

8580 

9240 

9900 

10560 

11220 

11880 

12540 

13200 


6930 

7920 

8910 

9900 

10890 

11880 

12870 

13860 

14850 

15840 

16830 

17820 

18810 

19800 


9240 
10560 
11880 
13200 
14520 
15840 
17160 
18480 
19800 
21120 
22440 
23760 
25080 
26400 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 



18484 
21124 
23766 
26406 
29046 
31688 
34328 
36968 
39610 
42250 
44890 
47530 
.50172 
52812 



17426 
19916 
22404 
24894 
27384 
29868 
32362 
34852 
37342 
39830 
42320 
44810 
47298 
49788 



16368 
18704 
21044 
23384 
25720 
28060 
30396 
32736 
35072 
37412 
39748 
42088 
44424 
46764 



15310 
17496 
19684 
21870 
24058 
26244 
28432 

30618 
32806 
34992 
37180 
39366 
41554 
43740 



2116 
2420 
2722 
3024 
3326 
3628 
3932 
4234 
4536 
4838 
5140 
5444 
5746 
6048 



4232 

4840 

5444 

6048 

6652 

7256 

7864 

8468 

9072 

9676 

10280 

10888 

11492 

12096 



2363 
2700 
3038 
3375 
3713 
4050 
4388 
4725 
5063 
5400 
5738 
6075 
6413 
6750 



16538 
18900 
21264 
23626 
25990 
28352 
30716 
33078 
35442 
37804 
40168 
42530 
44894 
47250 



14176 
16200 
18226 
20250 
22276 
24300 
26326 
28350 
30376 
32400 
34426 
36450 
38476 
40500 



4726 

5400 

6076 

6750 

7426 

8100 

8776 

9450 

10126 

10800 

11476 

12150 

12826 

13500 



7088 
8100 
9113 
10125 
11138 
12150 
13163 
14175 
15188 
16200 
17213 
18225 
19238 
20250 



9452 
10800 
12152 
13500 

14852 
16200 
17552 

18900 
202.52 
21600 
22952 
24300 
25652 
27000 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19320 
22080 
24840 
27600 
30360 
33120 
35880 
38640 
41400 
44160 
46920 
49680 
52440 
55200 



18894 
21594 
24294 
26994 
29692 
32392 
35090 
37790 
40490 
43188 
45888 
48588 
51286 
53986 



17814 
20358 
22902 
25448 
27992 
30536 
33082 

35626 
38170 
40716 
43260 
45804 
48350 
50894 



16732 
19120 
21512 
23900 
26292 
28684 
31072 
33464 
35852 
38244 
40632 
43024 
4.5412 
47804 



15650 
17884 
20120 
22356 
24592 
26828 
29062 
31298 
33534 
35770 
38006 
40240 
42476 
44712 



2164 
2472 
2782 
3092 
3400 
3710 
4018 
4328 
4636 
4946 
5256 
5564 
5874 
6182 



4328 

4944 

5564 

6184 

6800 

7420 

8036 

8656 

9272 

9892 

10512 

11128 

11748 

12364 



2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4485 
4830 
5175 
5520 
5865 
6210 
6555 
6900 



16904 
19320 
21736 
24152 
26566 
28982 
31398 
33814 
36230 
38644 
41060 
43476 
45892 
48300 



14490 
16560 
18630 
20700 
22770 
24840 
26910 
28980 
31O50 
33120 
35190 
37260 
39330 
41400 



4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8970 

9660 

10350 

11040 

11730 

12420 

13110 

13800 



7245 
8280 
9315 
10350 
11385 
12420 
13455 
14490 
15525 
16560 
17595 
18630 
19665 
20700 



9660 
11040 
12420 
13800 
15180 
16560 
17940 
19320 
20700 
22080 
23460 
24840 
26220 
27600 



47-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



19740 
22560 
25380 
28200 
31020 
33840 
36660 
39480 
42300 
45120 
47940 
50760 
53580 
56400 



19306 
22064 
24822 
27580 
30338 
33096 
35854 
38612 
41370 
44128 
46886 
49644 
52402 
55160 



18200 
20800 
23400 
26000 
28600 
31200 
33800 
36400 
39000 
41600 
44200 
46800 
49400 
52000 



17096 
19536 
21980 
24420 
26864 
29304 
31748 
34188 
36632 
39076 
41516 
43960 
46400 
48844 



15990 
18274 
20558 
22842 
25126 
27410 
29694 
31978 
34264 
36548 
38832 
41116 
43400 
45684 



2210 
2526 
2842 
3158 
3474 
3790 
4106 
4422 
4738 
5054 
5370 
5686 
6000 
6316 



4420 

50.52 

5684 

6316 

6948 

7580 

8212 

8844 

9476 

10108 

10740 

11372 

12000 

12632 



2468 
2820 
3173 
3525 
3878 
4230 
4583 
4935 
5288 
5640 
5993 



17272 
19740 
22208 
24676 
27144 
29612 
32082 
34550 
37018 
39486 
41954 



634544422 
6698^46890 
7050'49350 



14806 
16920 
19036 
21150 
23266 
25380 
27496 
29610 
31726 
33840 
35956 
38070 
40186 
42300 



4936 

5640 

6346 

7050 

7756 

8460 

9166 

9870 

10576 

11280 

11986 

12690 

13396 

14100 



7403 
8460 
9518 
10575 
11633 
12690 
13748 
14805 
15863 
16920 
17978 
19035 
20093 
21150 



9872 
11280 
12692 
14100 
15512 
16920 
18332 

19740 
21152 
22560 
23972 
25380 
26792 
28200 



159 



48-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER 


SQ. FT.— 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


20160 

23040 
25920 
28800 
31680 
34560 
37440 
40320 
43200 
46080 
48960 
51840 
54720 
57600 


19716 
22534 
25350 
28166 
30984 
33800 
36616 
39432 
42250 
45066 
47882 
50700 
53516 
56332 


18588 
21242 
23898 
26554 
29208 
31864 
34520 
37176 
39830 
42486 
45142 
47796 
50452 
53108 


17460 
19952 
22448 
24940 
27436 
29928 
32424 

34916 
37412 
39904 
42400 
44892 
47388 
49880 


16330 
18662 
20996 
23328 
25660 
27994 
30326 
32660 
34992 
37324 
39658 
41990 
44324 
46656 


2258 
2580 
2904 
3226 
3548 
3870 
4194 
4516 
4838 
5160 
5484 
5806 
6128 
6452 


4516 

5160 

5808 

6452 

7096 

7740 

8388 

9032 

9676 

10320 

10968 

11612 

12256 

12904 


2520 
2880 
3240 
3600 
3960 
4320 
4680 
5040 
5400 
5760 
6120 
6480 
6840 
7200 


17640 
20160 
22680 
25202 
27722 
30244 
32764 
35284 
37806 
40326 
42848 
45368 
47888 
50400 


15120 
17280 
19440 
21600 
23760 
25920 
28080 
30240 
32400 
34560 
36720 
38880 
41040 
43200 


5040 

5760 

6480 

7200 

7920 

8640 

9360 

10080 

10800 

11520 

12240 

12960 

13680 

14400 


7560 
8640 
9720 
10800 
11880 
12960 
14040 
15120 
16200 
17280 
18360 
19440 
20520 
21600 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



20128 
23002 
25878 
28754 
31628 
34504 
37380 
40254 
43130 
46006 
48880 
51756 
54632 
57506 



18974 
21686 
24396 
27106 
29818 
32528 
35238 
37950 
40660 
43370 
46082 
48792 
51502 
54214 



17824 
20368 
22918 
25460 
28008 
30552 
33100 
35644 
38192 
40736 
43284 
45828 
48376 
50920 



16670 
19052 
21432 
23814 
26196 
28576 
30958 
33340 
35722 
38102 
40484 
42866 
45246 
47628 



2304 
2634 
2964 
3292 
3622 
3952 
4280 
4610 
4940 
5268 
5598 
5928 
6256 
6586 



4608 
5268 
5928 
6584 
7244 
7904 
8560 
9220 



10536 
11196 
11856 
12512 
13172 



2573 
2940 
3308 
3675 
4043 
4410 
4778 
5145 
5513 
5880 
6248 
6615 
6983 
7350 



18008 
20580 
23152 
25726 
28298 
30870 
33444 
36016 
38588 
41160 
43734 
46306 
48878 
51450 



15436 
17640 
19846 
22050 
24256 
26460 
28666 
30870 
33076 
35280 
37486 
39690 
41896 
44100 



5146 

5880 

6616 

7350 

8086 

8820 

9556 

10290 

11026 

11760 

12496 

13230 

13966 

14700 



7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 



10292 
11760 
13232 
14700 
16172 
17640 
19112 
20580 
22052 
23520 
24992 
26460 
27932 
29400 



60-ft. Span 



7 Feet 

■ 8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21000 
24000 
27000 
30000 
33000 
36000 
39000 
42000 
45000 
48000 
51000 
54000 
57000 
60000 



20538 
23472 
26406 
29340 
32274 
35208 
38142 

41076 
44010 
46944 
49878 
52812 
55746 
58680 



19362 
22128 
24894 
27660 
30426 
33192 
35958 
38724 
41490 
44256 
47022 
49788 
52554 
55320 



18188 
20784 
23384 
25980 
28580 
31176 
33776 
36372 
38972 
41568 
44168 
46764 
49364 
51960 



17010 
19440 
21870 
24300 
26730 
29160 
31590 
34020 
36450 
38880 
41310 
43740 
46170 
48600 



23.52 
2688 
3024 
3360 
3696 
4032 
4368 
4704 
5040 
5376 
5712 
6048 
6384 
6720 



4704 

5376 

6048 

6720 

7392 

8064 

8736 

9408 

10080 

10752 

11424 

12096 

12768 

13440 



2625 
3000 
3375 
3750 
4125 
4500 
4875 
5250 
5625 
6000 
6375 
6750 
7125 
7500 



18376 
21000 
23626 
26250 
28876 
31500 
34126 
36750 
39376 
42000 
44626 
47250 
49876 
52500 



15750 
18000 
20250 
22500 
24750 
27000 
29250 
31500 
33750 
36000 
38250 
40500 
42750 
45000 



5250 

6000 

6750 

7500 

8250 

9000 

9750 

10500 

11250 

12000 

12750 

13500 

14250 

15000 



7875 
9000 
10125 
11250 
12375 
13500 
14625 
15750 
16875 
18000 
19125 
20250 
21375 
22500 



10500 
12000 
13500 
15000 
16500 
18000 
19500 
21000 
22500 
24000 
25500 
27000 
28500 
30000 



51-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21420 
24480 
27540 
30600 
33660 
36720 
39780 
42840 
45900 
48960 
52020 
55080 
58140 
61200 



20948 
23942 
26934 
29926 
32920 
35912 
38904 
41898 
44890 
47882 
.50876 
53868 
56860 
59854 



19750 
22570 
25392 
28214 
31034 
33856 
36678 
39498 
42320 
45142 
47962 
.50784 
53606 
56426 



18548 
21200 
23848 
26500 
29148 
31800 
34448 
37100 
39748 
42400 
45048 
47700 
50348 
53000 



17350 
19828 
22308 
24786 
27264 
29744 
32222 
34700 
37180 
39658 
42136 
44614 
47094 
49572 



2400 
274; 
3084 
3428 
3770 
4112 
4456 
4798 
5140 
5484 
■5826 
6168 
6512 
6854 

160 



4800 
5484 
6168 
6856 
7540 
8224 
8912 

9596 
10280 
10968 
11652 
12336 
13024 
13708 



2678 
3060 
3443 
3825 
4208 
4590 
4973 
5355 
5738 
6120 
6503 
6885 
7268 
7650 



18742 
21420 
24098 
26776 
29452 
32130 
34808 
37486 
40164 
42840 
45518 
48196 
50872 
53550 



16066 
18360 
20656 
22950 
25246 
27540 
29836 
32130 
34426 
36720 
39016 
41310 
43606 
45900 



5356 

6120 

6886 

7650 

8416 

9180 

9946 

10710 

11476 

12240 

13006 

13770 

14536 

15300 



8033 
9180 
10328 
11475 
12623 
13770 
14918 
16065 
17213 
18360 
19508 
20655 
21803 
22950 



10712 
12240 
13772 
15300 
16832 
18360 
19892 

21420 
22952 
24480 
26012 
27540 
29072 
30600 



52-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


I PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


21840 
24960 
28080 
31200 
34320 
37440 
40560 
43680 
46800 
49920 
53040 
56160 
59280 
62400 


21360 
24410 
27462 
30514 
33564 
36616 
39668 
42720 
45770 
48822 
51874 
54924 
57976 
61028 


20136 
23014 
25890 
28766 
31644 
34520 
37396 
40272 
43150 
46026 
48902 
51780 
54656 
57532 


18912 
21616 
24316 
27020 
29720 
32424 
35124 
37828 
40528 
43232 
45932 
48636 
51336 
54040 


17690 
20218 
22744 
25272 
27800 
30326 
32854 
35380 
37908 
40436 
42962 
45490 
48016 
50544 


2446 
2796 
3144 
3494 
3844 
4194 
4542 
4892 
5242 
5592 
5940 
6290 
6640 
6988 


4892 

5592 

6288 

6988 

7688 

8388 

9084 

9784 

10484 

11184 

11880 

12580 

13280 

13976 


2730 
3120 
3510 
3900 
4290 
4680 
5070 
5460 
5850 
6240 
6630 
7020 
7410 
7800 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 
38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


16380 
18720 
21060 
23400 
25740 
28080 
30420 
32760 
35100 
37440 
39780 
42120 
44460 
46800 


5460 

6240 

7020 

7800 

8580 

9360 

10140 

10920 

11700 

12488 

13260 

14040 

14820 

15600 


8190 
9360 
10530 
11700 
12870 
14040 
15210 
16380 
17550 
18720 
19890 
21060 
22230 
23400 


10920 
12480 
14040 
15600 
17160 
18720 
20280 
21840 
23400 
24960 
26520 
28080 
29640 
31200 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22260 
25440 
28620 
31800 
34980 
38160 
41340 
44520 
47700 
.50880 
54060 
57240 
60420 
63600 



21770 
24880 
27990 
31100 
34210 
37320 
40430 
43540 
46650 
49760 
52870 
55980 
59090 
62200 



20524 
23456 
26388 
29320 
32252 
35184 
38116 
41048 
43980 
46912 
49844 
52776 
55708 
58640 



19276 
22032 
24784 
27540 
30292 
33048 
35800 
38556 
41308 
44064 
46816 
49568 
52324 
55076 



18030 
20606 
23182 
25758 
28334 
30910 
33486 
36062 
38638 
41212 
43788 
46364 
48940 
51516 



2494 
2850 
3206 
3562 
3918 
4274 
4630 
4986 
5342 
5698 
6054 
6410 
6768 
7124 



4988 

5700 

6412 

7124 

7836 

8548 

9260 

9972 

10684 

11396 

12108 

12820 

13536 

14248 



2783 
3180 
3577 
3975 
4373 
4770 
5168 
5565 
5963 
6360 
6758 
7155 
7553 
7950 



19478 
22260 
25042 
27826 
30608 
33390 
36174 
38956 
41738 
44520 
47304 
50086 
52868 
55650 



16696 
19080 
21464 
23850 
26236 
28620 
31006 
33390 
35776 
38160 
40546 
42930 
45316 
47700 



5566 

6360 

7154 

7950 

8746 

9540 

10336 

11130 

11926 

12720 

13516 

14310 

15106 

15900 



8348 
9540 
10732 
11925 
13118 
14310 
15503 
16695 
17888 
19080 
20273 
21465 
22658 
23850 



11132 
12720 
14308 
15900 
17492 
19080 
20672 
22260 
23852 
25440 
27032 
28620 
30212 
31800 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22680 
25920 
29160 
32400 
35640 
38880 
42120 
45360 
48600 
51840 
55080 
58320 
61560 
64800 



22182 
25350 
28518 
31688 
34856 
38024 
41194 
44362 
47530 
50700 
53868 
57036 
60206 
63374 



20910 
23898 
26886 
29872 
32860 
35848 
38834 
41822 
44810 
47796 
50784 
53772 
56758 
59746 



19640 
22448 
25252 
28060 
30864 
33672 
36476 
39280 
42088 
44892 
47700 
50504 
53312 
56116 



18370 
20996 
23620 
26244 
28868 
31492 
34118 
36742 
39366 
41990 
44614 
47240 
49864 
52488 



2540 
2904 
3266 
3628 
3992 
4354 
4718 
5080 
5444 
5806 
6168 
6532 
6894 
7258 



5080 

5808 

6532 

7256 

7984 

8708 

9436 

10160 

10888 

11612 

12336 

13064 

13788 

14516 



2835 
3240 
3645 
4050 
4455 
4860 
5265 
5670 
6075 
6480 
6885 
7290 
7695 
8100 



19844 
22680 
25516 
28350 
31184 
34020 
36856 
39690 
42526 
45360 
48196 
51030 
53866 
56700 



17010 
19440 
21870 
24300 
26730 
29160 
31590 
34020 
36450 
38880 
41310 
43740 
46170 
48600 



5670 

6480 

7290 

8100 

8910 

0720 

10530 

11340 

12150 

12960 

13770 

14580 

15390 

16200 



8505 
9720 
10935 
12150 
13365 
14580 
15795 
17010 
18225 
19440 
20655 
21870 
23085 
24300 



11340 
12960 
14580 
16200 
17820 
19440 
21060 
22680 
24300 
25920 
27540 
29160 
30780 
32400 



65-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23100 
26400 
29700 
33000 
36300 
39600 
42900 
46200 
49500 
52800 
56100 
59400 
62700 
66000 



22592 
25820 
29046 
32274 
35502 
38728 
41956 
45184 
48420 
51638 
54866 
58094 
61320 
64548 



21298 
24340 
27384 
30426 
33468 
36512 
39554 
42596 
45640 
48682 
51724 
54766 
57810 
60852 



20004 
22864 
25720 
28580 
31436 
34292 
37152 
40008 
42868 
45724 
48584 
51440 
54300 
57156 



18712 
21384 
24058 
26730 
29404 
32076 
34750 
37422 
40096 
42768 
45442 
48114 
50788 
53460 



2588 
2956 
3326 
3696 
4066 
4436 
4804 
5174 
5544 
5914 
6284 
6652 
7022 
7392 

161 



5176 

5912 

6652 

7392 

8132 

8872 

9608 

10348 

11088 

11828 

12568 

13304 

14044 

14784 



2888 
3300 
3713 
4125 
4538 
4950 
5362 

5775 
6188 
6600 
7013 
7425 
7838 
8250 



20212 
23100 
25988 
28876 
31762 
34650 
37538 
40426 
43314 
46200 
49088 
51976 
54864 
57750 



17326 
19800 
22276 
24750 
27226 
29700 
32174 
34650 
37126 
39600 
42076 
44550 
47026 
49500 



5776 

6600 

7426 

8250 

9076 

9900 

10724 

11550 

12376 

13200 

14026 

14850 

15676 

16500 



8663 
9900 
11138 
12375 
13613 
14850 
16087 
17325 
18563 
19800 
21038 
22275 
23513 
24750 



11552 
13200 
14852 
16500 
18152 
19800 
21448 
23100 
24752 
26400 
28052 
29700 
31352 
33000 



56-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER 


5Q. FT.— 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


23002 
26288 
29574 
32860 
36146 
39432 
42720 

46006 
49292 
52578 
55864 
59150 
62436 
65722 


21686 
24784 
27882 
30980 
34078 
37176 
40272 
43370 
46468 
49566 
52664 
55762 
58860 
61958 


20368 
23280 
26188 
29096 
32008 
34916 
37828 
40736 
43648 
46556 
49464 
52376 
55284 
58196 


19052 
21772 
24494 
27216 
29938 
32660 
35380 
38102 
40824 
43546 
46268 
48988 
51710 
54432 


2634 
3010 
3386 
3764 
4140 
4516 
4892 

5268 
5644 
6022 
6398 
6774 
7150 
7526 


5268 

6020 

6772 

7528 

8280 

9032 

9784 

10536 

11288 

12044 

12796 

13548 

14300 

15052 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 
35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


5880 

6720 

7660 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



57-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23940 
27360 
30780 
34200 
37620 
41040 
44460 
47880 
51300 
54720 
58140 
61560 
64980 
68400 



23414 
26754 
30102 
33448 
36792 
40138 
43482 
46826 
50172 
53516 
56860 
60206 
63550 
66896 



22072 
25226 
28380 
31532 
34686 
37838 
40992 
44146 
47298 
50452 
53606 
56758 
59912 
63064 



20732 
23692 
26656 
29616 
32580 
35540 
38504 
41464 
44424 
47388 
50348 
53312 
56272 
59238 



19392 
22162 
24932 
27702 
30472 
33242 
36012 
38782 
41554 
44324 
47094 
49864 
52634 
55404 



2682 
3064 
3448 
3830 
4214 
4596 
4980 
5362 
5746 
6128 
6512 
6894 
7278 
7660 



5364 
6128 



7660 

8428 

9192 

9960 

10724 

11492 

12256 

13024 

13788 

14556 

15320 



2993 
3420 
3848 
4275 
4703 
5130 
5557 
5985 
6413 
6840 
7268 
7695 
8123 
8550 



20948 
23940 
26932 
29926 
32918 
35910 
38904 
41896 
44888 
47880 
50874 
53866 
56858 
59850 



17936 
20520 
23086 
25650 
28216 
30780 
33344 
35910 
38476 
41040 
43606 
46170 
48736 
51300 



5986 

6840 

7696 

8550 

9406 

10260 

11114 

11970 

12826 

13680 

14536 

15390 

16246 

17100 



8978 
10260 
11543 
12825 
14108 
15390 
16672 
17955 
19238 
20520 
21803 
23085 
24368 
25650 



11972 
13680 
15392 
17100 
18812 
20520 
22228 
23940 
25652 
27360 
29072 
30780 
32492 
34200 



58-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24360 
27840 
31320 
34800 
38280 
41766 
45240 
48720 
52200 
55680 
59160 
61640 
66120 
69600 



23824 
27228 
30630 
34034 
37438 
40842 
44244 
47648 
51052 
54456 
57858 
61262 
64666 
68068 



22460 
25668 
28878 
32086 
35294 
38502 
41712 
44920 
48128 
51336 
54546 
57754 
60962 
64172 



21096 
24108 
27124 
30136 
33152 
36164 
39176 
42192 
45204 
48220 
51232 
54248 
57260 
60272 



19732 
22550 
25370 
28188 
31006 
33826 
36644 
39464 
42282 
45100 
47920 
50738 
53558 
56376 



2728 
3118 
3508 
3898 
4288 
4678 
5066 
5456 
5846 
6236 
6626 
7016 
7406 
7796 



5456 
6236 
7016 
7796 
8576 
9356 
10132 

10912 
11692 
12472 
13252 
14032 
14812 
15592 



3045 
3480 
3915 
4350 
4785 
5220 
5655 
6090 
6525 
6960 
7395 
7830 
8265 
8700 



21314 
24360 
27406 
30450 
33496 
36540 
39586 
42630 
45676 
48720 
51766 
54810 
57856 
60900 



18270 
20880 
23490 
26100 
28710 
31320 
33930 
36540 
39150 
41760 
44370 
46980 
49590 
52200 



6090 

6960 

7830 

8700 

9570 

10440 

11310 

12180 

13050 

13920 

14790 

15660 

16530 

17400 



9135 
10440 
11745 
13050 
14355 
15660 
16965 
18270 
19575 
20880 
22185 
23490 
24795 
26100 



12180 
13920 
15660 
17400 
19140 
20880 
22620 
24360 
26100 
27840 
29580 
31320 
33060 
34800 



59-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24780 
28320 
31860 
35400 
38940 
42480 
46020 
49560 
53100 
56640 
60180 
63720 
67260 
70800 



24234 
27696 
31160 
34622 
38084 
41546 
45008 
48470 
51932 
55394 
58856 
62318 
65780 
69242 



22848 
26112 
29374 
32638 
35902 
39166 
42430 
45694 
48958 
52222 
55486 
58750 
62014 
65278 



21460 
24524 
27592 
30656 
33724 
36788 
39852 

42920 
45984 
49052 
52116 
55180 
58248 
61312 



20072 
22940 
25806 
28674 
31542 
34408 
37276 
40144 
43012 
45878 
48746 
51614 
54480 
57348 



2776 
3172 
3568 
3964 
4362 
4758 
6154 
5560 
5948 
6344 
6740 
7136 
7534 
7930 



5562 

6344 

7136 

7928 

8724 

9616 

10308 

11100 

11896 

12688 

13480 

14272 

15068 

16860 



3098 
3540 
3983 
4425 
4868 
5310 
5753 
6195 
6638 
7080 
7523 
7965 
8408 
8850 



21682 
24780 
27878 
30976 
34072 
37170 
40268 
43366 
46464 
49560 
62658 
55756 
58864 
61960 



18586 
21240 
23896 
26550 
29206 
31860 
34516 
37170 
39826 
42480 
46136 
47790 
50446 
53100 



6196 

7080 

7966 

8850 

9736 

10620 

11606 

12390 

13276 

14160 

15046 

15930 

16816 

17700 



9293 
10620 
11948 
13276 
14603 
16930 
17268 
18585 
19913 
21240 
22568 
23896 
26223 
26550 



12392 
14160 
16932 
17700 
19472 
21240 
23012 

24780 
26562 
28320 
30092 
31860 
33632 
35400 



162 



60-ft. Span 



LOAD 60 L15S. PER SQ. FT. 



1 PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


25200 
28800 
32400 
36000 
39600 
43200 
46800 
50400 
54000 
57600 
61200 
64800 
68400 
72000 


24646 
28166 
31688 
35208 
38728 
42250 
45770 
49292 
52812 
56332 
59854 
63374 
66896 
70416 


23234 
26554 
29872 
33192 
36512 
39830 
43150 
46468 
49788 
53108 
58426 
61746 
65064 
66384 


21824 
24940 
28060 
31176 
34292 
37412 
40528 

43648 
46764 
49880 
53000 
56116 
59236 
62352 


20412 
23328 
26244 
29160 
32076 
34992 
37908 
40824 
43740 
46656 
49572 
52488 
55404 
58320 


2822 
3226 
3628 
4032 
4436 
4838 
5242 
5644 
6048 
6452 
6854 
7258 
7660 
8064 


5644 

6452 

7256 

8064 

8872 

9676 

10484 

11288 

12096 

12904 

13708 

14516 

15320 

16128 


3150 
3600 
4050 
4500 
4950 
5400 
5850 
6300 
6750 
7200 
7650 
8100 
8550 
9000 


22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 


18900 
21600 
24300 
27000 
29700 
32400 
35100 
37800 
40500 
43200 
45900 
48600 
51300 
54000 


6300 

7200 

8100 

9000 

9900 

10800 

11700 

12600 

13500 

14400 

15300 

16200 

17100 

18000 


9450 
10800 
12150 
13500 
14850 
16200 
17550 
18900 
20250 
21600 
22950 
24300 
25650 
27000 


12600 
14400 
16200 
18000 
19800 
21600 
23400 
25200 
27000 
28800 
30600 
32400 
34200 
36000 



61-ft. Span 



7 Feet 

S Feet 

9 Feet 

10 Feet 

U Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



125620 
129280 
32940 
136600 
'40260 
143920 
47580 
! 51240 
54900 
58560 
62220 
65880 
69540 
73200 



25056 
28636 
32216 
35794 
39374 
42954 
46534 
50112 
53692 
57272 
60852 
64430 
68010 
71590 



23622 
26996 
30370 
33746 
37120 
40494 
43868 
47244 
50618 
53992 
57366 
60742 
64116 
67490 



22188 
25356 
28528 
31696 
34864 
38036 
41204 
44372 
47544 
50712 
53884 
57052 
60220 



20752 
23716 
26682 
29646 
32610 
35576 
38540 
41504 
44470 
47434 
50398 
53362 
56328 



63393 59292 



2870 
3280 
3690 
4100 
4512 
4920 
5328 
5738 
6148 
6558 
6968 
7378 
7788 
8198 



5740 

6560 

7380 

8200 

9024 

9840 

10656 

11476 

12296 

13116 

13936 

14756 

15576 

16396 



3203 
3660 
4118 
4575 
5033 
5490 
5948 
6405 
6863 
7320 
7778 
8235 
8693 
9150 



22418 
25620 
28822 
32026 
35228 
38430 
41634 
44836 
48038 
51240 
54444 
57646 
60848 
64050 



19216 
21960 
24706 
27450 
30196 
32940 
35686 
38430 
41176 
43920 
46666 
49410 
52156 
54900 



6406 

7320 

8236 

9150 

10066 

10980 

11896 

12810 

13726 

14640 

15556 

16470 

17386 

18300 



9608 
10980 
12353 
13725 
15098 
16470 
17843 
19215 
20588 
21960 
23333 
24705 
26078 
27450 



12812 
14640 
16472 
18300 
20132 
21960 
23792 
25620 
27452 
29280 
31112 
32940 
34772 
36600 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26040 
29760 
33480 
37200 
40920 
44640 
48360 
52080 
55800 
59520 
63240 
66960 
70680 
74400 



25468 
29106 
32744 
36382 
40020 
43658 
47296 
50934 
54572 
58210 
61848 
65486 
69126 
72764 



24008 
27438 
30868 
34298 
37728 
41158 
44588 
48018 
51448 
54878 
58308 
61738 
65166 
68596 



22552 
25772 
28992 
32216 
35436 
38660 
41880 
45100 
48324 
51544 
54764 
57988 
61208 
64432 



21092 
24106 
27118 
30132 
33146 
36158 
39172 
42184 
45198 
48212 
51224 
54238 
57250 
60264 



2916 
3334 
3750 
4166 
4584 
5000 
5416 
5832 
6250 
6666 
7082 
7500 
7916 
8332 



5832 
6668 
7500 
8332 
9168 
10000 
10832 

11664 
12500 
13332 
14164 
15000 
15832 
16664 



3255 
3720 
4185 
4650 
5115 
5580 
6045 
6510 
6975 
7440 
7905 
8370 
8835 
9300 



22786 
26040 
29296 
32550 
35806 
39060 
42316 
45570 
48826 
52080 
55336 
58590 
61846 
65100 



19530 
22320 
25110 
27900 
30690 
33480 
36270 
39060 
41850 
44640 
47430 
50220 
53010 
55800 



6510 

7440 

8370 

9300 

10230 

11160 

12090 

13020 

13950 

14880 

15810 

16740 

17670 

18600 



9765 
11160 
12555 
13950 
15345 
16740 
18135 



13020 
14880 
16740 
18600 
20460 
22320 
24180 



19530 26040 
20925;27900 
22320 29760 



23715 
25110 
26505 
27900 



31620 
33480 
35340 
37200 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



25878 
29574 
33272 
36968 
40666 
44362 
48058 
51756 
55452 
59150 
62846 
66544 
70240 
73936 



24396 
27882 
31366 
34852 
38336 
41822 
45308 
48792 
52278 
55762 
59248 
62732 
66218 
69704 



22916 
26188 
29460 
32736 
36008 
39280 
42556 
45828 
49104 
52376 
55648 
58924 
62196 
65468 



21432 
24494 
27556 
30618 
33680 
36742 
39804 
42866 
45928 
48988 
52050 
55112 
58174 
61236 



2964 
3386 
3810 
4234 
4656 
5080 
5504 
5928 
6350 
6774 
7198 
7620 
8044 
8468 

163 



5928 

6772 

7620 

8468 

9312 

10160 

11008 

11856 

12700 

13548 

14396 

15240 

16088 

16936 



3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 



23152 
26460 
29768 
33076 
36382 
39690 
42998 
46306 
49614 
52920 
56228 
59536 
62844 
66150 



19846 
22680 
25516 
28350 
31186 
34020 
36856 
39690 
42526 
45360 
48196 
51030 
53866 
56700 



6616 

7560 

8506 

9450 

10396 

11340 

12286 

13230 

14176 

15120 

16066 

17010 

17956 

18900 



9923 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 



13232 
15120 
17012 
18900 
20792 
22680 
24572 
26460 
28352 
30240 
32132 
34020 
35912 
37800 



64-ft. Span 


LOAD 


60 LBS. PER SQ. FT. — 


i PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


26880 

30720 
34560 
38400 
42240 
46080 
49920 
53760 
57600 
61440 
65280 
69120 
72960 
76800 


26288 
30044 
33800 
37556 
41310 
45066 
48822 

52578 
56332 
60088 
63844 
67600 
71354 
75110 


24784 
28324 
31864 
35404 
38946 
42486 
46026 
49566 
53108 
56648 
60188 
63728 
67270 
70810 


23280 
26604 
29928 
33256 
36580 
39904 
43232 
46556 
49880 
53208 
56532 
59856 
63184 
66508 


21772 
24884 
27994 
31104 
34214 
37324 
40436 
43546 
46656 
49766 
52876 
55988 
59098 
62208 


3010 
3440 
3870 
4300 
4730 
5160 
5592 
6022 
6452 
6882 
7312 
7742 
8172 
8602 


6020 

6880 

7740 

8600 

9460 

10320 

11184 

12044 

12904 

13764 

14624 

15484 

16344 

17204 


3360 
3840 
4320 
4800 
5280 
5760 
6240 
6720 
7200 
7680 
8160 
8640 
9120 
9600 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


20160 
23040 
25920 
28800 
31680 
34560 
37440 
40320 
43200 
46080 
48960 
51840 
54720 
57600 


6720 

7680 

8640 

9600 

10560 

11520 

12480 

13440 

14400 

15360 

16320 

17280 

18240 

19200 


10080 
11520 
12960 
14400 
15840 
17280 
18720 
20160 
21600 
23040 
24480 
25920 
27360 
28800 


13440 
15360 
17280 
19200 
21120 
23040 
24960 
26880 
28800 
30720 
32640 
34560 
36480 
38400 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



27300 
31200 
35100 
39000 
42900 
46800 
50700 

54600 
58500 
62400 
66300 
70200 
74100 
78000 



26700 
30514 
34328 
38142 
41956 
45770 
49584 

53398 
57214 
61028 
64842 
68656 
72470 
76284 



25170 
28766 
32362 
35958 
39556 
43150 
46746 
50342 
53938 
57532 
61128 
64724 
68320 
71916 



23640 
27020 
30396 
33776 
37152 
40528 
43908 
47284 
50660 
54040 
57416 
60792 
64172 
67548 



22114 
25272 
28432 
31590 
34750 
37908 
41068 
44226 
47386 
50544 
53704 
56862 
60022 
63180 



3058 
3494 
3932 
4368 
4804 
5242 
5678 
6116 
6552 
6988 
7426 
7862 
8300 
8736 



6116 

6988 

7864 

8736 

9608 

10484 

11356 

12232 

13104 

13976 

14852 

15724 

16600 

17472 



3413 
3900 
4388 
4875 
5363 
5850 
6338 
6825 
7313 
'7800 
8288 
8775 
9263 
9750 



23888 
27300 
30712 
34126 
37538 
40950 
44364 
47776 
51188 
54600 
58014 
61426 
64838 
68250 



20476 
23400 
26326 
29250 
32176 
35100 
38026 
40950 
43876 
46800 
49726 
52650 
55576 
58500 



6826 

7800 

8776 

9750 

10726 

11700 

12676 

13650 

14626 

15600 

16576 

17550 

18526 

19500 



10238 
11700 
13163 
14625 
16088 
17550 
19013 
20475 
21938 
23400 
24863 
26325 
27788 
29250 



13652 
15600 
17552 
19500 
21452 
23400 
25352 

27300 
29252 
31200 
33152 
35100 
37052 
39000 
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40-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. FT. 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



Total 
Load 



Truss 



19600 
22400 
25200 
28000 
30800 
33600 
36400 
39200 
42000 
44800 
47600 
50400 
53200 
56000 



AE 



19169 
21907 
24646 
27384 
30122 
32861 
35599 
38338 
41076 
43814 
46553 
49291 
52030 
54768 



BF 



18071 
20653 
23234 
25816 
28398 
30979 
33561 
36142 
38724 
41306 
43887 
46469 
49050 
51632 



CI 



16974 
19398 
21824 
24248 
26672 
29098 
31522 

33948 
36372 
38796 
41222 
43646 
46072 
48496 



DJ 



15876 
18144 
20412 
22680 
24948 
27216 
29484 
31752 
34020 
36288 
38556 
40824 
43092 
45360 



EF-IJ 



2195 
2509 
2822 
3136 
3450 
3763 
4077 
4390 
4704 
5018 
5331 
5645 
5958 
6272 



GH 



4390 

5018 

5644 

6272 

6900 

7526 

8154 

8780 

9408 

10036 

10662 

11290 

11916 

12544 



FG-HI 



2450 
2800 
3150 
3500 
3850 
4200 
4550 
4900 
5250 
5600 
5950 
6300 
6650 
7000 



EM 



17150 
19600 
22050 
24500 
26950 
29400 
31850 
34300 
36750 
39200 
41650 
44100 
46550 
49000 



GM 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



HK 



4900 

5600 

6300 

7000 

7700 

8400 

9100 

9800 

10500 

11200 

11900 

12600 

13300 

14000 



JK 



7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



KM 



9800 
11200 
12600 
14000 
15400 
16800 
18200 
19600 
21000 
22400 
23800 
25200 
26600 
28000 



41-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20090 
22960 
25830 
28700 
31570 
34440 
37310 
40180 
43050 
45920 
48790 
51660 
54530 
57400 



19648 
22455 
25262 
28069 
30875 
33682 
36489 
39296 
42103 
44910 
47717 
50523 
53330 
56137 



18523 
21169 
23815 
26461 
29108 
31754 
34400 
37046 
39692 
42338 
44984 
47631 
50277 
52923 



17398 
19884 
22368 
24854 
27340 
29824 
32310 
34796 
37282 
39766 
42252 
44738 
47224 
49708 



16273 
18598 
20922 
23247 
25572 
27896 
30221 
32546 
34871 
37195 
39520 
41845 
44169 
46494 



2250 
2572 
2893 
3214 
3536 
3857 
4179 
4500 
4822 
5143 
5464 
5786 
6107 
6429 



4500 

5144 

5786 

6428 

7072 

7714 

8358 

9000 

9644 

10286 

10928 

11572 

12214 

12858 



2512 
2870 
3229 
3588 
3947 
4305 
4664 

5023 
5382 
5740 
6099 
6458 
6817 
7175 



17579 
20090 
22601 
25113 
27624 
30135 
32646 
35158 
37669 
40180 
42691 
45203 
47714 
50225 



15068 
17220 
19373 
21525 
23678 
25830 
27983 
30135 
32288 
34440 
36593 
38745 
40898 
43050 



5023 

5740 

6458 

7175 

7893 

8610 

9328 

10045 

10763 

11480 

12198 

12915 

13633 

14350 



7534 
8610 
9686 
10763 
11839 
12915 
13992 

15068 
16144 
17220 
18297 
19373 
20449 
21525 



10046 
11480 
12916 
14350 
15786 
17220 
18656 
20090 
21526 
22960 
24396 
25830 
27266 
28700 



42-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 
41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 



20127 
23003 
25878 
28753 
31629 
34504 
37379 
40254 
43130 
46005 
48880 
51756 
54631 
57506 



18975 
21685 
24396 
27107 
29817 
32528 
35239 
37950 
40660 
43371 
46082 
48792 
51503 
54214 



17822 
20368 
22914 
25460 
28006 
30552 
33098 
35644 
38190 
40736 
43282 
45828 
48374 
50920 



16670 
19051 
21433 
23814 
26195 
28577 
30958 
33340 
35721 
38102 
40484 
42865 
45247 
47628 



2305 
2634 
2964 
3293 
3622 
3951 
4281 
4610 
4939 
5268 
5598 
5927 
6256 
6586 



4610 

5268 

5928 

6586 

7244 

7902 

8562 

9220 

9878 

10536 

11196 

11854 

12512 

13172 



2573 
2940 
3308 
3675 
4043 
4410 
4778 
5145 
5513 
5880 
6248 
6615 
6983 
7350 



18008 
20580 
23153 
25725 
28298 
30870 
33443 
36015 
38588 
41160 
43733 
46305 
48878 
51450 



15435 
17640 
19845 
22050 
24255 
26460 
28665 
30870 
33075 
35280 
37485 
39690 
41895 
44100 



5145 

5880 

6615 

7350 

8085 

8820 

9555 

10290 

11025 

11760 

12495 

13230 

13965 

14700 



7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 
15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 



10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 



43-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



21070 
24080 
27090 
30100 
33110 
36120 
39130 
42140 
45150 
48160 
51170 
54180 
57190 
60200 



20606 
23550 
26494 
29438 
32382 
35325 
38269 
41213 
44157 
47100 
50044 
52988 
55932 
58876 



19427 
22202 
24977 
27752 
30527 
33303 
36078 
38853 
41628 
44404 
47179 
49954 
52729 
55504 



18246 
20854 
23460 
26066 
28674 
31280 
33886 
36494 
39100 
41706 
44314 
46920 
49526 
52134 



17067 
19505 
21943 
24381 
26819 
29257 
31695 
34133 
36572 
39010 
41448 
43886 
46324 
48762 



2360 
2697 
3034 
3371 
3708 
4045 
4383 
4720 
5057 
5394 
5731 
6068 
6405 
6742 



4720 

5394 

6068 

6742 

7416 

8090 

8766 

9440 

10114 

10788 

11462 

12136 

12810 

13484 



2634 
3010 
3387 
3763 
4139 
4515 
4892 

5268 
5644 
6020 
6397 
6773 
7149 
7525 



18436 
21070 
23704 
26338 
28971 
31605 
34239 
36873 
39506 
42140 
44774 
47408 
50041 
52675 



158031 
18060 
20318 
22575 
24833 
27090 
29348 
31605 
33863 
36120 
38378 
40635 
42893 
45150 



5268 

6020 

6773 

7525 

8278 

9030 

9783 

10535 

11288 

12040 

12793 

13545 

14298 

15050 



7902 
9030 
10158 
11288 
12417 
13545 
14674 
15803 
16932 
18060 
19189 
20318 
21447 
22575 



10536 
12040 
13546 
15050 
16556 
18060 
19566 
21070 
22576 
24080 
25586 
27090 
28596 
30100 
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44-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 

Center 

of 

Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 
S Feet . 
9 Feet . 

10 Feet . 

11 F?et . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


21560 
24640 
27720 
30800 
33880 
36960 
40040 
43120 
46200 
49280 
52360 
55440 
58520 
61600 


21086 
24098 
27110 
30122 
33135 
36147 
39159 
42171 
45184 
48196 
51208 
54220 
57233 
60245 


19878 
22718 
25558 
28398 
31237 
34077 
36917 

39757 
42596 
45436 
48276 
51116 
53955 
56795 


18670 
21338 
24006 
26672 
29340 
32008 
34674 

37342 
40010 
42676 
45344 
48012 
50678 
53344 


17464 
19958 
22453 
24948 
27443 
29938 
32432 

34927 
37422 
39917 
42412 
44906 
47401 
49896 


2415 
2760 
3105 
3450 
3795 
4140 
4484 

4829 
5174 
5519 
5864 
6209 
6554 
6899 


4830 

5520 

6210 

6900 

7590 

8280 

8968 

9658 

10348 

11038 

11728 

12418 

13108 

13798 


2695 
3080 
3465 
3850 
4235 
4620 
5005 
5390 
5775 
6160 
6545 
6930 
7315 
7700 


18865 
21560 
24255 
26950 
29645 
32340 
35035 
37730 
40425 
43120 
45815 
48510 
51205 
53900 


16170 
18480 
20790 
23100 
25410 
27720 
30030 
32340 
34650 
36960 
39270 
41580 
43890 
46200 


5390 

6160 

6930 

7700 

8470 

9240 

10010 

10780 

11550 

12320 

13090 

13860 

14630 

15400 


8085 
9240 
10395 
11550 
12705 
13860 
15015 
16170 
17325 
18480 
19635 
20790 
21945 
23100 


10780 
12320 
13860 
15400 
16940 
18480 
20020 
21560 
23100 
24640 
26180 
27720 
29260 
30800 



45-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



21565 
24646 
27726 
30807 
33888 
37968 
41049 
44130 
47211 
50291 
53372 
56453 
59533 
62614 



20330 
23234 
26139 
29043 
31947 
34852 
37756 
40660 
43565 
46469 
49373 
52277 
55182 
58086 



19096 
21824 
24552 
27280 
30006 
32734 
35462 

38190 
40918 
43646 
46374 
49102 
51830 
54558 



17861 
20412 
22964 
25515 
28067 
30618 
33170 
35721 
38273 
40824 
43376 
45927 
48479 
51030 



2470 
2822 
3175 
3528 
3881 
4234 
4586 
4939 
5292 
5645 
5998 
6350 
6703 
7056 



4940 
5644 
6350 
7056 
7762 
8468 
9172 

9878 
10584 
11290 
11996 
12700 
13406 
14112 



2757 
3150 
3544 
3938 
4332 
4725 
5119 
5513 
5907 
6300 
6694 
7088 
7482 
7875 



19294 
22050 
24806 
27563 
30319 
33075 
35831 
38588 
41344 
44100 
46856 
49613 
52369 
55125 



16538 
18900 
21263 
23625 
25988 
28350 
30713 
33075 
35438 
37800 
40163 
42525 
44888 
47250 



5513 

6300 

7088 

7875 

8663 

9450 

10238 

11025 

11813 

12600 

13388 

14175 

14963 

15750 



8269 
9450 
10632 
11813 
12994 
14175 
15357 
16538 
17719 
18900 
20082 
21263 
22444 
23625 



11026 
12600 
14176 
15750 
17326 
18900 
20476 
22050 
23626 
25200 
26776 
28350 
29926 
31500 



46-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



22540 
25760 
28980 
32200 
35420 
38640 
41860 
45080 
48300 
51520 
54740 
57960 
61180 
64400 



22044 
25193 
28342 
31492 
34641 
37790 
40939 
44088 
47237 
50387 
53536 
56685 
59834 
62983 



20782 
23751 
26720 
29688 
32657 
35626 
38595 
41564 
44533 
47501 
50470 
53439 
56408 
59377 



19520 
22308 
25096 
27886 
30674 
33462 
36250 
39040 
41828 
44616 
47404 
50194 
52982 
55770 



18257 
20866 
23474 
26082 
28690 
31298 
33907 
36515 
39123 
41731 
44339 
46948 
49556 
52164 



2524 
2885 
3246 
3606 
3967 
4328 
4688 
5049 
5410 
5770 
6131 
6492 
6852 
7213 



5048 

5770 

6492 

7212 

7934 

8656 

9376 

10098 

10820 

11540 

12262 

12984 

13704 

14426 



2818 
3220 
3623 
4025 
4428 
4830 
5233 
5635 
6038 
6440 
6843 
7245 
7648 
8050 



19723 
22540 
25358 
28175 
30993 
33810 
36628 
39445 
42263 
45080 
47898 
50715 
53533 
56350 



16905 
19320 
21735 
24150 
26565 
28980 
31395 
33810 
36225 
38640 
41055 
43470 
45885 
48300 



5635 

6440 

7245 

8050 

8855 

9660 

10465 

11270 

12075 

12880 

13685 

14490 

15295 

16100 



8453 
9660 
10868 
12075 
13283 
14490 
15698 
16905 
18113 
19320 
20528 
21735 
22943 
24150 



11270 
12880 
14490 
16100 
17710 
19320 
20930 
22540 
24150 
25760 
27370 
28980 
30590 
32200 



47-£t. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



23030 
26320 
29610 
32900 
36190 
39480 
42770 
46060 
49350 
52640 
55930 
59220 
62510 
65800 



22523 
25741 
28959 
32176 
35394 
38611 
41829 
45047 
48264 
51482 
54700 
57917 
61135 
64352 



21234 
24267 
27300 
30334 
33367 
36401 
39434 
42467 
45501 
48534 
51567 
54601 
57634 
60668 



19944 
22794 
25642 
28492 
31340 
34190 
37038 
39888 
42738 
45586 
48436 
51284 
54134 
56982 



18654 
21319 
23984 
26649 
29314 
31979 
34644 
37309 
39974 
42638 
45303 
47968 
50633 
53298 



2579 
2948 
3316 
3685 
4053 
4422 
4790 
5159 
5527 
5896 
6264 
6633 
7001 
7370 



5158 
5896 
6632 
7370 
8106 
8844 
9580 

10318 
11054 
11792 
12528 
13266 
14002 
14740 



2879 
3290 
3702 
4113 
4524 
4935 
5347 
5758 
6169 
6580 
6992 
7403 
7814 
8225 



20151 
23030 
25909 
28788 
31666 
34545 
37424 
40303 
43181 
46060 
48939 
51818 
54696 
57575 



17273 
19740 
22208 
24675 
27143 
29610 
32078 
34545 
37013 
39480 
41948 
44415 
46883 
49350 



5758 

6580 

7403 

8225 

9048 

9870 

10693 

11515 

12338 

13160 

13983 

14805 

15628 

16450 



8637 
9870 
11104 
12338 
13572 
14805 
16039 
17273 
18507 
19740 
20974 
22208 
23442 
24675 



11516 
13160 
14806 
16450 
18096 
19740 
21386 
23030 
24676 
26320 
27966 
29610 
31256 
32900 



166 



48-£t. Span 


LOAD 


70 LBS. PER 


SQ. FT.— 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-U 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


23003 
26289 
29575 
32861 
36147 
39433 
42719 
46005 
49291 
52577 
55863 
59149 
62436 
65722 


21685 
24783 
27881 
30979 
34077 
37175 
40273 
43371 
46469 
49567 
52665 
55763 
58860 
61958 


20368 
23278 
26188 
29098 
32008 
34918 
37826 
40736 
43646 
46556 
49466 
52376 
55286 
58196 


19051 
21773 
24494 
27216 
29938 
32659 
35381 
38102 
40824 
43546 
46267 
48989 
51710 
54432 


2634 
3011 
3387 
3763 
4140 
4516 
4892 
5268 
5645 
6021 
6397 
6774 
7150 
7526 


5268 

6022 

6774 

7526 

8280 

9032 

9784 

10536 

11290 

12042 

12794 

13548 

14300 

15052 


2940 
3360 
3780 
4200 
4620 
5040 
5460 
5880 
6300 
6720 
7140 
7560 
7980 
8400 


20580 
23520 
26460 
29400 
32340 
35280 
38220 

41160 
44100 
47040 
49980 
52920 
55860 
58800 


17640 
20160 
22680 
25200 
27720 
30240 
32760 

35280 
37800 
40320 
42840 
45360 
47880 
50400 


5880 

6720 

7560 

8400 

9240 

10080 

10920 

11760 

12600 

13440 

14280 

15120 

15960 

16800 


8820 
10080 
11340 
12600 
13860 
15120 
16380 
17640 
18900 
20160 
21420 
22680 
23940 
25200 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 



49-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24010 
27440 
30870 
34300 
37730 
41160 
44590 
48020 
51450 
54880 
58310 
61740 
65170 
68600 



23482 
26836 
30191 
33545 
36900 
40254 
43609 
46964 
50318 
53673 
57027 
60382 
63736 
67091 



22137 
25400 
28462 
31625 
34787 
37950 
41112 

44274 
47437 
50599 
53762 
56924 
60087 
63249 



20792 
23764 
26734 
29704 
32674 
35644 
38614 
41586 
44556 
47526 
50496 
53466 
56438 
59408 



19448 
22226 
25005 
27783 
30561 
33340 
36118 
38896 
41675 
44453 
47231 
50009 
52788 
55566 



2689 
3073 
3457 
3842 
4226 
4610 
4994 
5378 
5762 
6147 
6531 
6915 
7299 
7683 



5378 
6146 
6914 
7684 
8452 
9220 



10756 
11524 
12294 
13062 
13830 
14598 
15366 



3002 
3430 
3859 
4288 
4717 
5145 
5574 
6003 
6432 
6860 
7289 
7718 
8147 
8575 



21009 
24010 
27011 
30013 
33014 
36015 
39016 
42018 
45019 
48020 
51021 
54023 
57024 
60025 



18008 
20580 
23153 
25725 
28298 
30870 
33443 
36015 
38588 
41160 
43733 
46305 
48878 
51450 



6003 

6860 

7718 

8575 

9433 

10290 

11148 

12005 

12863 

13720 

14578 

15435 

16293 

17150 



9004 
10290 
11577 
12863 
14149 
15435 
16722 
18008 
19294 
20580 
21867 
23153 
24439 
25725 



12006 
13720 
15436 
171.50 
18866 
20580 
22296 
24010 
25726 
27440 
29156 
30870 
32586 
34300 



50-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24500 
28000 
31500 
35000 
38500 
42000 
45500 
49000 
52500 
56000 
59500 
63000 
66500 
70000 



23961 
27384 
30807 
34230 
37653 
41076 
44499 
47922 
51345 
54768 
58191 
61614 
65037 
68460 



22589 
25816 
29043 
32270 
35497 
38724 
41951 
45178 
48405 
51632 
54859 
58086 
61313 
64540 



21218 
24248 
27280 
30310 
33342 
36372 
39404 
42434 
45466 
48496 
51528 
54558 
57590 
60620 



19845 
22680 
25515 
28350 
31185 
34020 
36855 
39690 
42525 
45360 
48195 
51030 
53865 
56700 



2744 
3136 
3528 
3920 
4312 
4704 
5096 
5488 
5880 
6272 
6664 
7056 
7448 
7840 



5488 

6272 

7056 

7840 

8624 

9408 

10192 

10976 

11760 

12544 

13328 

14112 

14896 

15680 



3063 
3500 
3938 
4375 
4813 
5250 
5688 
6125 
6563 
7000 
7438 
7875 
8313 
8750 



21438 
24500 
27563 
30625 
33688 
36750 
39813 
42875 
45938 
49000 
52063 
55125 
58188 
61250 



18375 
21000 
23625 
26250 
28875 
31500 
34125 
36750 
39375 
42000 
44625 
47250 
49875 
52500 



6125 

7000 

7875 

8750 

9625 

10500 

11375 

12250 

13125 

14000 

14875 

15750 

16625 

17500 



9188 
10500 
11813 
13125 
14438 
15750 
17063 
18375 
19688 
21000 
22313 
23625 
24938 
26250 



12250 
14000 
15750 
17500 
19250 
21000 
22750 
24.500 
26250 
28000 
29750 
31500 
33250 
35000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



24990 
28560 
32130 
35700 
39270 
42840 
46410 
49980 
53550 
57120 
60690 
64260 
67830 
71400 



24440 
27932 
31423 
34915 
38406 
41898 
45389 



52372 
55863 
59355 
62846 
66338 
69829 



23041 
26332 
29624 
32915 
36207 
39498 
42790 
46082 
49373 
52665 
55956 
59248 
62539 
65831 



21642 
24732 
27824 
30916 
34008 
37100 
40192 
43282 
46374 
49466 
52558 
55650 
58740 
61832 



20242 
23134 
26025 
28917 
31809 
34700 
37592 
40484 
43376 
46267 
49159 
52051 
54942 
57834 



2799 
3199 
3599 
3998 
4398 
4798 
5198 
5598 
5998 
6397 
6797 
7197 
7597 
7997 

167 



5598 

6398 

7198 

7996 

8796 

9596 

10396 

11196 

11996 

12794 

13594 

14394 

15194 

15994 



3124 
3570 
4017 
4463 
4909 
5355 
5802 

6248 
6694 
7140 
7587 
8033 
8479 
8925 



21866 
24990 
28114 
31238 
34361 
37485 
40609 
43733 
46856 
49980 
53104 
56228 
59351 
62475 



18743 
21420 
24098 
26775 
29453 
32130 
34808 
37485 
40163 
42840 
45518 
48195 
50873 
53550 



6248 

7140 

8033 

8925 

9818 

10710 

11603 

12495 

13388 

14280 

15173 

16065 

16958 

17850 



9372 
10710 
12049 
13388 
14727 
16065 
17404 
18743 
20082 
21420 
22759 
24098 
25437 
26775 



12496 
14280 
16066 
17850 
19636 
21420 
23206 
24990 
26776 
28560 
30346 
32130 
33916 
35700 



62-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


25480 
29120 
32760 
36400 
40040 
43680 
47320 
50960 
54600 
58240 
61880 
65520 
69160 
72800 


24919 
28479 
32039 
35599 
39159 
42719 
46279 
49839 
53399 
56959 
60519 
64079 
67638 
71198 


23493 
26849 
30205 
33561 
36917 
40273 
43629 

46985 
50341 
53697 
57053 
60409 
63766 
67122 


22066 
25218 
28370 
31522 
34674 
37826 
40980 
44132 
47284 
50436 
53588 
56740 
59892 
63044 


20639 
23587 
26536 
29484 
32432 
35381 
38329 
41278 
44226 
47174 
50123 
53071 
56020 
58968 


2854 
3261 
3669 
4077 
4484 
4892 
5300 
5708 
6115 
6523 
6931 
7338 
7746 
8154 


5708 

6522 

7338 

8154 

8968 

9784 

10600 

11416 

12230 

13046 

13862 

14676 

15492 

16308 


3185 
3640 
4095 
4550 
5005 
5460 
5915 
6370 
6825 
7280 
7735 
8190 
8645 
9100 


22295 
25480 
28665 
31850 
35035 
38220 
41405 
44590 
47775 
50960 
54145 
57330 
60515 
63700 


19110 
21840 
24570 
27300 
30030 
32760 
35490 

38220 
40950 
43680 
46410 
49140 
51870 
54600 


6370 

7280 

8190 

9100 

10010 

10920 

11830 

12740 

13650 

14560 

15470 

16380 

17290 

18200 


9555 
10920 
12285 
13650 
15015 
16380 
17745 
19110 
20475 
21840 
23205 
24570 
25935 
27300 


12740 
14560 
16380 
18200 
20020 
21840 
23660 
25480 
27300 
29120 
30940 
32760 
34580 
36400 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



25970 
29680 
33390 
37100 
40810 
44520 
48230 
51940 
55650 
59360 
63070 
66780 
70490 
74200 



25399 
29027 
32655 
36284 
39912 
43541 
47169 
50797 
54426 
58054 
61682 
65311 
68939 
72568 



23944 
27365 
30786 
34206 
37627 
41047 
44468 
47889 
51309 
54730 
58151 
61571 
64992 
68412 



22490 
25702 
28916 
32128 
35342 
38554 
41768 
44980 
48192 
51406 
54618 
57832 
61044 
64258 



21036 
24041 
27046 
30051 
33056 
36061 
39066 
42071 
45077 
48082 
51087 
54092 
57097 
60102 



2909 
3324 
3740 
4155 
4571 
4986 
5402 
5817 
6233 
6648 
7064 
7479 
7895 
8310 



5818 

6648 

7480 

8310 

9142 

9972 

10804 

11634 

12466 

13296 

14128 

14958 

15790 

16620 



3247 
3710 
4174 
4638 
5102 
5565 
6029 
6493 
6957 
7420 
7884 
8348 
8812 
9275 



22724 
25970 
29216 
32463 
35709 
38955 
42201 
45448 
48694 
51940 
55186 
58433 
61679 
64925 



19478 
22260 
25043 
27825 
30608 
33390 
36173 
38955 
41738 
44520 
47303 
50085 
52868 
55650 



6493 

7420 

8348 

9275 

10203 

11130 

12058 

12985 

13913 

14840 

15768 

16695 

17623 

18550 



9739 
11130 
12522 
13913 
15304 
16695 
18087 
19478 
20869 
22260 
23652 
25043 
26434 
2782.5 



12986 
14840 
16696 
18550 
20406 
22260 
24116 
25970 
27826 
29680 
31536 
33390 
35246 
37100 



64-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26460 
30240 
34020 
37800 
41580 
45360 
49140 
52920 
56700 
60480 
64260 
68040 
71820 
75600 



25878 
29575 
33272 
36968 
40665 
44362 
48059 
51756 
55453 
59149 
62846 
66543 
70250 
73937 



24396 
27881 
31366 
34852 
38337 
41822 
45307 
48792 
52277 
55763 
59248 
62733 
66218 
69703 



22914 
26188 
29462 
32734 
36008 
39282 
42556 

45828 
49102 
52376 
55650 
58922 
62196 
65470 



21433 
24494 
27556 
30618 
33680 
36742 
39803 
42865 
45927 
48989 
52051 
55112 
58174' 
61236 



2964 
3387 
3810 
4234 
4657 
5080 
5504 
5927 
6350 
6774 
7197 
7620 
8044 
8467 



5928 

6774 

7620 

8468 

9314 

10160 

11008 

11854 

12700 

13548 

14394 

15240 

16088 

16934 



3308 
3780 
4253 
4725 
5198 
5670 
6143 
6615 
7088 
7560 
8033 
8505 
8978 
9450 



23153 
26460 
29768 
33075 
36383 
39690 
42998 
46305 
49613 
52920 
56228 
59535 
62843 
66150 



19845 
22680 
25515 
28350 
31185 
34020 
36855 
39690 
42525 
45360 
48195 
51030 
53865 
56700 



6615 

7560 

8505 

9450 

10395 

11340 

12285 

13230 

14175 

15120 

16065 

17010 

17955 

18900 



9423 
11340 
12758 
14175 
15593 
17010 
18428 
19845 
21263 
22680 
24098 
25515 
26933 
28350 



13230 
15120 
17010 
18900 
20790 
22680 
24570 
26460 
28350 
30240 
32130 
34020 
35910 
37800 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



26950 
30800 
34650 
38500 
42350 
46200 
50050 
53900 
57750 
61600 
65450 
69300 
73150 
77000 



26357 
30122 
33888 
37653 
41418 
45184 
48949 
52714 
56480 
60245 
64010 
67775 
71541 
75306 



24848 
28398 
31947 
35497 
39047 
42596 
46146 
49696 
53246 
56795 
60345 
63895 
67444 
70994 



23338 
26672 
30006 
33342 
36676 
40010 
43344 

46678 
50012 
53346 
56680 
60014 
63348 
66682 



21830 
24948 
28067 
31185 
34304 
37422 
40541 
43659 
46778 
49896 
53015 
56133 
59252 
62370 



3018 
3450 
3881 
4312 
4743 
5174 
5606 
6037 
6468 
6899 
7330 
7762 
8193 
8624 

lies 



6036 
6900 
7762 
8624 
9486 
10348 
11212 

12074 
12936 
13798 
14660 
15524 
16386 
17248 



3369 
3850 
4332 
4813 
5294 
5775 
6257 
6738 
7219 
7700 
8182 
8663 
9144 
9625 



23581 
26950 
30319 
33688 
37056 
40425 
43794 
47163 
50531 
53900 
57269 
60638 
64006 
67375 



20213 
23100 
25988 
28875 
31763 
34650 
37538 
40425 
43313 
46200 
49088 
51975 
54863 
57750 



6738 

7700 

8663 

9625 

10588 

11550 

12513 

13475 

14438 

15400 

16363 

17325 

18288 

19250 



10107 
11550 
12994 
14438 
15882 
17325 
18769 
20213 
21657 
23100 
24544 
25988 
27432 
28875 



13476 
15400 
17326 
19250 
21176 
23100 
25026 
26950 
28876 
30800 
32726 
34650 
36576 
38500 



56-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER 


3Q. FT.— 


1 PITC'H 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 

Load 

on 

Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


KM 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 

17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


27440 
31360 
35280 
39200 
43120 
47040 
50960 
54880 
58800 
62720 
66640 
70560 
74480 
78400 


26836 
30670 
34504 
38338 
42171 
46005 
49839 
53673 
57506 
61340 
65174 
69008 
72841 
76675 


25300 
28914 
32528 
36142 
39757 
43371 
46985 
50599 
54214 
57828 
61442 
65056 
68671 
72285 


23764 
27158 
30552 
33948 
37342 
40736 
44132 
47526 
50920 
54316 
57710 
61104 
64500 
67896 


22226 
25402 
28577 
31752 
34927 
38102 
41278 
44453 
47628 
50803 
53978 
57154 
60329 
63504 


3073 
3512 
3951 
4390 
4829 
5268 
5708 
6147 
6586 
7025 
7464 
7903 
8342 
8781 


6146 

7024 

7902 

8780 

9658 

10536 

11416 

12294 

13172 

14050 

14928 

15806 

16684 

17562 


3430 
3920 
4410 
4900 
5390 
5880 
6370 
6860 
7350 
7840 
8330 
8820 
9310 
9800 


24010 20580 
27440 23520 
30870 26460 
34300 29400 
37730 32340 
41160 35280 
44590 38220 
48020 41160 
51450 44100 
54880 47040 
58310 49980 
61740 52920 
65170'55860 
68600[58800 


6860 

7840 

8820 

9800 

10780 

11760 

12740 

13720 

14700 

15680 

16660 

17640 

18620 

19600 


10290 
11760 
13230 
14700 
16170 
17640 
19110 
20580 
22050 
23520 
24990 
26460 
27930 
29400 


13720 
15680 
17640 
19600 
21560 
23520 
25480 
27440 
29400 
31360 
33320 
35280 
37240 
39200 



67-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



27930 
31920 
35910 
39900 
43890 
47880 
51870 
55860 
59850 
63840 
67830 
71820 
75810 
79800 



27316 
31218 
35120 
39022 
42924 
46827 
50729 
54631 
58533 
62436 
66338 
70240 
74142 
78044 



25751 
29430 
33109 
36788 
40467 
44145 
47824 
51503 
55182 
58860 
62539 
66218 
69897 
73576 



24188 
27642 
31098 
34554 
38008 
41464 
44920 
48374 
51830 
55286 
58740 
62196 
65652 
69106 



22623 
25855 
29087 
32319 
35551 
38783 
42015 
45247 
48479 
51710 
54942 
58174 
61406 
64638 



3128 
3575 
4022 
4469 
4916 
5363 
5809 
6256 
6703 
7150 
7597 
8044 
8491 
8938 



6256 

7150 

8044 

8938 

9832 

10726 

11618 

12512 

13406 

14300 

15194 

16088 

16982 

17876 



3492 
3990 
4489 
4988 
5487 
5985 
6484 
6983 
7482 
7980 
8479 
8978 
9477 
9975 



24439 
27930 
31421 
34913 
38404 
41895 
45386 
48878 
52369 
55860 
59351 
62843 
66334 
69825 



20948 
23940 
26933 
29925 
32918 
35910 
38903 
41895 
44888 
47880 
50873 
53865 
56858 
59850 



6983 

7980 

8978 

9975 

10973 

11970 

12968 

13965 

14963 

15960 

16958 

17955 

18953 

19950 



10474 
11970 
13467 
14963 
16459 
17955 
19452 

20948 
22444 
23940 
25437 
26933 
28429 
29925 



13966 
15960 
17956 
19950 
21946 
23940 
25936 
27930 
29926 
31920 
33916 
35910 
37906 
39900 



68-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



28420 
32480 
36540 
40600 
44660 
48720 
52780 
56840 
60900 
64960 
69020 
73080 
77140 
81200 



27795 
31765 
35736 
39707 
43677 
47648 
51619 
55590 
59560 
63531 
67502 
71472 
75443 
79414 



26203 
29947 
33690 
37433 
41177 
44920 
48663 
52406 
56150 
59893 
63636 
67380 
71123 
74866 



24612 
28128 
31644 
35160 
38676 
42192 
45708 
49224 
52740 
56256 
59772 
63288 
66804 
70320 



23020 
26309 
29597 
32886 
36175 
39463 
42752 

46040 
49329 
52618 
55906 
59195 
62483 
65772 



3183 
3638 
4092 
4547 
5002 
5457 
5911 
6366 
6821 
7276 
7730 
8185 
8640 
9094 



6366 

7276 

8184 

9094 

10004 

10914 

11822 

12732 

13642 

14552 

15460 

16370 

17280 

18188 



3553 
4060 
4568 
5075 
5583 
6090 
6598 
7105 
7613 
8120 
8628 
9135 
9643 
10150 



24868 
28420 
31973 
35525 
39078 
42630 
46183 
49735 
53288 
56840 
60393 
63945 
67498 
71050 



21315 
24360 
27405 
30450 
33495 
36540 
39585 
42630 
45675 
48720 
51765 
54810 
57855 
60900 



7105 
8120 
9135 
10150 
11165 
12180 
13195 
14210 
15225 
16240 
17255 
18270 
19285 
20300 



10658 
12180 
13703 
15225 
16748 
18270 
19793 
21315 
22838 
24360 
25883 
27405 
28928 
30450 



14210 
16240 
18270 
20300 
22330 
24360 
26390 
28420 
30450 
32480 
34510 
36540 
38570 
40600 



69-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



28910 
33040 
37170 
41300 
45430 
49560 
53690 
57820 
61950 
66080 
70210 
74340 
78470 
82600 



28274 
32313 
36352 
40391 
44431 
48470 
52509 
56548 
60587 
64626 
68665 
72705 
76744 
80783 



26655 
30463 
34271 
38079 
41886 
45694 
49502 

53310 
57118 
60926 
64734 
68541 
72349 
76157 



25036 
28612 
32190 
35766 
39342 
42918 
46496 
50072 
53648 
57226 
60802 
64378 
67956 
71532 



23417 
26762 
30108 
33453 
36798 
40144 
43489 
46834 
50180 
53525 
56870 
60215 
63561 
66906 



3238 
3700 
4163 
4626 
5088 
5551 
6013 
6476 
6938 
7401 
7864 
8326 
8789 
9251 



6476 

7400 

8326 

9252 

10176 

11102 

12026 

12952 

13876 

14802 

15728 

16652 

17578 

18502 



3614 
4130 
4647 
5163 
5679 
6195 
6712 
7228 
7744 
8260 
8777 
9293 
9809 
10325 



25296 
28910 
32524 
36138 
39751 
43365 
46979 
50593 
54206 
57820 
61434 
65048 
68661 
72275 



21683 
24780 
27878 
30975 
34073 
37170 
40268 
43365 
46463 
49560 
52658 
55755 
58853 
61950 



7228 
8260 
9293 
10325 
11358 
12390 
13423 
14455 
15488 
16520 
17553 
18585 
19618 
20650 



10842 
12390 
13939 
15488 
17037 
18585 
20134 

21683 
23232 
24780 
26329 
27878 
29427 
30975 



14456 
16520 
18586 
20650 
22716 
24780 
26846 
28910 
30976 
33040 
35106 
37170 
39236 
41300 
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60-ft. Span 



LOAD 70 LBS. PER SQ. 



FT. — I PITCH 



Center to 
Center 

of 
Trusses 



Total 
Load 



Truss 



AE 



BF 



CI 



DJ 



EF-IJ 



GH 



FG-HI 



EM 



GM 



HK 



JK 



KM 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



29400 
33600 
37800 
42000 
46200 
50400 
54600 
58800 
63000 
67200 
71400 
75600 
79800 
84000 



28753 
32861 
36968 
41076 
45184 
49291 
53399 
57506 
61614 
65722 
69829 
73937 
78044 
82152 



27107 
30979 
34852 
38724 
42596 
46469 
50341 
54214 
58086 
61958 
65831 
69703 
73576 
77448 



25460 
29098 
32734 
36372 
40010 
43646 
47284 
50920 
54558 
58196 
61832 
65470 
69106 
72744 



23814 
27216 
30618 
34020 
37422 
40824 
44226 
47628 
51030 
54432 
57834 
61236 
64638 
68040 



3293 
3763 
4234 
4704 
5174 
5645 
6115 
6586 
7056 
7526 
7997 
8467 
8938 
9408 



6586 

7526 

8468 

9408 

10348 

11290 

12230 

13172 

14112 

15052 

15994 

16934 

17876 

18816 



3675 
4200 
4725 
5250 
5775 
6300 
6825 
7350 
7875 
8400 
8925 
9450 
9975 
10500 



25725 
29400 
33075 
36750 
40425 
44100 
47775 
51450 
55125 
58800 
62475 
66150 
69825 
73500 



22050 
25200 
28350 
31500 
34650 
37800 
40950 
44100 
47250 
50400 
53550 
56700 
59850 
63000 



7350 
8400 
9450 
10500 
11550 
12600 
13650 
14700 
15750 
16800 
17850 
18900 
19950 
21000 



11025 
12600 
14175 
15750 
17325 
18900 
20475 
22050 
23625 
25200 
26775 
28350 
29925 
31500 



14700 
16800 
18900 
21000 
23100 
25200 
27300 
29400 
31500 
33600 
35700 
37800 
39900 
42000 



61-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



29890 
34160 
38430 
42700; 
46970 
51240 
55510 
59780 
64050 
68320 
72590 
76860 
81130 
85400 



29232 
33408 
37585 
41761 
45937 
50113 
54289 
58465 
62641 
66817 
70993 
75169 
79345 
83521 



27559 
31496 
35432 
39369 
43306 
47243 
51180 
55117 
59054 
62991 
66928 
70865 
74802 
78739 



25884 
29582 
33280 
36978 
40676 
44374 
48072 
51770 
55468 
59166 
62862 
66560 
70258 
73956 



24210 
27670 
31128 
34587 
38046 
41504 
44963 
48422 
51881 
55339 
58798 
62257 
65715 
69174 



3348 
3826 
4304 
4782 
5261 
5739 
6217 
6695 
7174 
7652 
8130 
8608 
9087 
9565 



6696 

7652 

8608 

9564 

10522 

11478 

12434 

13390 

14348 

15304 

16260 

17216 

18174 

19130 



3737 
4270 
4804 
5338 
5872 
6405 
6939 
7473 
8007 
8540 
9074 
9608 
10142 
10675 



26154 
29890 
33626 
37363 
41099 
44835 
48571 
52308 
56044 
59780 
63516 
67253 
70989 
74725 



22418 
25620 
28823 
32025 
35228 
38430 
41633 
44835 
48038 
51240 
54443 
57645 
60848 
64050 



7473 
8540 
9608 
10675 
11743 
12810 
13878 
14945 
16013 
17080 
18148 
19215 
20283 
21350 



11209 
12810 
14412 
16013 
17614 
19215 
20817 
22418 
24019 
25620 
27222 
28823 
30424 
32025 



14946 
17080 
19216 
21350 
23486 
25620 
27756 
29890 
32026 
34160 
36296 
38430 
40566 
42700 



62-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



30380 
34720 
39060 
43400 
47740 
52080 
56420 
60760 
65100 
69440 
73780 
78120 
82460 
86800 



29712 
33956 
38201 
42445 
46690 
50934 
55179 
59423 
63668 
67912 
72157 
76401 
80646 
84890 



28010 
32012 
36013 
40015 
44016 
48018 
52019 
56021 
60022 
64024 
68025 
72027 
76028 
80030 



26310 
30068 
33826 
37584 
41342 
45102 
48860 
52618 
56376 
60136 
63894 
67652 
71410 
75168 



24608 
28123 
31639 
35154 
38669 
42185 
45700 
49216 
52731 
56246 
59762 
63277 
66793 
70308 



3403 
3889 
4375 
4861 
5347 
5833 
6319 
6805 
7291 
7777 
8263 
8749 
9236 
9722 



6806 

7778 

8750 

9722 

10694 

11666 

12638 

13610 

14582 

15554 

16526 

17498 

18472 

19444 



3798 
4340 
4883 
5425 
5968 
6510 
7053 
7595 
8138 
8680 
9223| 
9765 
10308 
10850! 



26583 
30380 
34178 
37975 
41773 
45570 
49368 
53165 
56963 
60760 
64558 
68355 
72153 
75950 



22785 
26040 
29295 
32550 
35805 
39060 
42315 
45570 
48825 
52080 
55335 



7595 
8680 
9765 
10850 
11935 
13020 
14105 
15190 
16275 
17360 
18445 



5859019530 
6184520615 
6510021700 



11393 
13020 
14648 
16275 
17903 
19530 
21158 
22785 
24413 
26040 
27668 
29295 
30923 
32550 



15190 
17360 
19530 
21700 
23870 
26040 
28210 
30380 
32550 
34720 
36890 
39060 
41230 
43400 



63-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



30870 
35280 
39690 
44100 
48510 
52920 
57330 

61740 
661.50 
70560 
74970 
79380 
83790 
88200 



30191|28462 
34504I32528 
38817 36594 



43130 
47443 
51756 
56069 



40660 
44726 
48792 
52858 



60382 56924 
64695 60990 
69008j 65056 
73321169122 
7763473188 
81947,77254 
86260:81320 



26734 
30552 
34372 
38190 
42010 
45828 
49648 

53466 
57286 
61104 
64924 
68744 
72562 
76382 



25005 
28577 
32149 
35721 
39293 
42865 
46437 

50009 
53582 
57154 
60726 
64298 
67870 
71442 



3457 
3951 
4445 
4939 
5433 
5927 
6421 

6915 
7409 
7903 
8397 
8891 
9384 
9878 



6914 

7902 

8890 

9878 

10866 

11854 

12842 

13830 
14818 
15806 
16794 
17782 
18768 
19756 



3859 
4410 
4962 
5513 
6064 
6615 
7167 

7718 
8269 
8820 
9372 
9923 
10474 
11025 



27011 
30870 
34729 
38588 
42446 
46305 
50164 

54023 
57881 
61740 
65599 
69458 
73316 
77175 



23153 
26460 
29768 
33075 
36383 
39690 
42998 

46305 
49613 
52920 
56228 
59535 
62843 
66150 



7718 
8820 
9923 
11025 
12128 
13230 
14333 

15435 
16538 
17640 
18743 
19845 
20948 
22050 



11577 
13230 
14884 
16538 
18192 
19845 
21499 
23153 
24807 
26460 
28114 
29768 
31422 
33075 



15436 
17640 
19846 
22050 
24256 
26460 
28666 
30870 
33076 
35280 
37486 
39690 
41896 
44100 
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64-ft. Span 


LOAD 


70 LBS. PER SQ. FT. — 


1 PITCH 








Center to 
Center 

of 
Trusses 


Total 
Load 

on 
Truss 


AE 


BF 


CI 


DJ 


EF-IJ 


GH 


FG-HI 


EM 


GM 


HK 


JK 


K.M 


7 Feet . 

8 Feet . 

9 Feet . 

10 Feet . 

11 Feet . 

12 Feet . 

13 Feet . 

14 Feet . 

15 Feet . 

16 Feet . 
. 17 Feet . 

18 Feet . 

19 Feet . 

20 Feet . 


31360 

35840 
40320 
44800 
49280 
53760 
58240 
62720 
67200 
71680 
76160 
80640 
85120 
89600 


30670 
35052 
39433 
43814 
48196 
52577 
56959 
61340 
65722 
70103 
74484 
78866 
83247 
87629 


28914 
33044 
37175 
41306 
45436 
49567 
53697 
57828 
61958 
66089 
70220 
74350 
78481 
82611 


27158 
31038 
34918 
38796 
42676 
46556 
50436 
54316 
58196 
62074 
65954 
69834 
73714 
77594 


25402 
29030 
32659 
36288 
39917 
43546 
47174 
50803 
54432 
58061 
61690 
65318 
68947 
72576 


3512 
4014 
4516 
5018 
5519 
6021 
6523 
7025 
7526 
8028 
8530 
9032 
9533 
10035 


7024 
8028 
9032 
10036 
11038 
12042 
13046 
14050 
15052 
16056 
17060 
18064 
19066 
20070 


3920 

4480 

5040 

5600 

6160 

6720 

7280 

t'840 

8400 

8960 

9520 

10080 

10640 

11200 


27440 
31360 
35280 
39200 
43120 
47040 
50960 
54880 
58800 
62720 
66640 
70560 
74480 
78400 


23520 
26880 
30240 
33600 
36960 
40320 
43680 
47040 
50400 
53760 
57120 
60480 
63840 
67200 


7840 
8960 
10080 
11200 
12320 
13440 
14560 
15680 
16800 
17920 
19040 
20160 
21280 
22400 


11760 
13440 
15120 
16800 
18480 
20160 
21840 
23520 
25200 
26880 
28560 
30240 
31920 
33600 


15680 
17920 
20160 
22400 
24640 
26880 
29120 
31360 
33600 
35840 
38080 
40320 
42560 
44800 



66-ft. Span 



7 Feet 

8 Feet 

9 Feet 

10 Feet 

11 Feet 

12 Feet 

13 Feet 

14 Feet 

15 Feet 

16 Feet 

17 Feet 

18 Feet 

19 Feet 

20 Feet 



31850 
36400 
40950 
45500 
50050 
54600 
59150 
63700 
68250 
72800 
77350 
81900 
86450 
91000 



31149 
35599 
40049 
44499 
48949 
53399 
57849 
62299 
66749 
71198 
75648 
80098 
84548 



29366 
33561 
37756 
41951 
46146 
50341 
54536 
58731 
62927 
67122 
71317 
75512 
79707 
83902 



27582 
31522 
35462 
39404 
43344 
47284 
51224 
55164 
59104 
63044 
66986 
70926 
74866 
78806 



25799 
29484 
33170 
36855 
46641 
44226 
47912 
51597 
55283 
58968 
62654 
66339 
70025 
73710 



3567 
4077 
4586 
5096 
5606 
6115 
6625 
7134 
7644 
8154 
8663 
9173 
9682 
10192 



7134 
8154 
9172 
10192 
11212 
12230 
13250 
14268 
15288 
16308 
17326 
18346 
19364 
20384 



3982 

4550 

5119 

5688 

6257 

6825 

7394 

7963 

8532 

9100 

9669 

10238 

10807 

11375 



27869 
31850 
35831 
39813 
43794 
47775 
51756 
55738 
59719 
63700 
67681 
71663 
75644 
79625 



23888 
27300 
30713 
34125 
37538 
40950 
44363 
47775 
51188 
54600 
58013 
61425 
64838 
68250 



7963 
9100 
10238 
11375 
12513 
13650 
14788 
15925 
17063 
18200 
19338 
20475 
21613 
22750 



11944 
13650 
15357 
17063 
18769 
20475 
22182 

23888 
25594 
27300 
29007 
30713 
32419 
34125 



15926 
18200 
20476 
22750 
25026 
27300 
29576 
31850 
34126 
36400 
38676 
40950 
43226 
45500 
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COMPRESSION MEMBERS 

Pages 175-198 



173 



COMPRESSION MEMBERS 
New York 

The tables of strengths of compression members of one and two angle sections as given 

on the following pages, 175 to 186, are based upon the formula 15,200-58^. The lengths 

are carried to the nearest foot, when the length divided by the radius of gyration is equal 
to or less than 120. 

Figures are given in the cases of two angles with the axis placed in two different directions, 
and, for angles of unequal legs, with the long and short legs outstanding, which makes the 
tables complete for all purposes. 

Example 

Required the size of two angles to support a compressive load of 48,000 lbs., the un- 
supported length of the member to be 10 feet. 

Referring to page 180, and looking down the column headed 10, which is the length, 
the figure 480 will be found, and since the loads given are in hundreds of pounds this is 
the figure sought. Following the line, where this 480 occurs, to the left, to the column 
headed "Size of Angle," the size required is given as 4 X 3 X f. 
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COMPRESSION 


MEMBERS 


















1 ATigle {Equal Legs) 


Length divided by- 


L = Length in Inches 






New Ynrk 




Least Radius of 


R = Radius of Gyraton 








■< 




Gyration not to 








15200 - 




exceed 120 


Axii at miiiaatuA 


















hj dotted UoB. 


*© 


u 
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L = Length in Inches 
R = Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 
2 Angles (Short Legs Outstanding) 
New York 
L 



15200 - 58 



R 



Length divided by 
Least Radius of 
Gyration not to 
exceed 120 



Azu lu Indicated 


Qi 






























taj dotted line. 


§ 


C 

< 




























'??|. 


r 


1 






Length it 


1 Feet- 


-Total Allowab 


e Loads 


in Hundreds of Pounds 






Size of Angles 




1 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


lo 


II 


12 


13 


14 


IS 


i6 


17 


2^X2 XA 


.79 


1.62 


190 


175 


161 


146 


132 




















2^X2 X i 


.78 


2.12 


247 


228 


209 


190 


171 




















2^X2 Xt\ 


.78 


2.62 


305 


281 


258 


235 


211 




















2ix2 X t 


.77 


3.10 


359 


331 


303 


275 


248 




















2^X2 xA 


.76 


3.56 


411 


378 


346 


313 


280 




















2^X2 Xi 


.75 


4.00 


460 


422 


385 


348 


311 




















3 X2JX i 


.95 


2.62 


321 


302 


283 


264 


245 


226 


206 
















3 X2ixA 


.94 


3.24 


397 


373 


349 


325 


301 


277 


253 
















3 X2iX| 


.93 


3.84 


469 


440 


411 


383 


354 


325 


296 
















3 X2ixA 


.92 


4.44 


541 


507 


473 


440 


406 


373 


339 
















3 X2JX i 


.91 


5.00 


607 


569 


531 


492 


454 


416 


378 
















3 X2ixA 


.91 


5.56 


675 


633 


590 


547 


505 


462 


420 
















3iX2iX i 


1.12 


2.88 


366 


348 


330 


313 


295 


277 


259 


241 


223 












3ix2iXA 


1.11 


3.56 


452 


430 


407 


385 


363 


340 


318 


296 


273 












3iX2JX| 


1.10 


4.22 


535 


508 


481 


455 


428 


401 


375 


348 


321 












3JX2ixA 


1.09 


4.86 


615 


584 


553 


522 


491 


459 


428 


397 


366 












3JX2iX i 


1.09 


5.50 


696 


660 


625 


590 


555 


520 


485 


450 


415 












3iX2JXA 


1.08 


6.12 


773 


733 


694 


654 


615 


575 


536 


497 


457 












3JX2JX f 


1.07 


6.72 


847 


803 


759 


715 


672 


628 


584 


541 


497 












3iX2ixH 


1.06 


7.30 


918 


870 


822 


774 


726 


678 


630 


582 


534 












3iX3 XA 


1.10 


3.86 


489 


465 


440 


416 


391 


367 


343 


318 














3iX3 Xl 


1.09 


4.60 


582 


552 


523 


494 


464 


435 


405 


376 














3^X3 XA 


1.08 


5.30 


669 


635 


601 


567 


532 


498 


464 


430 














3ix3 Xi 


1.07 


6.00 


756 


717 


678 


639 


600 


561 


522 


483 














3iX3 XA 


1.07 


6.68 


842 


798 


755 


711 


668 


625 


581 


538 














3ix3 X f 


1.06 


7.34 


923 


875 


827 


778 


730 


682 


634 


586 














3ix3 Xii 


1.05 


8.00 


1004 


951 


898 


845 


792 


739 


686 


633 














3ix3 X i 


1.04 


8.62 


1079 


1022 


964 


906 


849 


791 


733 


676 














3jx3 xn 


1.04 


9.24 


1157 


1095 


1033 


972 


910 


848 


786 


724 














4 X3 XtV 


1.27 


4.18 


544 


521 


498 


475 


452 


429 


406 


384 


361 


338 










4 X3 X f 


1.26 


4.96 


644 


617 


590 


562 


535 


507 


480 


453 


425 


398 










4 X3 XtV 


1.25 


5.74 


745 


713 


681 


649 


617 


585 


553 


521 


489 


457 










4 X3 Xi 


1.25 


6.50 


843 


807 


771 


735 


698 


662 


626 


590 


554 


518 








- 


4 X3 XA 


1.24 


7.24 


938 


897 


857 


816 


775 


735 


694 


654 


613 


572 










4 X3 Xf 


1.23 


7.96 


1030 


985 


940 


895 


850 


805 


760 


715 


670 


625 










4 X3 XH 


1.22 


8.68 


1121 


1072 


1022 


973 


923 


874 


824 


775 


725 


676 










4 X3 Xi 


1.22 


9.38 


1212 


1158 


1105 


1051 


998 


944 


891 


837 


784 


731 










4 X3 XH 


1.21 


10.06 


1298 


1240 


1182 


1124 


1066 


1008 


951 


893 


835 


770 










5 X3 XA 


1.61 


4.80 


647 


626 


605 


584 


564 


543 


522 


501 


481 


460 


439 


418 


398 


377 


5 X3 Xf 


1.61 


5.72 


771 


746 


721 


696 


672 


647 


622 


597 


573 


548 


523 


499 


474 


449 


5 X3 XA 


1.60 


6.62 


891 


862 


833 


805 


776 


747 


718 


689 


660 


632 


603 


574 


545 


516 


5 X3 Xi 


1.59 


7.50 


1009 


976 


943 


910 


877 


845 


812 


779 


746 


713 


680 


648 


615 


582 


5 X3 XA 


1.58 


8.36 


1123 


1087 


1050 


1013 


976 


939 


902 


866 


829 


792 


755 


718 


682 


645 


5X3X1 


1.57 


9.22 


1238 


1197 


1156 


1115 


1074 


1033 


993 


952 


911 


870 


829 


788 


747 


706 


6 X3 XH 


1.56 


10.06 


1350 


1305 


1260 


1215 


1170 


1125 


1080 


1036 


991 


946 


901 


856 


811 


766 


5 X3 XI 


1.55 


10.88 


1458 


1410 


1361 


1312 


1263 


1214 


1165 


1116 


1068 


1019 


970 


921 


872 


823 


5 X3 Xii 


1.55 


11.68 


1566 


1513 


1461 


1408 


1356 


1303 


1251 


1198 


1146 


1094 


1041 


989 


936 


884 


5 X3JXA 


1.61 


5.12 


690 


668 


645 


623 


601 


579 


556 


535 


513 


491 


468 


446 


424 


402 


5 X3ix| 


1.60 


6.10 


821 


795 


768 


741 


715 


688 


662 


635 


609 


682 


556 


529 


503 


476 


5 XSiXtV 


1.59 


7.06 


949 


919 


888 


857 


826 


795 


764 


733 


702 


671 


640 


610 


579 


548 


6 xSiXi 


1.58 


8.00 


1075 


1040 


1005 


969 


934 


899 


864 


829 


793 


758 


723 


688 


653 


617 


5 X3iXA 


1.57 


8.94 


1200 


1161 


1121 


1081 


1042 


1002 


962 


923 


883 


843 


804 


764 


724 


685 


5 X3iX| 


1.56 


9.84 


1320 


1276 


1232 


1188 


1144 


1100 


1057 


1013 


969 


925 


881 


837 


793 


749 








4 


5 


6 


7 


8 


9 


lO 


II 


12 


13 14 


IS 


i6 


17 
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(Continued) 



COMPRESSION MEMBERS 
Angles (Short Legs Outstanding). New York — Continued 



Axis as Indltrnted 


(>$ 






by dotted Use. 


s 


m 




^ 


•777771 

5 -- 


o 


■a 


Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 


Size of Angles 




1 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


lo 


n 


12 


13 


14 


15 


i6 


I? 


i8 


19 


20 


5 X3ixH 


1.56 


10.74 


1441 


1393 


1345 


1297 


1249 


1201 


1153 


1105 


1057 


1009 


962 


914 


866 


818 








5 X3, X i 


1.55 


11.62 


1558 


1505 


1453 


1401 


1349 


1296 


1244 


1192 


1140 


1087 


1035 


983 


931 


878 








5 X3, Xif 


1.54 


12.50 


1674 


1618 


1561 


1505 


1448 


1392 


1335 


1279 


1222 


1166 


1109 


1053 


997 


930 








5 X3-X J 


1.53 


13.34 


1785 


1724 


1664 


1603 


1542 


1482 


1421 


1360 


1300 


1239 


1178 


1118 


1057 


996 








6 X3JXf 


1.94 


6.84 


942 


917 


893 


868 


843 


819 


794 


770 


745 


721 


696 


672 


647 


623 


598 


573 


549 


6 x3ixA 


1.93 


7.94 


1092 


1064 


1035 


1007 


978 


949 


921 


892 


863 


835 


806 


778 


749 


720 


692 


663 


634 


6 XSJXi 


1.92 


9.00 


1238 


1205 


1172 


1140 


1107 


1074 


1042 


1009 


977 


944 


911 


879 


846 


813 


781 


748 


716 


6 XSiXA 


1.91 


10.06 


1382 


1346 


1309 


1273 


1236 


1199 


1163 


1126 


1089 


1053 


1016 


979 


943 


906 


870 


833 


796 


6 X3ix f 


1.90 


11.10 


1525 


1484 


1443 


1403 


1362 


1321 


1281 


1240 


1199 


1159 


1118 


1077 


10.37 


996 


955 


915 


874 


6 X34XH 


1.89 


12.12 


1664 


1619 


1574 


1530 


1485 


1441 


1396 


1351 


1307 


1262 


1217 


1173 


1128 


1083 


1039 


994 


943 


6 X3iX 1 


1.88 


13.12 


1800 


1751 


1703 


1654 


1606 


1557 


1509 


1460 


1412 


1363 


1314 


1266 


1217 


1169 


1120 


1072 


1023 


6 X3ixH 


1.87 


14.12 


1936 


1883 


1831 


1778 


1726 


1673 


1621 


1568 


1516 


1463 


1411 


1358 


1305 


1253 


1200 


1148 


1095 


6 X3ixi 


L.86 


15.10 


2069 


2013 


1956 


1900 


1843 


1787 


1730 


1674 


1617 


1561 


1504 


1448 


1391 


1335 


1278 


1222 


1165 


6 X4 X t 


1.93 


7.22 


993 


967 


941 


915 


889 


863 


837 


811 


785 


759 


733 


707 


681 


655 


629 


603 


577 


6 X4 XVV 


1.92 


8.36 


1150 


1119 


1089 


1059 


1028 


998 


968 


937 


907 


877 


846 


816 


786 


756 


725 


695 


665 


6 X4 X * 


1.91 


9.50 


1305 


1271 


1236 


1202 


1167 


1133 


1098 


1063 


1029 


994 


960 


925 


890 


856 


821 


787 


752 


6 X4 XA 


1.90 


10.62 


1459 


1420 


1381 


1342 


1303 


1264 


1225 


1186 


1147 


1109 


1070 


1031 


992 


953 


914 


875 


836 


6 X4 XI 


1.90 


11.72 


1610 


1567 


1524 


1481 


1438 


1395 


1352 


1309 


1266 


1223 


1180 


1138 


1095 


1052 


1009 


966 


923 


6 X4 xa 


1.89 


12.82 


1760 


1713 


1665 


1618 


1571 


1524 


1476 


1429 


1382 


1335 


1288 


1240 


1193 


1146 


1099 


1052 


1004 


6 X4 X } 


1.88 


13.88 


1904 


1853 


1801 


1750 


1699 


1647 


1596 


1545 


1493 


1442 


1391 


1339 


1288 


1237 


1185 


1134 


1083 


6 X4 Xii 


1.87 


14.94 


2048 


1993 


1937 


1882 


1826 


1770 


1715 


1659 


1604 


1548 


1492 


1437 


1381 


1326 


1270 


1214 


1159 


6 X4 Xi 


1.86 


15.98 


2190 


2130 


2070 


2010 


1951 


1891 


1831 


1771 


1712 


1652 


1592 


1532 


1472 


1413 


1353 


1293 


1233 








4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


II 


12 


13 


14 


IS 


i6 


17 


i8 


19 


20 



181 



L = Length in Inches 
R = Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 

2 Angles (Short Legs Outstanding) 

New 



15200 - 



York 



Length divided by- 
Least Radius of 
Gjrration not to 
exceed 120 



Axku 
by dott 


indicated 
edllae. 


(Si 

1 

.2 

m 

P4 


< 

o 
1 






Length 


n Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 






Size of Angles 


4 


S 


6 


7 


8 


9 


ID 


II 


12 


13 


14 


IS 


2iX2 Xt^ 
2iX2 Xi 
2ix2 X,^ 
2ix2 X 1 
2iX2 Xi^ 
2^X2 X i 

3 X2iX i 
3 X2iXT^ 
3 X2iXl 
3 X2JXt^ 
3 X2iX i 

3 X2iX,^ 

3iX2iXi 
3iX2iX,^ 
3iX2iX| 
3iX2iXT^ 
3iX2iXi 
3iX2iX-A 
3iX2iX| 
3iX2JXli 

3ix3 X^^ 
3ix3 X 1 
3iX3 X^ 
3JX3 X i 
3^X3 Xt% 
3iX3 X f 
3^X3 Xii 
3iX3 X i 
3iX3 Xii 
A = 

4 X3 Xr% 
4 X3 X| 
4 X3 Xt^ 
4 X3 X i 
4 X3 X^ 
4 X3 XI 
4 X3 Xii 
4 X3 X i 

4 X3 Xii 

A = 

5 X3 XA 
5 X3 X 1 
5 X3 Xt^s 
5 X3 Xi 
5 X3 XA 
5 X3 X 1 
5 X3 Xii 
5 X3 X i 
5 X3 Xif 


i" 


.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.94 

1.13 
1.14 
1.16 
1.17 
1.18 
1.20 

1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.14 
1.15 
1.16 
1.18 

1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.42 
1.43 
1.45 

1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.37 
1.38 
1.40 

1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.29 
1.30 
1.32 


1.62 
2.12 
2.62 
3.10 
3.56 
4.00 

2.62 
3.24 
3.84 
4.44 
5.00 
5.56 

2.88 
3.56 
4.22 
4.86 
5.50 
6.12 
6.72 
7.30 

3.86 
4.60 
5.30 
6.00 
6.68 
7.34 
8.00 
8.62 
9.24 

4.18 
4.96 
5.74 
6.50 
7.24 
7.96 
8.68 
9.38 
10.06 

4.80 

6.72 

6.62 

7.50 

8.36 

9.22 

10.06 

10.88 

11.68 


195 
256 
317 
376 
433 
490 

334 
413 
492 
569 
642 
716 

364 
451 
536 
618 
702 
782 
860 
937 

507 

605 

698 

791 

882 

970 

1059 

1142 

1227 

546 

649 

751 

852 

950 

1046 

1143 

1237 

1329 

620 

740 

858 

973 

1086 

1199 

1312 

1421 

1529 

4 


182 
239 
297 
353 
406 
460 

318 
394 
468 
543 
613 
684 

346 
428 
509 
588 
668 
745 
820 
894 

487 

581 

671 

761 

848 

933 

1020 

1101 

1183 

523 

622 

721 

818 

912 

1005 

1099 

1189 

1279 

593 

708 

820 

931 

1040 

1149 

1258 

1363 

1467 

s 


169 
223 
277 
329 
380 
430 

301 
374 
445 
516 
583 
652 

327 
406 
483 
557 
635 
708 
780 
851 

467 
558 
644 
730 
815 
897 
981 
1059 
1138 

601 

696 

691 

784 

875 

964 

1055 

1142 

1229 

565 

676 

783 

889 

994 

1098 

1203 

1304 

1406 

6 


157 
206 
256 
305 
353 
401 

285 
354 
422 
490 
654 
619 

309 
383 
456 
527 
601 
671 
739 
808 

448 
534 
617 
700 
781 
860 
942 
1017 
1094 

479 

569. 

661 

750 

837 

923 

1011 

1095 

1179 

538 

643 

746 

848 

948 

1048 

1149 

1246 

1344 

7 


144 
190 
236 
282 
326 
371 

269 
334 
399 
464 
524 
587 

291 
361 
430 
497 
567 
634 
699 
765 

428 
511 
690 
670 
748 
824 
902 
975 
1050 

456 
543 
630 
716 
800 
882 
967 
1047 
1129 

511 

611 

709 

806 

901 

997 

1096 

1188 

1283 

8 


131 
173 
216 
258 
299 
341 

253 
314 
376 
437 
495 
555 

272 
338 
403 
467 
534 
597 
669 
722 

408 
487 
663 
640 
714 
787 
863 
933 
1005 

434 
617 
600 
682 
762 
841 
922 
1000 
1079 

483 

578 

672 

764 

855 

947 

1041 

1130 

1221 

9 


118 
167 
196 
234 
272 
312 

237 
296 
353 
411 
465 
623 

264 
316 
377 
437 
600 
660 
618 
679 

388 
464 
536 
609 
681 
751 
824 
891 
961 

412 
490 
570 
648 
725 
800 
878 
953 
1029 

466 
546 
635 
722 
809 
896 
986 
1071 
1169 

ID 


221 
275 
330 
384 
436 
490 

236 
293 
360 
406 
467 
523 
578 
636 

368 
440 
609 
679 
647 
714 
786 
849 
917 

389 
464 
640 
614 
687 
759 
834 
906 
979 

428 
513 
598 
681 
763 
846 
932 
1013 
1098 
II 


205 
255 
307 
358 
406 
458 

217 
271 
324 
376 
433 
486 
538 
593 

348 
417 
482 
549 
614 
678 
746 
807 
872 

367 
438 
609 
680 
649 
718 
790 
868 
929 

401 
481 
661 
639 
717 
796 
878 
955 
1036 

12 


328 
393 
456 
519 
681 
642 
706 
765 
828 

344 
411 
479 
546 
612 
677 
746 
811 
879 

374 
449 
523 
597 
671 
745 
824 
897 
976 

13 


308 
370 
429 
488 
647 
606 
667 
723 
784 

322 
385 
449 
612 
574 
636 
702 
764 
829 

346 
416 
486 
565 
624 
694 
769 
838 
913 

14 
























r 
























r 
































1" 


289 




346 




402 
458 
514 




569 




628 




681 




739 


r 
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(Continued) 



COMPRESSION MEMBERS 
2 Angles {Short Legs Outstanding). New York- 



- Continued 



Azla ae ladlonted 
by dotted line. 



-AL- 



Size of Angles 



A = r 

5 XSiXi^B 
5 X3ixi . 
5 X3ixA ■ 
5 X3ix i . 
5 XSiXA- 
5 XSJX i . 
5 X3ixH ■ 
5 X3ix i . 
5 X3ixM . 

5 X3ix J . 

A = r 

6 X3iXi . 
6 X3ixA . 
6 X3JX i ■ 
6 X3ixA- 
6 X3ix f . 
6 X3ixii. 
6 X3ix I . 
6 X3iXH- 
6 X3ix i ■ 

A = r 

6 X4 X| . 

6 X4 XA. 

6 X4 X i .. 

6 X4 XiV-. 

6 X4 X f . . 

6 X4 XH-. 

6 X4 X f .. 

6 X4 Xif.. 

6 X4 X -J . . 



1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.56 

1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1,45 
1.47 
1.49 

1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 



5.12 

6.10 

7.06 

8.00 

8.94 

9.84 

10.74 

11.62 

12.50 

13.34 



Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 



7.22 
8.36 
9.50 
10.62 
11.72 
12.82 
13.88 
14,94 
15.98 



680 
811 
939 
1066 
1192 
1314 
1436 
1555 
1674 
1790 

903 
1049 
1190 
1332 
1471 
1608 
1742 
1879 
2013 

973 
1128 
1283 
1435 
1586 
1736 
1881 
2026 
2169 



655 
782 
906 
1028 
1150 
1269 
1387 
1502 
1618 
1730 



1009 
1146 
1283 
1417 
1549 
1679 
1812 
1943 

942 
1092 
1242 
1390 
1537 
1683 
1824 
1965 
2104 



631 

753 

873 

990 

1108 

1224 

1337 

1449 

1561 

1671 

834 
970 
1101 
1233 
1363 
1491 
1616 
1745 
1872 

911 
1057 
1202 
1345 
1488 
1630 
1767 
1904 
2039 



606 

724 

839 

953 

1067 

1178 

1288 

1396 

1505 

1611 

800 
931 
1057 
1184 
1309 
1432 
155S 
1678 
1802 

880 
1021 
1162 
1301 
1439 
1577 
1710 
1843 
1974 



582 

695 

806 

915 

1025 

1133 

1239 

1343 

1448 

1551 

766 
891 
1013 
1135 
1255 
1374 
1490 
1611 
1731 

849 
985 
1122 
1256 
1391 
1524 
1652 
1782 
1909 



557 

665 

772 

877 

983 

1087 

1190 

1291 

1392 

1492 

731 
852 
968 
1085 
1201 
1315 
1427 
1545 
1661 

818 
949 
1081 
1211 
1342 
1471 
1595 
1720 
1844 



532 

636 

739 

840 

941 

1042 

1141 

1238 

1335 

1432 

697 
812 
923 
1036 
1147 
1257 
1364 
1478 
1590 

787 
914 
1041 
1166 
1293 
1418 
1538 
1659 
1778 



508 

607 

705 

802 

900 

997 

1092 

1185 

1279 

1373 

663 

773 

879 

987 

1093 

1198 

1301 

1411 

1520 

756 
878 
1001 
1121 
1244 
1364 
1481 
1598 
1713 



483 

578 

672 

765 

858 

951 

1042 

1132 

1222 

1313 

629 

733 

835 

938 

1039 

1140 

1238 

1344 

1449 

725 
842 
960 
1076 
1195 
1311 
1424 
1537 
1648 



459 

549 

639 

727 

816 

906 

993 

1079 

1166 

1254 

594 

694 

790 

888 

985 

1081 

1175 

1277 

137« 

694 
807 
920 
1031 
1146 
1258 
1367 
1476 
1583 



14 


15 


i6 


17 


434 


409 


385 




620 


491 


462 




605 


572 


538 




690 


652 


614 




774 


733 


691 




861 


816 


770 




944 


895 


846 




1026 


973 


921 




1109 


1052 


996 




1194 


1135 


1075 




560 


526 






654 


615 






746 


701 






839 


790 






931 


877 






1023 


964 






1112 


1049 






1210 


1143 






1308 


1238 






663 


632 


601 


570 


771 


735 


699 


664 


880 


840 


799 


757 


986 


941 


897 


852 


1098 


1049 


1000 


951 


1205 


1152 


1099 


1046 


1309 


1252 


1195 


1138 


1415 


1353 


1292 


1231 


1518 


1453 


1388 


1323 


14 


15 


i6 


17 



539 

628 

717 

807 

902 

993 

1081 

1170 

1258 

iS 
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COMPRESSION MEMBERS 

Chicago and Boston 

The tables of compression members contained in the following pages, 188 to 198, are 
16,000 
based on the formula 1 L^ and are given for one and two angle sections. The 

20,000 r5 
lengths are carried to the nearest foot when the length divided by the radius of gyration 
is equal to or less than 130. 

Figures are given in the cases of two angles with the axis placed in two different direct 
tions, and for angles of unequal legs with the long or short legs outstanding, which makes 
the tables complete for all purposes or arrangements. 

Example 

Required the size of two angles to support a compressive load of 48,000 lbs., the un- 
supported length of the members to be 10 feet. 

Referring to page 192, and looking down the column headed 10, which is the length, 
we find that the nearest numbers to 48,000 are 48,400 and 47,600; since 48,400 gives a 
little higher value than required, this will be decided upon. Following the line, where 
this 484 occurs, to the left to the column headed "Size of Angles," the size of two angles 
required is given as 3J X 2j X xV- 
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L = Length in Inches 
R= Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 

1 Angle {Equal Legs) 

Chicago or Boston 

16000 



1 + 



1 L' 
20000 R' 



Chicago 
=7 not to exceed 130 

XX 

Max. Unit Stress = 

14000 lbs. per sq. in. 

Boston 

5- not to exceed 120 



Axis as Indicated/ 
b7 dotted line. 




Size of Agnles 



lixijxA- 
lixifx i. 
lixiixA. 
lixiixl. 
lixifXyV- 
2 X2 Xt%. 
2 X2 Xi. 
2 X2 XA. 
2 X2 Xf . 

2 X2 XA. 
2iX2iXA. 
2iX2iX i. 
2iX2iXA. 
2JX2iXt. 
2iX2JxA. 
2ix2iXi. 

3 X3 Xi. 
3 X3 XA 
3 X3 XI 
3 X3 XA 
3 X3 Xi 
3 X3 Xt% 

3 X3 Xf 
3ix3iXA 
3ix3iXf 
3ix3ixA 
3ix3iXi 
3ix3iXT\ 
3ix3iX| 
3ix3iXi^ 
3ix3iXi 
3ix3iXH 

4 X4 XA 
4 X4 X| 
4 X4 XtV 
4 X4 Xi 
4 X4 XA 
4X4X1 
4 X4 Xii 
4 X4 X I 
4 X4 XH 
6 X6 Xl 
6 X6 XiV 
6 X6 Xi 
6 X6 XA 
6 X6 Xf 
6 X6 Xii 
6 X6 X i 
6 X6 XH 
6 X6 Xi 



■a.S 
Pits 



0.62 

0.81 

1.00 

1.17 

1.30 

0.72 

0.94 

1.15 

1.36 

1.56 

0.90 

1.19 

1.47 

1.73 

2.00 

2.25 

1.44 

1.78 

2.11 

2.43 

2.75 

3.06 

3.36 

2 

2.48 

2.87 

3.25 

3.62 

3.98 

4.34 

4.69 

5.03 

2.40 

2, 

3.31 

3.75 

4.18 

4.61 

5.03 

5.44 

5.84 

4.36 

5.06 

5.75 

6.43 

7.11 

7.78 

8.44 

9.09 

9.74 



Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 



I 


2 


3 


94 


80 


65 


122 


104 


83 


151 


128 


103 


176 


150 


120 


195 


165 


130 


110 


98 


82 


144 


126 


105 


176 


155 


129 


208 


183 


153 


238 


210 


175 


140 


129 


113 


185 


170 


150 


228 


210 


185 


268 


246 


216 


310 


284 


250 


349 


318 


278 


226 


213 


194 


279 


263 


240 


331 


311 


283 


382 


358 


326 


431 


405 


369 


479 


451 


411 


526 


494 


448 


329 


315 


294 


391 


374 


349 


452 


432 


403 


512 


490 


456 


570 


545 


508 


627 


598 


556 


683 


653 


607 


739 


705 


656 


792 


756 


703 


380 


367 


348 


452 


437 


415 


523 


506 


479 


593 


573 


542 


661 


639 


604 


729 


703 


665 


795 


768 


725 


860 


830 


785 


923 


891 


842 


694 


684 


667 


805 


793 


774 


915 


901 


879 


1023 


1008 


983 


1132 


1115 


1087 


1238 


1219 


1188 


1343 


1323 


1289 


1447 


1424 


1389 


1550 


1526 


1488 


I 


2 


3 



51 

65 

80 

94 

101 

67 

86 

105 

124 

142 

97 

129 

159 

185 

213 

237 

173 

214 

251 

290 

328 

365 

397 

269 

319 

368 

416 

464 

507 

553 

597 

640 

324 

386 

445 

504 

562 

618 

674 

729 

782 

645 

748 

850 

950 

1051 

1148 

1246 

1342 

1437 



54 
69 
84 
100 
114 
82 
109 
134 
155 
180 
198 
152 
188 
220 
253 
287 
319 
346 
243 
288 
331 
374 
417 
455 
496 
536 
574 
298 
355 
409 
463 
516 
566 
617 
668 
717 
619 
718 
815 
911 
1007 
1100 
1193 
1285 
1377 



69 
91 
113 
130 
151 
166 
132 
163 
191 
220 
249 
277 
299 
217 
257 
294 
333 
371 
404 
440 
476 
510 
271 
323 
371 
421 
469 
513 
560 
606 
650 
590 
684 
776 
867 
959 
1047 
1135 
1223 
1310 



114 
141 
165 
190 
215 
239 
258 
192 
228 
260 
295 
329 
357 
389 
420 
451 
245 
292 
335 
380 
423 
463 
505 
546 
586 
558 
648 
734 
821 
908 
990 
1074 
1156 
1239 



170 
202 
230 
260 
290 
314 
343 
370 
397 
221 
263 
301 
341 
381 
415 
453 
490 
526 
626 
611 
691 
773 
855 
931 
1010 
1088 
1166 



199 
237 
270 
306 
341 
372 
406 
439 
471 
494 
573 
648 
725 
802 
873 
947 
1020 
1093 



463 
537 
606 
678 
750 
816 
885 
953 
1021 



432 
501 
566 
633 
700 
761 
825 
889 
952 



403 
467 
527 
590 
652 
708 
768 
828 
887 



375 
435 
491 
549 
607 
659 
715 
770 
825 

13 



349 
406 
457 
511 
565 
613 
665 
716 
767 
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L = Length in Inches 
R = Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 
2 Angles (Eqxml Legs) 
Chicago or Boston 

16000 

1 L^ 



20000 R2 



Chicago 

=: not to exceed 130 

Max. Unit Stress = 

14000 lbs. per sq. in. 

Boston 



R 



not to exceed 120 



AxiB as iodlcAted 
bj dotted line. 



Size of Angles 



lixiixA 
ifxiix i 
ifxiixA 
ifxifx f 

2 X2 Xt\ 
2 X2 X i 
2 X2 XA 
2 X2 Xf 

2 X2 XA 
2iX2ixA 
2ix2iXi 
2+X2iXA 
2iX2iX| 
2iX2iXTV 
2iX2iX i 

3 X3 X i 
3 X3 Xfi 
3 X3 Xf 
3 X3 xA 
3 X3 X i 
3 X3 XtV 

3 X3 X t 
3+x3ixA 
3+X3JXI 
3iX3iXT% 
3iX3iXi 
3iX3ixA 
3iX3iX i 
3iX3ixH 
3iX3iX i 
3iX3JXi-| 

4 X4 XtV 
4 X4 X f 
4 X4 XA 
4 X4 X i 
4 X4 XA 
4 X4 X I 
4 X4 XH 
4 X4 X i 
4 X4 Xil 
6 X6 Xl 
6 X6 XtV 
6 X6 X i 
6 X6 XA 
6 X6 Xl 
6 X6 XU 
6 X6 X I 
6 X6 XH 
6 X6 Xi 



0.54 
0.53 
0.52 
0.51 
0.62 
0.61 
0.60 
0.59 
0.59 
0.78 
0.77 
0.76 
0.75 
0.74 
0.74 
0.93 
0.92 
0.91 
0.91 
0.90 
0.89 
0.88 
1.08 
1.07 
1.07 
1.06 
1.05 
1.04 
1.04 
1.03 
1.02 
1.24 
1.23 
1.23 
1.22 
1.21 
1.20 
1.20 
1.19 
1.18 
1.88 
1.87 
1.86 
1.85 
1.84 
1.83 
1.83 
1.82 
1.81 



1.24 

1.62 

2.00 

2.34 

1.44 

1.88 

2.30 

2.72 

3.12 

1.80 

2.38 

2.94 

3.46 

4.00 

4.50 

2.88 

3.56 

4.22 

4.86 

5.50 

6.12 

6.72 

4.18 

4.96 

5.74 

6.50 

7.24 

7.96 

8.68 

9.38 

10.06 

4.80 

5.72 

6.62 

7.50 

8.36 

9.22 

10.06 

10.88 

11.68 

8.72 

10.12 

11.60 

12.86 

14.22 

15.56 

16.88 

18.18 

19.48 



Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 



142 

184 

224 

259 

177 

230 

279 

327 

375 

242 

319 

392 

459 

529 

595 

407 

501 

593 

683 

770 

855 

936 

609 

721 

834 

943 

1049 

1151 

1255 

1354 

1449 

714 

851 

984 

1114 

1240 

1366 

1490 

1610 

1726 

1351 

1568 

1781 

1990 

2200 

2407 

2611 

2811 

3011 



123 

158 

192 

221 

157 

202 

245 

287 

329 

222 

292 

359 

419 

482 

542 

382 

470 

555 

639 

720 

798 

873 

579 

686 

794 

897 

996 

1092 

1191 

1284 

1372 

687 

818 

946 

1070 

1191 

1311 

1431 

1545 

1655 

1327 

1540 

1749 

1954 

2160 

2362 

2562 

2758 

2953 



105 

135 

163 

188 

138 

177 

214 

249 

286 

202 

265 

325 

379 

434 

489 

355 

436 

514 

592 

667 

738 

806 

547 

647 

749 

845 

938 

1027 

1120 

1206 

1289 

657 

781 

914 

1022 

1136 

1250 

1364 

1472 

1575 

1300 

1507 

1712 

1913 

2114 

2311 

2507 

2698 

2888 



120 

154 

186 

216 

248 

182 

239 

292 

340 

389 

438 

327 

402 

474 

545 

613 

677 

739 

513 

607 

702 

792 

878 

960 

1047 

1126 

1202 

625 

742 

859 

970 

1078 

1185 

1293 

1394 

1491 

1269 

1471 

1670 

1865 

2060 

2252 

2444 

2629 

2814 



164 

214 

262 

304 

347 

391 

301 

369 

434 

500 

561 

619 

674 

479 

566 

655 

738 

817 

893 

974 

1046 

1116 

591 

702 

812 

916 

1017 

1118 

1219 

1313 

1404 

1234 

1431 

1624 

1814 

2003 

2189 

2374 

2554 

2733 



147 

192 

234 

272 

310 

349 

275 

337 

396 

456 

512 

564 

613 

446 

526 

608 

685 

757 

827 

902 

968 

1031 

657 

661 

766 

862 

957 

1050 

1146 

1233 

1317 

1198 

1388 

1575 

1758 

1941 

2120 

2300 

2473 

2646 



251 

308 

361 

416 

466 

513 

557 

414 

487 

564 

634 

701 

765 

834 

894 

951 

523 

620 

718 

808 

897 

983 

1073 

1154 

1232 

1159 

1343 

1523 

1700 

1876 

2049 

2223 

2389 

2555 



364 

416 

482 

541 

597 

660 

709 

769 

806 

459 

643 

629 

707 

783 

858 

936 

1005 

1071 

1079 

1249 

1416 

1579 

1742 

1901 

2062 

2215 

2368 



400 

474 

548 

616 

681 

746 

813 

872 

928 

997 

1154 

1307 

1457 

1606 

1761 

1900 

2040 

2178 

14 



917 
1060 
1200 
1337 
1473 
1606 
1742 
1869 
1995 

i6 



840 
971 
1099 
1224 
1347 
1467 
1592 
1707 
1820 

i8 



769 
888 
1004 
1117 
1229 
1338 
1452 
1566 
1658 
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L= Length in Inches 
R= Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 
2 Angles (Equal Legs) 

Chicago or Boston 

16000 
1 L=i 



Chicago 

:;r not to exceed 130 

Max. Unit Stress = 

14000 lbs. per sq. in. 



20000 R' 



R 



Boston 
not to exceed 120 



AxIb u lodloatett 








b; dotted line. 


o 


s 

1 

•s 






t- 


Length in Feet — Total Allowable Load in Hundreds of Pounds 


Size of Angles 


^ ° 

^■■o 


1 


4 


S 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


14 


i6 


ifi 


20 


22 


24 


26 


28 


30 


A-i" 

ifxiixA 


.83 


1.24 


170 


157 


144 


131 


119 


107 


97 






















lixi xi 


.84 


1.62 


223 


206 


190 


173 


157 


142 


128 






















ifxilxA 


.85 


2.00 


276 


256 


236 


215 


195 


177 


160 






















ilxilxi 


.86 


2.34 


324 


301 


277 


253 


231 


209 


190 






















A=i" 
2 X2 XA 


.93 


1.44 


203 


191 


177 


164 


150 


138 


126 






















2 X2 X i 


.94 


1.88 


266 


250 


233 


215 


198 


181 


166 






















2 X2 XA 


.95 


2.30 


326 


307 


286 


265 


244 


224 


205 






















2 X2 Xl 


.96 


2.72 


387 


364 


340 


315 


290 


267 


244 






















2 X2 XA 


.98 


3.12 


446 


421 


393 


365 


337 


311 


285 






















2iX2iXA 


1.18 


1.80 


266 


255 


243 


230 


216 


203 


190 


165 


143 


















2iX2iX i 


1.19 


2.38 


352 


338 


322 


305 


287 


270 


252 


220 


191 


















2iX2ixA 


1.20 


2.94 


436 


418 


399 


378 


356 


335 


314 


273 


238 


















2iX2iX| 


1.21 


3.46 


513 


493 


470 


446 


421 


396 


371 


324 


282 


















2iX2iXA 


1.22 


4.00 


594 


571 


545 


517 


489 


460 


431 


377 


329 


















2iX2iXi 


1.24 


4.50 


670 


644 


616 


586 


554 


522 


490 


430 


375 


















A=r 

3 X3 Xi 


1.39 


2.88 


435 


421 


406 


390 


372 


354 


336 


300 


266 


236 
















3 X3 xA 


1.40 


3.56 


538 


522 


503 


483 


461 


439 


417 


373 


331 


294 
















3 X3 Xf 


1.41 


4.22 


638 


619 


597 


573 


548 


522 


496 


444 


395 


350 
















3 X3 XA 


1.42 


4.86 


736 


714 


689 


662 


633 


603 


573 


514 


457 


406 
















3 X3 Xi 


1.43 


5.50 


833 


810 


781 


751 


718 


685 


651 


584 


521 


463 
















3 X3 Xt\ 


1.44 


6.12 


928 


902 


870 


837 


701 


764 


727 


653 


583 


518 
















3 X3 X 1 


1.46 


6.72 


1020 


992 


959 


923 


884 


844 


804 


723 


647 


577 
















A=|" 


1.60 


4.18 


640 


625 


607 


588 


567 


545 


522 


476 


431 


389 


350 


315 












3iX3iX| 


1.61 


4.96 


760 


742 


721 


699 


674 


648 


621 


567 


514 


464 


418 


376 












3ix3ixA 


1.62 


5.74 


880 


860 


836 


810 


781 


751 


721 


658 


597 


540 


486 


438 












3ix3ix i 


1.63 


6.50 


997 


975 


948 


918 


886 


853 


818 


748 


679 


614 


554 


499 












3iX3iXT^^ 


1.64 


7.24 


nil 


1086 


1057 


1024 


989 


952 


914 


836 


760 


687 


620 


559 












3iX3Jx t 


1.66 


7.96 


1222 


1196 


1164 


1129 


1091 


1051 


1010 


925 


842 


763 


690 


623 












3*X3ixH 


1.67 


8.68 


1334 


1305 


1271 


1233 


1192 


1149 


1104 


1012 


922 


836 


756 


683 












3ix3iXi 


1.68 


9.38 


1442 


1412 


1375 


1334 


1290 


1244 


1196 


1098 


1001 


908 


822 


743 












3ix3+Xi| 


1.70 


10.06 


1548 


1516 


1477 


1434 


1388 


1339 


1288 


1185 


1081 


983 


891 


806 












A-l" 
4 X4 XA 


1.80 


4.80 


742 


727 


711 


693 


672 


651 


628 


582 


535 


490 


446 


407 












4 X4 X| 


1.81 


5.72 


884 


867 


848 


826 


802 


777 


750 


695 


640 


586 


535 


487 












4 X4 XA 


1.82 


6.62 


1024 


1004 


982 


957 


930 


901 


870 


807 


743 


680 


621 


567 












4 X4 X4 


1.83 


7.50 


1160 


1139 


1114 


1085 


1055 


1022 


988 


916 


844 


774 


707 


645 












4 X4 xA 


1.85 


8.36 


1294 


1270 


1243 


1213 


1179 


1143 


1105 


1027 


947 


869 


795 


726 












4 X4 x| 


1.86 


9.22 


1428 


1402 


1372 


1339 


1302 


1262 


1221 


1135 


1048 


962 


881 


805 












4 x4 xa 


1.87 


10.06 


1558 


1531 


1499 


1462 


1422 


1380 


1335 


1242 


1147 


1054 


965 


882 












4 X4 X 1 


1.88 


10,88 


1686 


1656 


1622 


1583 


1540 


1494 


1446 


1346 


1244 


1144 


1049 


959 












4 X4 xH 


1.89 


11.68 


1810 


1779 


1742 


1701 


1655 


1606 


1555 


1448 


1340 


1233 


1131 


1034 












A=|" 
6 X6 xf 


2.62 


8.72 


1372 


1360 


1344 


1327 


1307 


1286 


1263 


1212 


1157 


1100 


1041 


983 


925 


870 


816 


766 


718 


6 X6 XtV 


2.63 


10.12 


1593 


1578 


1561 


1541 


1518 


1493 


1466 


1408 


1345 


1278 


1211 


1143 


1077 


1012 


950 


892 


836 


6 X6 xi 


2.64 


11.50 


1810 


1794 


1774 


1751 


1726 


1698 


1668 


1602 


1530 


1455 


1379 


1302 


1227 


1154 


1083 


1017 


953 


6 X6 XA 


2.65 


12.86 


2024 


2006 


1985 


1959 


1931 


1900 


1866 


1793 


1713 


1630 


1544 


1459 


1375 


1294 


1215 


1141 


1070 


6 X6 X 1 


2.66 


14.22 


2239 


2219 


2195 


2167 


2136 


2102 


2065 


1984 


1897 


1805 


1711 


1617 


1524 


1434 


1348 


1265 


1188 


6 X6 Xtt 


2.67 


15.56 


2450 


2428 


2403 


2372 


2339 


2301 


2261 


2173 


2078 


1978 


1876 


1773 


1672 


1574 


1479 


1389 


1304 


6 X6 XI 


2.68 


16.88 


2658 


2635 


2607 


2574 


2538 


2497 


2455 


2360 


2257 


2149 


2039 


1928 


1818 


1712 


1610 


1512 


1420 


6 X6 XH 


2.69 


18.18 


2863 


2838 


2808 


2774 


2735 


2692 


2646 


2544 


2434 


2318 


2200 


2081 


1963 


1849 


1739 


1634 


1535 


6 X6 xi 


2.70 


19.48 


3068 


3042 


3010 


2973 


2932 


2886 


2837 


2729 


2611 


2488 


2361 


2234 


2109 


1987 


1869 


1757 


1650 








4 


s 


6 


7 


8 


9 lo 


12 1 14 1 i6 


i8 


20 


22 


24 


26 


28 


30 
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L = Length in Inches 
R = Radius of Gyration 



COMPRESSION MEMBERS 

2 Angles (Short Legs Outstanding) 

Chicago or Boston 

16000 



1 + 



1 ]> 
20000 R2 



Chicago 

— not to exceed 130 

R 

Max Unit Stress = 

14000 lbs. per sq. in. 

Boston 



R 



not to exceed 120 



Axis u Indloaud 
b; dotted line. 



Size of Angles 



2ix2 XA 
2iX2 X i 
2iX2 XA 
2iX2 X I 
2ix2 XA 
2iX2 Xi 
3 X2iX i 
3 X2^XA 
3 X2iXi 
3 X2iXTV 
3 X2ix i 

3 X2ixA- 
3JX2iX i 
3iX2ixA 
3iX2iXf 
3iX2iXTV 
3^X2iX i 
3iX2iXt'-g 
3ix2JX f 
3iX2JXi-i 
3iX3 XA 
3iX3 Xf 
3iX3 XA 
3^X3 X i 
3iX3 XA 
3ix3 X f 
3iX3 XH 
3ix3 X i 
3^X3 XH 

4 X3 Xt% 
4 X3 X| 
4 X3 xA 
4 X3 Xi 
4 X3 XA 
4 X3 X f 
4 X3 XH 
4 X3 Xi 

4 X3 XH 

5 X3 XA 
5 X3 Xi 
5 X3 XA 
5 X3 Xi 
5 X3 XA 
5 X3 X t 
5 X3 XH 
5 X3 X f 
5 X3 XH 
5 X3ixA 
5 X3ixf 
5 X3ixA 



3 a 



.79 

.78 

.78 

.77 

.76 

.75 

.95 

.94 

.93 

.92 

.91 

.91 

1.12 

1.11 

1.10 

1,09 

1.09 

1.08 

1.07 

1.06 

1.10 

1.09 

1.08 

1.07 

1.07 

1.06 

1.05 

1.04 

1.04 

1.27 

1.26 

1.25 

1.25 

1.24 

1.23 

1.22 

1.22 

1.21 

1.61 

1.61 

1.60 

1.59 

1.58 

1.57 

1.56 

1.55 

1,55 

1.61 

1.60 

1.59 



1.62 
2.12 
2.62 
3.10 
3.56 
4.00 
2,62 
3,24 
3,84 
4,44 
5,00 
5,56 
2.88 
3.56 
4.22 
4.86 
5.50 
6.12 
6.72 
7.30 
3.86 
4.60 
5.30 
6.00 
6.68 
7.34 
8.00 
8.62 
9.24 
4.18 
4.96 
5.74 
6.50 
7.24 
7.96 
8.68 
9.38 
10.06 
4.80 
5.72 
6.62 
7.50 
8.36 
9.22 
10.06 
10.88 
11.68 
5.12 
6.10 
7.06 



Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 



4 


5 


6 


7 


8 


9 


ID 


12 


14 


l6 


i8 


219 


201 


183 


166 


149 


134 












285 


262 


238 


215 


193 


173 












352 


324 


294 


265 


239 


214 












415 


381 


345 


311 


279 


250 












475 


434 


393 


354 


317 


283 












531 


485 


438 


393 


352 


314 












372 


350 


326 


301 


278 


255 


233 










459 


431 


401 


371 


341 


312 


286 










542 


509 


473 


436 


401 


367 


335 










625 


586 


544 


501 


460 


421 


384 










702 


657 


609 


561 


514 


469 


428 










781 


731 


678 


624 


572 


522 


476 










422 


403 


382 


360 


337 


315 


293 


252 








521 


497 


471 


443 


415 


387 


359 


309 








617 


588 


556 


523 


489 


456 


423 


364 








709 


675 


638 


600 


560 


522 


484 


415 








802 


764 


722 


679 


634 


590 


548 


470 








891 


848 


801 


752 


702 


653 


605 


518 








977 


929 


877 


822 


767 


712 


660 


564 








1059 


1007 


949 


889 


829 


769 


712 


607 








564 


538 


509 


478 


447 


417 


387 


333 








671 


639 


604 


568 


530 


494 


458 


393 








772 


735 


694 


651 


608 


565 


524 


449 








872 


830 


783 


734 


685 


636 


589 


504 








971 


924 


871 


817 


762 


708 


656 


561 








1075 


1012 


954 


894 


833 


773 


716 


611 








1159 


1101 


1036 


970 


903 


837 


774 


660 








1246 


1183 


1113 


1040 


967 


896 


828 


704 








1336 


1268 


1193 


1115 


1037 


960 


888 


755 








624 


602 


576 


549 


520 


491 


462 


407 


357 






740 


713 


682 


649 


615 


580 


546 


480 


420 






855 


824 


788 


749 


709 


669 


629 


552 


483 






969 


933 


892 


848 


803 


757 


712 


625 


546 






1078 


1037 


991 


942 


891 


840 


789 


692 


604 






1184 


1138 


1087 


1033 


976 


919 


863 


756 


659 






1289 


1239 


1183 


1123 


1060 


998 


936 


819 


713 






1393 


1339 


1278 


1213 


1146 


1078 


1011 


885 


770 






1492 


1433 


1368 


1297 


1224 


1151 


1079 


942 


820 






735 


718 


698 


676 


652 


627 


601 


549 


497 


449 




876 


856 


832 


806 


777 


747 


716 


654 


593 


535 




1014 


990 


962 


931 


898 


863 


827 


754 


683 


616 




1148 


1121 


1088 


1053 


1015 


975 


934 


851 


770 


694 




1279 


1248 


1211 


1172 


1129 


1084 


1038 


945 


855 


769 




1409 


1375 


1335 


1291 


1243 


1193 


1142 


1038 


938 


844 




1537 


1499 


1455 


1406 


1353 


1298 


1242 


1129 


1019 


916 




1661 


1619 


1571 


1518 


1461 


1401 


1339 


1216 


1097 


985 




1783 


1738 


1687 


1630 


1568 


1504 


1438 


1305 


1177 


1058 




784 


766 


745 


721 


696 


669 


641 


585 


530 


479 




934 


912 


886 


858 


827 


795 


762 


695 


629 


567 




1080 


1055 


1025 


991 


956 


918 


879 


801 


725 


653 




4 


5 


6 


7 


8 


9 


ID 


12 


14 


i6 


i8 
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(Continued) 



COMPRESSION MEMBERS 
2 Angles {Short Legs Outstanding). Chicago or Boston - 



■ Continued 




Size of Angles 



5 X3ix i 
5 x3ixA 
5 X3ix i 
5 XSiXH 
5 x3iX I 
5 XSJXil 

5 X3ixi 

6 X3ixi 
6 X3JXiV 
6 X3ix i 
6 XSiX-fe 
6 X3ix t 
6 x3ixH 
6 X3ix i 
6 X3ixH 
6 X3JXJ 
6 X4 xl 
6 X4 XtV 
6 X4 xi 
6 X4 x/s 
6X4X1 
6 X4 xH 
6 X4 X i 
6 X4 xii 
6 X4 Xi 





S 




1 


J,^ 




Sa 


"o 




ri 


&" 


1 


1.58 


8.00 


1.57 


8.94 


1.56 


9.84 


1.56 


10.74 


1.55 


11.62 


1.54 


12.50 


1.53 


13.34 


1.94 


6.84 


1.93 


7.94 


1.92 


9.00 


1.91 


10.06 


1.90 


11.10 


1.89 


12.12 


1.88 


13.12 


1.87 


14.12 


1.86 


15.10 


1.93 


7.22 


1.92 


8.36 


1.91 


9.50 


1.90 


10.62 


1.90 


11.72 


1.89 


12.82 


1.88 


13.88 


1.87 


14.94 


1.86 


15.98 



Length in Feet — Total Allowable Loads in Hundreds of Pounds 



4 


S 


6 


7 


8 





lo 


12 


14 


i6 


i8 


1224 


1194 


1160 


1122 


1081 


1038 


993 


904 


818 


736 




1367 


1333 


1294 


1250 


1205 


1157 


1107 


1007 


910 


818 




1503 


1466 


1423 


1375 


1324 


1270 


1215 


1104 


997 


896 




1641 


1600 


1553 


1501 


1445 


1386 


1326 


1205 


1088 


978 




1774 


1730 


1678 


1622 


1560 


1496 


1430 


1299 


1171 


1052 




1908 


1859 


1803 


1741 


1675 


1605 


1534 


1392 


1254 


1125 




2034 


1982 


1922 


1855 


1783 


1709 


1632 


1479 


1332 


1194 




1062 


1044 


1024 


1001 


975 


948 


919 


858 


796 


735 


676 


1232 


1212 


1188 


1161 


1131 


1098 


1065 


994 


921 


850 


781 


1396 


1373 


1345 


1314 


1280 


1243 


1205 


1124 


1041 


960 


882 


1560 


1534 


1503 


1468 


1429 


1388, 


1344 


1253 


1161 


1069 


982 


1721 


1691 


1657 


1618 


1575 


1528 


1481 


1380 


1277 


1176 


1079 


1879 


1846 


1808 


1765 


1718 


1667 


1614 


1503 


1390 


1279 


1173 


2033 


1997 


1956 


1909 


1857 


1802 


1744 


1623 


1500 


1380 


1265 


2187 


2148 


2103 


2052 


1996 


1936 


1873 


1743 


1610 


1479 


1355 


2338 


2296 


2248 


2193 


2132 


2067 


2000 


1859 


1716 


1576 


1443 


1121 


1102 


1080 


1055 


1028 


999 


968 


904 


838 


773 


710 


1297 


1275 


1250 


1221 


1189 


1155 


1119 


1044 


967 


892 


819 


1473 


1448 


1419 


1386 


1350 


1310 


1269 


1184 


1096 


1010 


927 


1647 


1618 


1585 


1548 


1507 


1463 


1417 


1320 


1222 


1125 


1032 


1817 


1786 


1750 


1708 


1663 


1614 


1563 


1457 


1348 


1241 


1139 


2087 


1952 


1912 


1867 


1817 


1763 


1707 


1590 


1470 


1353 


1241 


2151 


2113 


2069 


2019 


1965 


1906 


1845 


1717 


1587 


1460 


1338 


2314 


2273 


2225 


2171 


2112 


2049 


1982 


1844 


1703 


1565 


1434 


2474 


2430 


2379 


2320 


2256 


2188 


2116 


1967 


1816 


1668 


1527 


4 


s 


6 


7 


8 


9 


lO 


12 


14 


i6 


l8 



620 

716 

808 

899 

988 

1073 

1157 

1239 

1318 

651 

751 

849 

945 

1043 

1135 

1224 

1311 

1395 



193 



o 


■ ■ 


n 


T1 


< 
g 




K 


>< 


U 






o 








-»^ 




o 




ci 



-tf o 

'3'=' 



2 

O 
H 

O 

PQ 
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^^^ 






ff! 


^ 








1 
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w 


s 


■n 




S 


o 


o 
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rh 






1^ 
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to 


hH 


V- 


o 




c/; 


i 


bn 
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Pm 


1 


s 





+ 



O (N 



.1 
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TENSION MEMBERS 

Pages 201-219 
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TENSION MEMBERS 

On the following pages, 201 to 219, tables of strengths of angles in tension have been 
compiled to cover all standard sized angles, starting with the full angle where no holes are 
deducted, and followed by tables with deductions for one and two J" diameter holes, one 
and two J" diameter holes, and one and two 1" diameter holes. 

The strengths of these angles are figured for unit stresses from 7000 to 20,000 lbs. per 
square inch; varying by 1000 lbs. 

Example 

Given a tensile stress of 80,000 lbs., find the size of two angles strong enough to with- 
stand this stress, making allowance for two |" diameter holes which will be taken out of 
each angle; the fibre stress not to exceed 16,000 lbs. per square inch. 

Referring to page 207, and looking down the column headed " 16,000 pounds per square 
inch," the number 400 will be found; then following along this line to the left, to where 
the c olumn headed "Size of Angle ' ' is given, and there the size of the angle will be found to be 
3^ X 3J X J. In these tables the total loads are given in hundreds of pounds, therefore 
400 in the tables is equal to 40,000 lbs., and since the figures in the tables are given for 
one angle, this 40,000 must be multiplied by 2, then the figures will be equal to 80,000 lbs. 
for two angles. 
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One Angle {Equal Legs) 

No Holes deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 
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3.98 


279 


318 


358 


398 


438 


478 


517 


657 


597 


637 


677 


716 


766 


796 


3iX3iXH 


4.34 


304 


347 


391 


434 


477 


521 


564 


608 


661 


694 


738 


781 


825 


868 


3Jx3iX i 


4.69 


328 


375 


422 


469 


516 


663 


610 


667 


704 


750 


797 


844 


891 


938 


3JX3ixH 


5.03 


352 


402 


453 


503 


553 


604 


654 


704 


756 


805 


855 


905 


956 


1006 


4 X4 XA 


2.40 


168 


192 


216 


240 


264 


288 


312 


336 


360 


384 


408 


432 


466 


480 


4 X4 x 1 


2.86 


200 


229 


257 


286 


315 


343 


372 


400 


429 


458 


486 


515 


543 


572 


4 X4 XA 


3.31 


232 


265 


298 


331 


364 


397 


430 


463 


497 


530 


563 


696 


629 


662 


4 X4 X i 


3.75 


263 


300 


338 


375 


413 


450 


488 


625 


563 


600 


638 


675 


713 


760 


4 X4 XA 


4.18 


293 


334 


376 


418 


460 


602 


543 


585 


627 


669 


711 


752 


794 


836 


4X4X1 


4.61 


323 


369 


415 


461 


507 


553 


599 


645 


692 


738 


784 


830 


876 


922 


4 X4 XH 


5.03 


352 


402 


453 


503 


553 


604 


654 


704 


755 


805 


865 


905 


966 


1006 


4 X4 X i 


5.44 


381 


435 


490 


544 


598 


653 


707 


762 


816 


870 


925 


979 


1034 


1088 


4 X4 Xil 


6.84 


409 


467 


526 


584 


642 


701 


759 


818 


876 


934 


993 


1061 


1110 


1168 


6 X6 X| 


4.36 


305 


349 


392 


436 


480 


523 


567 


610 


654 


698 


741 


785 


828 


872 


6 X6 XA 


5.06 


354 


405 


455 


506 


557 


607 


658 


708 


759 


810 


860 


911 


961 


1012 


6 X6 Xi 


5.75 


403 


460 


518 


575 


633 


690 


748 


805 


863 


920 


978 


1035 


1093 


1160 


6 X6 xA 


6.43 


450 


514 


579 


643 


707 


772 


836 


900 


965 


1029 


1093 


1157 


1222 


1286 


6 X6 XI 


7.11 


498 


569 


640 


711 


782 


853 


924 


995 


1067 


1138 


1209 


1280 


1351 


1422 


6 X6 Xtt 


7.78 


545 


622 


700 


778 


856 


934 


1011 


1089 


1167 


1245 


1323 


1400 


1478 


1556 


6 X6 X 1 


8.44 


591 


675 


760 


844 


928 


1013 


1097 


1182 


1266 


1350 


1435 


1519 


1604 


1688 


6 X6 XH 


9.09 


636 


727 


818 


909 


1000 


1091 


1182 


1273 


1364 


1454 


1546 


1636 


1727 


1818 


6 X6 Xj 


9.74 


682 


779 


877 


974 


1071 


1169 


1266 


1364 


1461 


1658 


1666 


1753 


1851 


1948 


6 X6 XH 


10.37 


726 


830 


933 


1037 


1141 


1244 


1348 


1452 


1556 


1659 


1763 


1867 


1970 


2074 


6 X6 X 1 


11.00 


770 


880 


990 


1100 


1210 


1320 


1430 


1540 


1650 


1760 


1870 


1980 


2090 


2200 
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TENSION MEMBERS 
One Angle (Unequal Legs) 
No Holes Deducted . 
Total Loads in Hundreds of Pounds 



Size of Angle 



3 u 



8i 



8« 



O <u 
O 3 

6 cr 



-a u 



O 3 

o a- 

Oc/2 






O 3 
O O* 



O u 



§5 



a a 

3M 

2 a 



O 3 



o o* 



tnj3 
•P'tJ 

31-1 



2iX2 XA 
2iX2 Xi 
2ix2 XA 
2iX2 Xf 
2JX2 Xt'? 
2iX2 Xi 
3 X2ixi 
3 X2JXA 
3 X2iX| 
3 X2JXA 
3 X2iXi 

3 X2iXr\ 
3ix2iX i 
3iX2ixA 
3ix2iXf 
3iX2ixA 
3ix2iXi 
3ix2iXT's 
3ix2iX f 
3iX2ixH 
3^X3 XA 
3ix3 Xl 
3^X3 XA 
3^X3 Xi 
3iX3 XA 
3ix3 Xf 
3ix3 Xii 
3ix3 Xi 
3ix3 XH 

4 X3 XA 
4 X3 Xi 
4 X3 XA 
4 X3 Xi 
4 X3 XA 
4 X3 X t 
4 X3 Xli 
4 X3 X i 

4 X3 Xi" 

5 X3 Xt 
5 X3 X " 
5 X3 X 
5 X3 X 
5 X3 X 
5 X3 X 
5 X3 X 
5 X3 X 
5 X3 X,„ 
5 X3iXA 
5 X3ix ' 
5 X3ix 
5 X3ix 
5 X3ix 
5 X3i 
5 X3i 



h 



xA 



xil 



ix 



tV 



0.81 
1.06 
1.31 
1.55 
1.78 
2.00 
1.31 
1.62 
1.92 
2.22 
2.50 
2.78 
1.44 
1.78 
2.11 
2.43 
2.75 
3.06 
3.36 
3.65 
1.93 
2.30 
2.65 
3.00 
3.34 
3.67 
4.00 
4.31 
4.62 
2.09 
2.48 
2.87 
3.25 
3.62 
3.98 
4.34 
4.69 
5.03 
2.40 
2.86 
3.31 
3.75 
4.18 
4.61 
6.03 
5.44 
5.84 
2.56 
3.05 
3.53 
4.00 
4.47 
4.92 
5.37 



57 
74 
92 
109 
125 
140 
92 
113 
134 
155 
175 
195 
101 
125 
148 
170 
193 
214 
235 
256 
135 
161 
186 
210 
234 
257 
280 
302 
323 
146 
174 
201 
228 
253 
279 
304 
328 
352 
168 
200 
232 
263 
293 
323 
352 
381 
409 
179 
214 
247 
280 
313 
344 
376 



65 
85 
105 
124 
142 
160 
105 
130 
154 
178 
200 
222 
115 
142 
169 
194 
220 
245 
269 
292 
154 
184 
212 
240 
267 
294 
320 
345 
370 
167 
198 
230 
260 
290 
318 
347 
375 
402 
192 
229 
265 
300 
334 
369 
402 
435 
467 
205 
244 
282 
320 
358 
394 
430 



73 
95 
118 
140 
160 
180 
118 
146 
173 
200 
225 
250 
130 
160 
190 
219 
248 
275 
302 
329 
174 
207 
239 
270 
301 
330 
360 
388 
416 
188 
223 
258 
293 
326 
358 
391 
422 
453 
216 
257 
298 
338 
376 
415 
453 
490 
526 
230 
275 
318 
360 
402 
443 
483 



81 
106 
131 
155 
178 
202 
131 
162 
192 
220 
250 
278 
144 
178 
211 
243 
275 
306 
336 
365 
193 
230 
265 
300 
334 
367 
400 
431 
462 
209 
248 
287 
325 
362 
398 
434 
469 
503 
240 
286 
331 
375 
418 
461 
503 
544 
584 
256 
305 
353 
400 
447 
492 
537 



89 
117 
144 
171 
196 
220 
144 
178 
211 
244 
275 
306 
158 
196 
232 
267 
303 
337 
370 
402 
212 
253 
292 
330 
367 
404 
440 
474 
508 
230 
273 
316 
358 
398 
438 
477 
516 
553 
264 
315 
364 
413 
460 
507 
553 
598 
642 
282 
336 
388 
440 
492 
541 
591 



97 
127 
157 
186 
214 
240 
157 
194 
230 
266 
300 
334 
173 
214 
253 
292 
330 
367 
403 
438 
232 
276 
318 
360 
401 
440 
480 
517 
554 
251 
298 
344 
390 
434 
478 
521 
563 
604 
288 
343 
397 
450 
502 
553 
604 
653 
701 
307 
366 
424 
480 
536 
590 
644 



105 
138 
170 
202 
231 
260 
170 
211 
250 
289 
325 
361 
187 
231 
274 
316 
358 
398 
437 
475 
251 
299 
345 
390 
434 
477 
520 
560 
601 
272 
322 
373 
423 
471 
517 
564 
610 
654 
312 
372 
430 
488 
543 
599 
654 
707 
759 
333 
397 
459 
620 
581 
640 
698 



113 
148 
183 
217 
249 
280 
183 
227 
269 
311 
350 
389 
202 
249 
295 
340 
385 
428 
470 
511 
270 
322 
371 
420 
468 
614 
660 
603 
647 
293 
347 
402 
455 
507 
557 
608 
657 
704 
336 
400 
463 
525 
685 
645 
704 
762 
818 
368 
427 
494 
560 
626 
689 
752 



122 
159 
197 
233 
267 
300 
197 
243 
288 
333 
375 
417 
216 
267 
317 
365 
413 
459 
504 
548 
290 
345 
398 
450 
501 
651 
600 
647 
693 
314 
372 
431 
488 
643 
597 
651 
704 
755 
360 
429 
497 
563 
627 
692 
756 
816 
876 
384 
458 
530 
600 
671 
738 
806 



130 
170 
210 
248 
286 
320 
210 
269 
307 
355 
400 
445 
230 
285 
338 
389 
440 
490 
638 
684 
309 
368 
424 
480 
634 
687 
640 
690 
739 
334 
397 
459 
520 
579 
637 
694 
750 
806 
384 
468 
630 
600 
669 
738 
805 
870 
934 
410 
488 
665 
640 
715 
787 
859 



138 
180 
223 
264 
303 
340 
223 
275 
326 
377 
425 
473 
245 
303 
359 
413 
468 
520 
571 
621 
328 
391 
451 
510 
568 
624 
680 
733 
785 
355 
422 
488 
553 
616 
677 
738 
797 
855 
408 
486 
563 
638 
711 
784 
855 
925 
993 
436 
619 
600 
680 
760 
836 
913 



146 
191 
236 
279 
320 
360 
236 
292 
346 
400 
460 
500 
259 
320 
380 
437 
496 
551 
605 
657 
347 
414 
477 
540 
601 
661 
720 
776 
832 
376 
446 
517 
586 
652 
716 
781 
844 
905 
432 
515 
596 
675 
762 
830 
906 
979 
1051 
461 
649 
635 
720 
805 
886 
967 



154 
201 
249 
295 
338 
380 
249 
308 
365 
422 
475 
628 
274 
338 
401 
462 
523 
581 
638 
694 
367 
437 
504 
670 
635 
697 
760 
819 
878 
397 
471 
545 
618 
688 
756 
825 
891 
956 
456 
543 
629 
713 
794 
876 
956 
1034 
1110 
486 
580 
671 
760 
849 
935 
1020 



162 
212 
.262 
310 
356 
400 
262 
324 
384 
444 
500 
566 
288 
366 
422 
486 
650 
612 
672 
730 
386 
460 
530 
600 
668 
734 
800 
862 
924 
418 
496 
574 
650 
724 
796 
868 
938 
1006 
480 
572 
662 
750 
836 
922 
1006 
1088 
1168 
512 
610 
706 
800 
894 
984 
1074 
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{Continued) 



TENSION MEMBERS 

One Angle {Unequal Legs) — Continued 

No Holes Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 







is 


■-I 




l-i 


K 


& 


i 


I 


I 


S 


I 


& 


I 


I 




1 


.3 -a 


3t-t 


a a 


it 


II 


11 


II 


n 


^•3 


n 


n 






3 " 




^ V 


,° " 








O u 




P a 


O J, 


5 u 








u-< 


fu (^ 




fc rt 


^U 


Ph S 


a-S 


^ § 


f^U 


Ph g 


^S 


^ i 


<^h 


(U g 


o-SS 














«f^ 






S3 






X3 










ri 










otn 








iic? 


6 D* 






K 




gw 


Sen 






Ocn 


otn 


ow 




o.M 




ow 




< 






















r- 




e> 














639 




M 


H 














5 X3ixi 


5.81 


407 


465 


523 


581 


697 


755 


813 


872 


930 


988 


1046 


1104 


1162 


5 X3. Xfl 


6.25 


438 


500 


563 


625 


688 


750 


813 


875 


938 


1000 


1063 


1125 


1188 


1250 


5 x3vXi 


6.67 


467 


534 


600 


667 


734 


800 


867 


934 


1001 


1067 


1134 


1201 


1267 


1334 


6 X3i Xi 


3.42 


239 


274 


308 


342 


376 


410 


445 


479 


513 


547 


581 


616 


660 


684 


6 X3rXA 


3.97 


278 


318 


357 


397 


437 


476 


516 


556 


696 


635 


675 


715 


764 


794 


6 xS-Xi 


4.50 


315 


360 


405 


450 


495 


640 


585 


630 


675 


720 


765 


810 


855 


900 


6.X3; XA 


5.03 


352 


402 


453 


503 


553 


604 


654 


704 


755 


805 


865 


905 


966 


1006 


6 X3. Xi 


5.55 


389 


444 


500 


555 


611 


666 


722 


777 


833 


888 


944 


999 


1055 


1110 


6 X3, Xii 


6.06 


424 


485 


545 


606 


667 


727 


788 


848 


909 


970 


1030 


1091 


1151 


1212 


6 X3, Xi 


6.56 


459 


525 


590 


656 


722 


787 


853 


918 


984 


1050 


1115 


1181 


1246 


1312 


6 X3: XH 


7.06 


494 


565 


635 


706 


777 


847 


918 


988 


1059 


1130 


1200 


1271 


1341 


1412 


6 X3ixi 


7.55 


529 


604 


680 


755 


831 


906 


982 


1057 


1133 


1208 


1284 


1359 


1435 


1610 


6 X3ixH 


8.03 


562 


642 


723 


803 


883 


964 


1044 


1124 


1205 


1285 


1365 


1445 


1526 


1606 


6 X3ix 1 


8.50 


595 


680 


765 


850 


935 


1020 


1105 


1190 


1275 


1360 


1445 


1530 


1615 


1700 


6 X4 XI 


3.61 


253 


289 


325 


361 


397 


433 


469 


505 


642 


678 


614 


650 


686 


722 


6 X4 XA 


4.18 


293 


334 


376 


418 


460 


502 


543 


585 


627 


669 


711 


752 


794 


836 


6 X4 Xi 


4.75 


333 


380 


428 


475 


523 


570 


618 


665 


713 


760 


808 


855 


903 


950 


6 X4 XA 


5.31 


372 


425 


478 


531 


584 


637 


690 


743 


797 


850 


903 


956 


1009 


1062 


6 X4 X| 


5.86 


410 


469 


527 


586 


645 


703 


762 


820 


879 


938 


996 


1055 


1113 


1172 


6 X4 XH 


6.41 


449 


513 


577 


641 


705 


769 


833 


897 


962 


1026 


1090 


1164 


1218 


1282 


6 X4 X i 


6.94 


486 


555 


625 


694 


763 


833 


902 


972 


1041 


1110 


1180 


1249 


1319 


1388 


6 X4 XH 


7.47 


523 


598 


672 


747 


822 


896 


971 


1046 


1121 


1195 


1270 


1345 


1419 


1494 


6 X4 X J 


7.99 


559 


639 


719 


799 


879 


959 


1039 


1119 


1199 


1278 


1358 


1438 


1518 


1598 


6 X4 Xif 


8.50 


595 


680 


765 


850 


935 


1020 


1105 


1190 


1275 


1360 


1445 


1530 


1615 


1700 


6 X4 XI 


9.00 


630 


720 


810 


900 


990 


1080 


1170 


1260 


1350 


1440 


1530 


1620 


1710 


1800 



One Angle {Equal Legs) 

One Hole i" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 
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R 


S. 


a. 


H. 


& 


S. 


i 


P. 


& 


S. 


& 


S, 


S. 


B. 




1 






11 


•s-g 

§.9 


«5 


II 


II 


II 




II 


1« 


II 


II 


II 


Size of Angle 


M 


•s°° 


<SK 


^°S 


P^E 


-s 


^ § 


o 


-"S 


^g 


-S 


-^H 


^". 


pig 


^S 
















S 3 

o cr 








3 










2 D" 

O.C/3 




s 


S'?S 


g'" 


§'" 


Q O- 


^.:^ 


"o,^ 


a,^ 


a^ 


b=M' 


q.iyD 


c.M 


^.H' 


^.M' 




^ 


M 




od" 


cS 




" 


W 


(O 




'-' 










« 


lixlfxA 


0.62 


0.48 


34 


38 


43 


48 


53 


68 


62 


67 


72 


77 


82 


86 


91 


96 


ifxifxi 


0.81 


0.62 


43 


50 


56 


62 


68 


74 


81 


87 


93 


99 


105 


112 


118 


124 


lixiJxA 


1.00 


0.77 


54 


62 


69 


77 


85 


92 


100 


108 


116 


123 


131 


139 


146 


154 


lixifx f 


1.17 


0.89 


62 


71 


80 


89 


98 


107 


116 


125 


134 


142 


151 


160 


169 


178 


ifxiixA 


1.30 


0.97 


68 


78 


87 


97 


107 


116 


126 


136 


146 


155 


165 


175 


184 


194 


2 X2 XA 


0.72 


0.58 


41 


46 


62 


58 


64 


70 


75 


81 


87 


93 


99 


104 


110 


116 


2 X2 xi 


0.94 


0.75 


53 


60 


68 


76 


83 


90 


98 


105 


113 


120 


128 


135 


143 


150 


2 X2 XA 


1.15 


0.92 


64 


74 


83 


92 


101 


110 


120 


129 


138 


147 


156 


166 


175 


184 


2 X2 Xf 


1.36 


1.08 


76 


86 


97 


108 


119 


130 


140 


151 


162 


173 


184 


194 


206 


216 



203 



(Continued) 



TENSION MEMBERS 
One Angle {Equal Legs) — Continued 

One Hole f" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 





lU 




h 






l-i 




I 


I 






a 




a 


a 


% 




"§ 


»-S 


»-g 


•s-s 


■s-g 


■S-^ 


•S-8 


■S'S 


■S'S 


•S'S 


•S-S 


•S-3 


■s-s 


•S-S 




< 




•a a 




■S5 


%& 


%& 


§1 


§,S 


§5 


§5 


§5 


§5 


§5 


%& 


§.9 


Size of Angle 


"S 


•so° 


u 


P-( cfl 






(2£ 




^J 


>' 


^^ 


(2a 


^l 


«5g 


^§ 




s 


"H 


§§■ 


s ^ 


8& 


8 d* 


« cr 


§§• 


§§■ 


§§■ 




o 3 


§§• 




o O" 


§> 




E 


H ^^ 


gw 


gw 


nC/3 
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°.w 


•iw 


^U2 


JW 


Jw 
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R-w 


3w 


S-w 
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00 


o. 
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<i 
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2 X2 XA 


1.56 


1.23 


86 


98 


111 


123 


135 


148 


160 


172 


185 


197 


209 


221 


234 


246 


2ix2ixA 


0.90 


0.76 


53 


61 


68 


76 


84 


91 


99 


106 


114 


122 


129 


137 


144 


152 


2ix2JXi 


1.19 


1.00 


70 


80 


90 


100 


110 


120 


130 


140 


150 


160 


170 


180 


190 


200 


2JX2ixA 


1.47 


1.24 


87 


99 


112 


124 


136 


149 


161 


174 


186 


198 


211 


223 


236 


248 


2ix2iXf 


1.73 


1.45 


102 


116 


131 


145 


160 


174 


189 


203 


218 


232 


247 


261 


276 


290 


2iX2iX,:^ 


2.00 


1.67 


117 


134 


150 


167 


184 


200 


217 


234 


251 


267 


284 


301 


317 


334 


2iX2iX^ 


2.25 


1.87 


131 


150 


168 


187 


206 


224 


243 


262 


281 


299 


318 


337 


355 


374 


3 X3 X i 


1.44 


1.25 


88 


100 


113 


125 


138 


150 


163 


175 


188 


200 


213 


225 


238 


250 


3 X3 XA 


1.78 


1.55 


109 


124 


140 


155 


171 


186 


202 


217 


233 


248 


264 


279 


295 


310 


3 X3 X| 


2.11 


1.83 


128 


146 


165 


183 


201 


220 


238 


256 


275 


293 


311 


329 


348 


366 


3 X3 xA 


2.43 


2.10 


147 


168 


189 


210 


231 


252 


273 


294 


315 


336 


357 


378 


399 


420 


3 X3 Xi 


2.75 


2.37 


166 


190 


213 


237 


261 


284 


308 


332 


356 


379 


403 


427 


450 


474 


3 X3 XA 


3.06 


2.64 


185 


211 


238 


264 


290 


317 


343 


370 


396 


422 


449 


475 


502 


528 


3 X3 XI 


3.36 


2.89 


202 


231 


260 


289 


318 


347 


376 


405 


434 


462 


491 


520 


549 


578 


3ix3ixA 


2.09 


1.86 


130 


149 


167 


186 


205 


223 


242 


260 


279 


298 


316 


335 


353 


372 


3ix3iX| 


2.48 


2.20 


154 


176 


198 


220 


242 


.264 


286 


308 


330 


352 


374 


396 


418 


440 


3ix3ixA 


2.87 


2.54 


178 


203 


229 


254 


279 


305 


330 


356 


.381 


406 


432 


457 


483 


508 


3iX3iXi 


3.25 


2.87 


201 


230 


258 


287 


316 


344 


373 


402 


431 


459 


488 


517 


545 


574 


3ix3iXA 


3.62 


3.20 


224 


256 


288 


320 


352 


384 


416 


448 


480 


512 


544 


576 


608 


640 


3*x3iXi 


3.98 


3.51 


246 


281 


316 


351 


386 


421 


456 


491 


527 


562 


597 


632 


667 


702 


3iX3JXH 


4.34 


3.82 


267 


306 


344 


382 


420 


458 


497 


535 


573 


611 


649 


688 


726 


764 


3*X3iX i 


4.69 


4.13 


289 


330 


372 


413 


454 


496 


537 


578 


620 


661 


702 


743 


785 


826 


3ix3iXi| 


5.03 


4.42 


309 


354 


398 


442 


486 


530 


575 


619 


663 


707 


751 


796 


840 


884 


4 X4 X?j 


2.40 


2.17 


152 


174 


195 


217 


239 


260 


282 


304 


326 


347 


369 


391 


412 


434 


4 X4 X| 


2.86 


2.58 


181 


206 


232 


258 


284 


310 


335 


361 


387 


413 


439 


464 


490 


516 


4 X4 XA 


3.31 


2.98 


209 


238 


268 


298 


328 


358 


387 


417 


447 


477 


507 


536 


566 


596 


4 X4 Xi 


3.75 


3.37 


236 


270 


303 


337 


371 


404 


438 


472 


506 


539 


573 


607 


640 


674 


4 X4 XtV 


4.18 


3.76 


263 


301 


338 


376 


414 


451 


.489 


526 


564 


602 


639 


677 


714 


752 


4 X4 X| 


4.61 


4.14 


290 


331 


373 


414 


455 


497 


538 


580 


621 


662 


704 


745 


787 


828 


4 X4 XH 


5.03 


4.51 


316 


361 


406 


451 


496 


541 


586 


631 


677 


722 


767 


812 


857 


902 


4 X4 X i 


5.44 


4.88 


342 


390 


439 


488 


537 


586 


634 


683 


732 


781 


830 


878 


927 


976 


4 X4 Xii 


5.84 


5.23 


366 


418 


471 


523 


575 


628 


680 


732 


785 


837 


889 


941 


994 


1046 


6 X6 XI 


4.36 


4.08 


286 


326 


367 


408 


449 


490 


530 


571 


612 


653 


694 


734 


775 


816 


6 X6 XA 


5.06 


4.73 


331 


378 


426 


473 


520 


568 


615 


662 


710 


757 


804 


851 


899 


946 


6 X6 Xi 


5.75 


5.37 


376 


430 


483 


537 


691 


644 


698 


752 


806 


859 


913 


967 


1020 


1074 


6 X6 Xi% 


6.43 


6.01 


421 


481 


541 


601 


661 


721 


781 


841 


902 


962 


1022 


1082 


1142 


1202 


6 X6 X| 


7.11 


6.64 


465 


531 


598 


664 


730 


797 


863 


930 


996 


1062 


1129 


1195 


1262 


1328 


6 X6 Xii 


7.78 


7.26 


508 


581 


653 


726 


799 


871 


944 


1016 


1089 


1162 


1234 


1307 


1379 


1452 


6 X6 Xi 


8.44 


,7.88 


552 


630 


709 


788 


867 


946 


1024 


1103 


1182 


1261 


1340 


1418 


1497 


1576 


6 X6 xH 


9.09 


8.48 


594 


678 


763 


848 


933 


1018 


1102 


1187 


1272 


1357 


1442 


1526 


1611 


1696 


6 X6 Xj 


9.74 


9.08 


636 


726 


817 


908 


998 


1090 


1180 


1271 


1362 


1453 


1544 


1634 


1725 


1816 


6 X6 Xil 


10.37 


9.67 


677 


774 


870 


967 


1064 


1160 


1257 


1354 


1451 


1547 


1644 


1741 


1837 


1934 


6 X6 X 1 


11.00 


10.25 


718 


820 


923 


1025 


1128 


1230 


1333 


1435 


1538 


1640 


1743 


1845 


1948 


2050 
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TENSION MEMBERS 
One Angle {Unequal Legs) 
One Hole f" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 
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<£| 
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§1 
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§1 
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ll 


|l 


P 


X 3 

M 


¥ 


1" 


II 


» 
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2iX2 XA 


0.81 


0.67 


47 


54 


60 


67 


74 


80 


87 


94 


101 


107 


114 


121 


127 


134 


2JX2 X i 


1.06 


0.87 


61 


70 


78 


87 


96 


104 


113 


122 


131 


139 


148 


157 


165 


174 


2iX2 XA 


1.31 


1.08 


76 


86 


97 


108 


119 


130 


140 


151 


162 


173 


184 


194 


205 


216 


2ix2 Xi 


1.55 


1.27 


89 


102 


114 


127 


140 


152 


165 


178 


191 


203 


216 


229 


241 


254 


2ix2 XA 


1.78 


1.45 


102 


116 


131 


145 


160 


174 


189 


203 


218 


232 


247 


261 


276 


290 


2iX2 Xi 


2.00 


1.62 


113 


130 


146 


162 


178 


194 


211 


227 


243 


259 


276 


292 


308 


324 


3 X2ixi 


1.31 


1.12 


78 


90 


101 


112 


123 


134 


146 


157 


168 


179 


190 


202 


213 


224 


3 x2ixA 


1.62 


1.39 


97 


111 


125 


139 


153 


167 


181 


195 


209 


222 


236 


260 


264 


278 


3 X2iXi 


1.92 


1.64 


115 


131 


148 


164 


180 


197 


213 


230 


246 


262 


279 


295 


312 


328 


3 x2iXT^ 


2.22 


1.89 


132 


151 


170 


189 


208 


227 


246 


265 


284 


302 


321 


340 


369 


378 


3 X2ix i 


2.50 


2.12 


148 


170 


191 


212 


233 


254 


276 


297 


318 


339 


360 


382 


403 


424 


3 X2ixA 


2.78 


2.36 


165 


189 


212 


236 


260 


283 


307 


330 


354 


378 


401 


425 


448 


472 


3iX2iXi 


1.44 


l.?5 


88 


100 


113 


125 


138 


150 


163 


175 


188 


200 


213 


225 


238 


250 


3iX2JxA 


1.78 


1.55 


109 


124 


140 


155 


171 


186 


202 


217 


233 


248 


264 


279 


295 


310 


3ix2iXf 


2.11 


1.83 


128 


146 


165 


183 


201 


220 


238 


256 


275 


293 


311 


329 


348 


366 


3iX2ixA 


2.43 


2.10 


147 


168 


189 


210 


231 


252 


273 


294 


315 


336 


357 


378 


399 


420 


3iX2iXi 


2.75 


2.37 


166 


190 


213 


237 


261 


284 


308 


332 


356 


379 


403 


427 


460 


474 


3ix2^XA 


3.06 


2.64 


185 


211 


238 


264 


290 


317 


343 


370 


396 


422 


449 


475 


502 


528 


3iX2^X| 


3.36 


2.89 


202 


231 


260 


289 


318 


347 


376 


405 


434 


462 


491 


520 


649 


578 


3iX2ixH 


3.65 


3.13 


219 


250 


282 


313 


344 


376 


407 


438 


470 


501 


532 


663 


695 


626 


3iX3 XA 


1.93 


1.70 


119 


136 


153 


170 


187 


204 


221 


238 


255 


272 


289 


306 


323 


340 


3^X3 Xi 


2.30 


2.02 


141 


162 


182 


202 


222 


242 


263 


283 


303 


323 


343 


364 


384 


404 


3ix3 XtV 


2.65 


2..32 


162 


186 


209 


232 


255 


278 


302 


325 


348 


371 


394 


418 


441 


464 


3ix3 Xi 


3.00 


2.62 


183 


210 


236 


262 


288 


314 


341 


367 


393 


419 


445 


472 


498 


624 


3iX3 XVs 


3.34 


2.92 


204 


234 


263 


292 


321 


350 


380 


409 


438 


467 


496 


526 


556 


684 


3ix3 Xf 


3.67 


3.20 


224 


256 


288 


320 


352 


384 


416 


448 


480 


512 


544 


576 


608 


640 


3ix3 XH 


4.00 


3.48 


244 


278 


313 


348 


383 


418 


452 


487 


522 


557 


592 


626 


661 


696 


3ix3 Xi 


4.31 


3.75 


263 


300 


338 


375 


413 


450 


488 


525 


563 


600 


638 


675 


713 


750 


3ix3 Xi-f 


4.62 


4.01 


281 


321 


361 


401 


441 


481 


521 


561 


602 


642 


682 


722 


762 


802 


4 X3 XA 


2.09 


1.86 


130 


149 


167 


186 


205 


223 


242 


260 


279 


298 


316 


335 


363 


372 


4 X3 Xl 


2.48 


2.20 


154 


176 


198 


220 


242 


264 


286 


308 


330 


352 


374 


396 


418 


440 


4 X3 XA 


2.87 


2.54 


178 


203 


229 


254 


279 


305 


330 


356 


381 


406 


432 


467 


483 


508 


4 X3 XJ 


3.25 


2.87 


201 


230 


258 


287 


316 


344 


373 


402 


431 


459 


488 


517 


546 


674 


4 X3 XA 


3.62 


3.20 


224 


256 


288 


320 


352 


384 


416 


448 


480 


512 


544 


676 


608 


640 


4 X3 X| 


3.98 


3.51 


246 


281 


316 


351 


386 


421 


456 


491 


527 


562 


597 


632 


667 


702 


4 X3 XU 


4.34 


3.82 


267 


306 


344 


382 


420 


458 


497 


535 


573 


611 


649 


688 


726 


764 


4 X3 Xf 


4.69 


4.13 


289 


330 


372 


413 


454 


496 


537 


578 


620 


661 


702 


743 


785 


826 


4 X3 X« 


5.03 


4.42 


309 


354 


398 


442 


486 


530 


575 


619 


663 


707 


751 


796 


840 


884 


5 X3 XA 


2.40 


2.17 


152 


174 


195 


217 


239 


260 


282 


304 


326 


347 


369 


391 


412 


434 


5 X3 XI 


2.86 


2.58 


181 


206 


232 


258 


284 


310 


335 


361 


387 


413 


439 


464 


490 


516 


5 X3 XA 


3.31 


2.98 


209 


238 


268 


298 


328 


358 


387 


417 


447 


477 


507 


536 


666 


596 


5 X3 Xi 


3.75 


3.37 


236 


270 


303 


337 


371 


404 


438 


472 


606 


539 


573 


607 


640 


674 


5 X3 XtV 


4.18 


3.76 


263 


301 


338 


376 


414 


451 


489 


526 


564 


602 


639 


677 


714 


752 


5 X3 Xf 


4.61 


4.14 


290 


331 


373 


414 


455 


497 


538 


580 


621 


662 


704 


745 


787 


828 


5 X3 XH 


5.03 


4.51 


316 


361 


406 


451 


496 


541 


586 


631 


677 


722 


767 


812 


867 


902 


5 X3 Xf 


5.44 


4.88 


342 


390 


439 


488 


537 


586 


634 


683 


732 


781 


830 


878 


927 


976 


S X3 XH 


5.84 


5.23 


366 


418 


471 


523 


575 


628 


680 


732 


786 


837 


889 


941 


994 


1046 


5 X3ixA 


2.56 


2.33 


163 


186 


210 


233 


256 


280 


303 


326 


360 


373 


396 


419 


443 


466 


5 X3ixf 


3.05 


2.77 


194 


222 


249 


277 


305 


332 


360 


388 


416 


443 


471 


499 


526 


554 


5'X3ixA 


3.53 


3.20 


224 


256 


288 


320 


352 


384 


416 


448 


480 


512 


544 


676 


608 


640 


5 X3JXi 


4.00 


3.62 


253 


290 


326 


362 


398 


434 


471 


507 


543 


579 


616 


662 


688 


724 


5 X3JXA 


4.47 


4.05 


284 


324 


366 


405 


446 


486 


527 


567 


608 


648 


689 


729 


770 


810 


6 X3iX| 


4.92 


4.45 


312 


356 


401 


445 


490 


534 


579 


623 


668 


712 


767 


801 


846 


890 


5 X3ixH 


5.37 


4.85 


340 


388 


437 


485 


534 


582 


631 


679 


728 


776 


825 


873 


922 


970 



205 



TENSION MEMBERS 
One Leg ( Unequal Legs) — Continued 

One Hole i" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 
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5 X3iXi 


5.81 


5.25 


368 


420 


473 


526 


578 


630 


683 


735 


788 


840 


893 


945 


998 


1050 


5 xsixH 


6.25 


5.64 


395 


451 


508 


664 


620 


677 


733 


790 


846 


902 


959 


1015 


1072 


1128 


5 XS^XJ 


6.67 


6.01 


421 


481 


541 


601 


661 


721 


781 


841 


902 


962 


1022 


1082 


1142 


1202 


6 X3ixf 


3.42 


3.14 


220 


261 


283 


314 


346 


377 


408 


440 


471 


602 


534 


665 


597 


628 


6 X3ixA 


3.97 


3.64 


255 


291 


328 


364 


400 


437 


473 


510 


646 


582 


619 


665 


692 


728 


6 X3ixi 


4.60 


4.12 


288 


330 


371 


412 


453 


494 


536 


577 


618 


659 


700 


•742 


783 


824 


6 X3iXA 


5.03 


4.61 


323 


369 


416 


461 


507 


653 


699 


646 


692 


738 


784 


830 


876 


922 


6 X3iX| 


5.66 


6.08 


356 


406 


457 


508 


659 


610 


660 


711 


762 


SI 3 


S64 


914 


965 


1016 


6 XSixH 


6.06 


5.54 


388 


443 


499 


554 


609 


665 


720 


776 


831 


886 


942 


997 


1053 


1108 


6 X3ixi 


6.56 


6.00 


420 


480 


540 


600 


660 


720 


780 


840 


900 


960 


1020 


1080 


1140 


1200 


6 XSixn 


7.06 


6.45 


452 


516 


681 


645 


710 


774 


839 


903 


968 


1032 


1097 


1161 


1226 


1290 


6 xBiXl 


7.66 


6.89 


482 


651 


620 


689 


758 


827 


896 


965 


1034 


1102 


1171 


1240 


1309 


1378 


6 X3iXi| 


8.03 


7.33 


613 


586 


660 


733 


806 


880 


963 


1026 


1100 


1173 


1246 


1319 


1393 


1466 


6 X3iXl 


8.50 


7.75 


543 


620 


698 


775 


853 


930 


1008 


1085 


1163 


1240 


1318 


1395 


1473 


1650 


6 X4 Xf 


3.61 


3.33 


233 


266 


300 


333 


366 


400 


433 


466 


600 


633 


666 


599 


633 


666 


6 X4 x,:^ 


4.18 


3.85 


270 


308 


347 


385 


424 


462 


501 


639 


678 


616 


666 


693 


732 


770 


6 X4 Xi 


4.76 


4.37 


306 


360 


393 


437 


481 


524 


568 


612 


656 


699 


743 


787 


830 


874 


6 X4 XA 


5.31 


4.89 


342 


391 


440 


489 


538 


587 


636 


686 


734 


782 


831 


880 


929 


978 


6 X4 XI 


5.86 


5.39 


377 


431 


485 


539 


593 


647 


701 


766 


809 


862 


916 


970 


1024 


1078 


6 X4 XH 


6.41 


5.89 


412 


471 


630 


589 


648 


707 


766 


826 


884 


942 


1001 


1060 


1119 


1178 


6 X4 XI 


6.94 


6.38 


447 


610 


574 


638 


702 


766 


829 


893 


967 


1021 


1086 


1148 


1212 


1276 


6 X4 XH 


7.47 


6.86 


480 


649 


617 


686 


755 


823 


892 


960 


1029 


1098 


1166 


1236 


1303 


1372 


6 X4 Xi 


7.99 


7.33 


513 


686 


660 


733 


806 


880 


963 


1026 


1100 


1173 


1246 


1319 


1393 


1466 


6 X4 X^ 


8.50 


7.80 


546 


624 


702 


780 


858 


936 


1014 


1092 


1170 


1248 


1326 


1404 


1482 


1560 


6 X4 Xl 


9.00 


8.25 


578 


660 


743 


825 


908 


990 


1073 


1166 


1238 


1320 


1403 


1486 


1568 


1650 



One Angle (Equal Legs) 

Two Holes I" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 
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5.43 


380 


434 


489 


543 


597 


652 


706 


760 


815 


869 


923 


977 


1032 


1086 


6 X3ixH 


7.06 


5.84 


409 


467 


526 


584 


642 


701 


759 


818 


876 


934 


993 


1051 


1110 


1168 


6 X3JXI 


7.55 


6.24 


437 


499 


562 


624 


686 


749 


811 


874 


936 


998 


1061 


1123 


1186 


1248 


6 X3ixii 


8.03 


6.62 


463 


530 


596 


662 


728 


794 


861 


927 


993 


1059 


1125 


1192 


1258 


1324 


6 X3ix 1 


8.50 


7.00 


490 


560 


630 


700 


770 


840 


910 


980 


1050 


1120 


1190 


1260 


1330 


1400 


6 X4 Xf 


3.61 


3.05 


214 


244 


275 


305 


336 


366 


397 


427 


458 


488 


519 


549 


580 


610 


6 X4 XtV 


4.18 


3.52 


246 


282 


317 


352 


387 


422 


458 


493 


528 


563 


598 


634 


669 


704 


6 X4 Xi 


4.75 


4.00 


280 


320 


360 


400 


440 


480 


520 


560 


600 


640 


680 


720 


760 


800 


6 X4 XA 


5.31 


4.47 


313 


358 


402 


447 


492 


536 


581 


626 


671 


715 


760 


805 


849 


894 


6 X4 X t 


5.86 


4.92 


344 


394 


443 


492 


541 


590 


640 


689 


7.38 


787 


836 


886 


935 


984 


6 X4 XiJ 


6.41 


5.38 


377 


430 


484 


538 


592 


646 


699 


753 


807 


861 


915 


968 


1022 


1076 


6 X4 Xi 


6.94 


5.81 


407 


465 


523 


581 


639 


697 


755 


813 


872 


930 


988 


1046 


1104 


1162 


6 X4 Xlf 


7.47 


6.25 


438 


500 


563 


625 


688 


750 


813 


875 


938 


1000 


1063 


1125 


1188 


1250 


6 X4 XJ 


7.99 


6.68 


468 


534 


601 


668 


735 


802 


868 


935 


1002 


1069 


1136 


1202 


1269 


1336 


6 X4 XH 


8.50 


7.09 


496 


567 


638 


709 


780 


851 


922 


993 


1064 


1134 


1205 


1276 


1347 


1418 


6 X4 Xl 


9.00 


7.50 


525 


600 


675 


750 


825 


900 


975 


1050 


1125 


1200 


1275 


1350 


1425 


1500 



One Angle {Equal Legs) 
One Hole J" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 
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2iX2ixA 


0.90 


0.73 


51 


58 


66 


73 


80 


88 


95 


102 


no 


117 


124 


131 


139 


146 


2iX2iX i 


1.19 


0.97 


68 


78 


87 


97 


107 


116 


126 


136 


146 


155 


165 


175 


184 


194 


2iX2ixA 


1.47 


1.20 


84 


96 


108 


120 


132 


144 


156 


168 


180 


192 


204 


216 


228 


240 


2iX2ixi 


1.73 


1.40 


98 


112 


126 


140 


154 


168 


182 


196 


210 


224 


238 


252 


266 


280 


2iX2ixA 


2.00 


1.62 


113 


130 


146 


162 


178 


194 


211 


227 


243 


259 


275 


292 


308 


324 


2iX2ixi 


2.25 


1.81 


127 


145 


163 


181 


199 


217 


235 


253 


272 


290 


308 


326 


344 


362 


3 X3 X i 


1.44 


1.22 


85 


98 


no 


122 


134 


146 


159 


171 


183 


195 


207 


220 


232 


244 


3 X3 Xj\ 


1.78 


1.51 


106 


121 


136 


151 


166 


181 


196 


211 


227 


242 


257 


272 


287 


302 


3 X3 Xf 


2.11 


1.78 


125 


142 


160 


178 


196 


214 


231 


249 


267 


285 


303 


320 


338 


356 
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(Continued) 



TENSION MEMBERS 
One Angle {Equal Legs) — Continued 

One Hole J" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 



Size of Angle 



3 X3 XA 
3 X3 Xi 
3 X3 XtV 

3 X3 X I 
3JX3iXT\ 
3*X3iX| 
3iX3ixA 
3ix3iXi 
3iX3ixA 
3^X3^X1 
3iX3ixH 
3iX3iXl 
3iX3ixH 

4 X4 XA 
4 X4 X| 
4 X4 XA 
4 X4 Xi 
4 X4 XA 
4 X4 Xf 
4 X4 XH 
4 X4 Xi 
4 X4 XH 
6 X6 XI 
6 X6 XA 
6 X6 X* 
6 X6 XA 
6 X6 XI 
6 X6 XH 
6 X6 Xi 
6 X6 XH 
6 X6 XI 
6 X6 XH 
6 X6 XI 



2.43 
2.75 
3.06 
3.36 
2.09 
2.48 
2.87 
3.25 
3.62 
3.98 
4.34 
4.69 
5.03 
2.40 
2.86 
3.31 
3.75 
4.18 
4.61 
5.03 
5.44 
5.84 
4.36 
5.06 
5.75 
6.43 
7.11 
7.78 
8.44 
9.09 
9.74 
10.37 
11.00 



■a.s-a 



36a 

■S-a 



2.05 
2.31 
2.57 
2.81 
1.82 
2.15 
2.49 
2.81 
3.13 
3.43 
3.74 
4.03 
4.32 
2.13 
2.53 
2.93 
3.31 
3.69 
4.06 
4.43 
4.78 
5.13 
4.03 
4.68 
5.31 
5.94 
6.56 
7.18 
7.78 
8.38 
8.97 
9.55 
10.12 



^S 



144 
162 
180 
197 
127 
151 
174 
197 
219 
240 
262 
282 
302 
149 
177 
205 
232 
258 
284 
310 
335 
359 
282 
328 
372 
416 
459 
503 
545 
587 
628 
669 
708 



164 
185 
206 
225 
146 
172 
199 
225 
250 
274 
299 
322 
346 
170 
202 
234 
265 
295 
325 
354 
382 
410 
322 
374 
425 
475 
525 
574 
622 
670 
718 
764 
810 



O U 



185 
208 
231 
253 
164 
194 
224 
253 
282 
309 
337 
363 
389 
192 
228 
264 
298 
332 
365 
399 
430 
462 
363 
421 
478 
535 
590 
646 
700 
754 
807 
860 
911 



u 

°§ 



205 
231 
257 
281 
182 
215 
249 
281 
313 
343 
374 
403 
432 
213 
253 
293 
331 
369 
406 
443 
478 
513 
403 
468 
531 
594 
656 
718 
778 
838 
897 
955 
1012 



O g 



226 
254 
283 
309 
200 
237 
274 
309 
344 
377 
411 
443 
475 
234 
278 
322 
364 
406 
447 
487 
"526 
564 
443 
515 
584 
653 
722 
790 
856 
922 
987 
1051 
1113 



246 
277 
308 
337 
218 
258 
299 
337 
376 
412 
449 
484 
518 
256 
304 
352 
397 
443 
487 
532 
574 
616 
484 
562 
637 
713 
787 
862 
934 
1006 
1076 
1146 
1214 



S 2 



267 
300 
334 
365 
237 
280 
324 
365 
407 
446 
486 
524 
562 
277 
329 
381 
430 
480 
528 
676 
621 
667 
524 
608 
690 
772 
853 
933 
1011 
1089 
1166 
1242 
1316 



287 
323 
360 
393 
255 
301 
349 
393 
438 
480 
524 
564 
605 
298 
354 
410 
463 
517 
568 
620 
669 
718 
564 
655 
743 
832 
918 
1005 
1089 
1173 
1256 
1337 
1417 



& 



S 3 



"2" 



308 
347 
386 
422 
273 
323 
374 
422 
470 
515 
561 
605 
648 
320 
380 
440 
497 
554 
609 
665 
717 
770 
605 
702 
797 
891 
984 
1077 
1167 
1257 
1346 
1433 
1518 



328 

370 

411 

450 

291 

344 

398 

450 

501 

549 

598 

645 

691 

341 

405 

469 

530 

590 

650 

709 

765 

821 

645 

749 

850 

950 

1050 

1149 

1245 

1341 

1435 

1528 

1619 



349 

393 

437 

478 

309 

366 

423 

478 

532 

583 

636 

685 

734 

362 

430 

498 

"563 

627 

690 

753 

813 

872 

685 

796 

903 

1010 

1115 

1221 

1323 

1425 

1525 

1624 

1720 



■g-s 

si 



369 

416 

463 

506 

328 

387 

448 

506 

563 

617 

673 

725 

778 

383 

455 

527 

596 

664 

731 

797 

860 

923 

725 

842 

956 

1069 

1181 

1292 

1400 

1508 

1615 

1719 

1822 



390 

439 

488 

534 

346 

409 

473 

534 

595 

652 

711 

766 

821 

405 

481 

557 

629 

701 

771 

842 

908 

975 

766 

889 

1009 

1129 

1246 

1364 

1478 

1592 

1704 

1815 

1923 



410 

462 

514 

562 

364 

430 

498 

562 

626 

686 

748 

806 

864 

426 

506 

586 

662 

738 

812 

886 

956 

1026 

806 

936 

1062 

1188 

1312 

1436 

1556 

1676 

1794 

1910 

2024 
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TENSION MEM'BERS 

One Angle {Unequal Legs) 

One Hole |" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 
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p. Sffi 
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2iX2 XA 


0.81 


0.64 


45 


51 


58 


64 


70 


77 


83 


90 


96 


102 


109 


115 


122 


128 


2iX2 X \ 


1.06 


0.84 


59 


67 


76 


84 


92 


101 


109 


118 


126 


134 


143 


151 


160 


168 


2^X2 XA 


1.31 


1.04 


73 


83 


94 


104 


114 


125 


135 


146 


156 


166 


177 


187 


198 


208 


2iX2 XI 
2^X2 XA 


1.55 


1.22 


85 


98 


110 


122 


134 


146 


159 


171 


183 


195 


207 


220 


232 


244 


1.78 


1.40 


98 


112 


126 


140 


154 


168 


182 


196 


210 


224 


238 


252 


266 


280 


2ix2 X i 


2.00 


1.56 


109 


125 


140 


156 


172 


187 


203 


218 


234 


250 


265 


281 


296 


312 


3"x2JX i 


1.31 


1.09 


76 


87 


98 


109 


120 


131 


142 


153 


164 


174 


185 


196 


207 


218 


3 x2ixA 


1.62 


1.35 


95 


108 


122 


135 


149 


162 


176 


189 


203 


216 


230 


243 


257 


270 


3 X2JX| 


1.92 


1.59 


111 


127 


143 


159 


175 


191 


207 


223 


239 


254 


270 


286 


302 


318 


3 X2|Xt'f 


2.22 


1.84 


129 


147 


166 


184 


202 


221 


239 


258 


276 


294 


313 


331 


350 


368 


3 X2^X i 


2.50 


2.06 


144 


165 


185 


206 


227 


247 


268 


288 


309 


330 


350 


371 


391 


412 


3 X2ixA 


2.78 


2.29 


160 


183 


206 


229 


252 


275 


298 


321 


344 


366 


389 


412 


435 


458 


3iX2iX i 


1.44 


1.22 


85 


98 


110 


122 


134 


146 


159 


171 


183 


195 


207 


220 


232 


244 


3|x2iXrB 


1.78 


1.51 


106 


121 


136 


151 


166 


181 


196 


211 


227 


242 


257 


272 


287 


302 


3iX2JXl 


2.11 


1.78 


125 


142 


160 


178 


196 


214 


231 


249 


267 


285 


303 


320 


338 


356 


3iX2|xA 


2.43 


2.05 


144 


164 


185 


205 


226 


246 


267 


287 


308 


328 


349 


369 


390 


410 


3iX2iXi 


2.75 


2.31 


162 


185 


208 


231 


254 


277 


300 


323 


347 


370 


393 


416 


439 


462 


3ix2iXA 


3.06 


2.57 


180 


206 


231 


257 


283 


308 


334 


360 


386 


411 


437 


463 


488 


514 


3^X2^X1 


3.36 


2.81 


197 


225 


253 


281 


309 


337 


365 


393 


422 


450 


478 


506 


534 


562 


3iX2JXH 


3.65 


3.05 


214 


244 


275 


305 


336 


366 


397 


427 


458 


488 


519 


549 


580 


610 


3iX3 XA 


1.93 


1.66 


116 


133 


149 


166 


183 


199 


216 


232 


249 


266 


282 


299 


315 


332 


3ix3 X| 


2.30 


1.97 


138 


158 


177 


197 


217 


236 


256 


276 


296 


315 


335 


355 


374 


394 


3iX3 xA 


2.65 


2.27 


159 


182 


204 


227 


250 


272 


295 


318 


341 


363 


386 


409 


431 


454 


3^X3 X i 


3.00 


2.56 


179 


205 


230 


256 


282 


307 


333 


358 


384 


410 


435 


461 


486 


512 


3ix3 XA 


3.34 


2.85 


200 


228 


257 


285 


314 


342 


371 


399 


428 


456 


485 


513 


542 


570 


3ix3 XI 


3.67 


3.12 


218 


250 


281 


312 


343 


374 


406 


437 


468 


499 


530 


562 


593 


624 


3ix3 XH 


4.00 


3.40 


238 


272 


306 


340 


374 


408 


442 


476 


510 


544 


578 


612 


646 


680 


3iX3 X| 


4.31 


3.65 


256 


292 


329 


365 


402 


438 


475 


511 


548 


584 


621 


657 


694 


730 


3|x3 Xil 


4.62 


3.91 


274 


313 


352 


391 


430 


469 


508 


547 


587- 


626 


665 


704 


743 


782 


4 X3 XA 


2.09 


1.82 


127 


146 


164 


182 


200 


218 


237 


255 


273 


291 


309 


328 


346 


364 


4 X3 X| 


2.48 


2.15 


151 


172 


194 


215 


237 


258 


280 


301 


323 


344 


366 


387 


409 


430 


4 X3 XA 


2.87 


2.49 


174 


199 


224 


249 


274 


299 


324 


349 


374 


398 


423 


448 


473 


498 


4 X3 Xi 


3.25 


2.81 


197 


225 


253 


281 


309 


337 


365 


393 


422 


450 


478 


506 


534 


562 


4 X3 XtV 


3.62 


3.13 


219 


250 


282 


313 


344 


376 


407 


438 


470 


501 


532 


563 


595 


626 


4 X3 XI 


3.98 


3.43 


240 


274 


309 


343 


377 


412 


446 


480 


515 


549 


583 


617 


652 


686 


4 X3 xH 


4.34 


3.74 


262 


299 


337 


374 


411 


449 


486 


524 


561 


598 


636 


673 


711 


748 


4 X3 Xi 


4.69 


4.03 


282 


322 


363 


403 


443 


484 


524 


564 


605 


645 


685 


725 


766 


806 


4 X3 xH 


5.03 


4.32 


302 


346 


389 


432 


475 


518 


562 


605 


648 


691 


734 


778 


821 


864 


5 X3 Xt\ 


2.40 


2.13 


149 


170 


192 


213 


234 


256 


277 


298 


320 


341 


362 


383 


405 


426 


5 X3 Xl 


2.86 


2.53 


177 


202 


228 


253 


278 


304 


329 


354 


380 


405 


430 


455 


481 


506 


5 X3 xA 


3.31 


2.93 


205 


234 


264 


293 


322 


352 


381 


410 


440 


469 


498 


527 


557 


586 


5 X3 Xi 


3.75 


3.31 


232 


265 


298 


331 


364 


397 


430 


463 


497 


530 


563 


596 


629 


662 


5 X3 xA 


4.18 


3.69 


258 


295 


332 


369 


406 


443 


480 


517 


554 


590 


627 


664 


701 


738 


5 X3 X| 


4.61 


4.06 


284 


325 


365 


406 


447 


487 


528 


568 


609 


650 


690 


731 


771 


812 


5 X3 XH 


5.03 


4.43 


310 


354 


399 


443 


487 


532 


576 


620 


665 


709 


753 


797 


842 


886 


5 X3 X 1 


5.44 


4.78 


335 


382 


430 


478 


526 


574 


621 


669 


717 


765 


813 


860 


908 


956 


5 X3 XH 


5.84 


5.13 


359 


410 


462 


513 


564 


616 


667 


718 


770 


821 


872 


923 


975 


1026 


5 XSJXA 


2.56 


2.29 


160 


183 


206 


229 


252 


275 


298 


321 


344 


366 


389 


412 


435 


458 


5 X3iX| 


3.05 


2.72 


190 


218 


245 


272 


299 


326 


354 


381 


408 


435 


462 


490 


517 


544 


5 X3ixA 


3.53 


3.15 


221 


252 


284 


315 


347 


378 


410 


441 


473 


504 


536 


567 


599 


630 


5 X3|x i 


4.00 


3.56 


249 


285 


320 


356 


392 


427 


463 


498 


534 


570 


605 


641 


676 


712 


5 X3ixA 


4.47 


3.98 


279 


318 


358 


398 


438 


478 


517 


557 


597 


637 


677 


716 


756 


796 


5 X3iX 1 


4.92 


4.37 


306 


350 


393 


437 


481 


524 


568 


612 


656 


699 


743 


787 


830 


874 


5 X3iXH 


5.37 4.77 334 


382 


429 


477 


525 


572 
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Two Holes I" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 
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264 


290 


317 
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370 


396 
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449 


475 


502 
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231 


260 


289 
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347 
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405 


434 
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TENSION MEMBERS 
One Angle {Unequal Legs) — Continued 

Two Holes i" Dia. Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 
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TENSION MEMBERS 
One Angle {Equal Legs) — Continued 

One Hole 1" Dia, Deducted 
Total Loads in Hundreds of Pounds 
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One Angle (Unequal Legs) — Continued 

One Hole 1" Dia. Deducted 
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512 


552 


591 


630 


670 


709 


749 


788 


4 X3 Xii 


5.03 


4.22 


295 


338 


380 


422 


464 


506 


549 


591 


633 


675 


717 


760 


802 


844 


5 X3 XA 


2.40 


2.09 


146 


167 


188 


209 


230 


251 


272 


293 


314 


334 


355 


376 


397 


418 


5 X3 X| 


2.86 


2.48 


174 


198 


223 


248 


273 


298 


322 


347 


372 


397 


422 


446 


471 


496 


5 X3 XA 


3.31 


2.87 


201 


230 


258 


287 


316 


344 


373 


402 


431 


459 


488 


517 


545 


574 


5 X3 X i 


3.75 


3.25 


228 


260 


293 


325 


358 


390 


423 


455 


488 


520 


553 


585 


618 


650 


5 X3 XA 


4.18 


3.62 


253 


290 


326 


362 


398 


434 


471 


507 


543 


579 


615 


652 


688 


724 


5 X3 X f 


4.61 


3.98 


279 


318 


358 


398 


438 


478 


517 


557 


597 


637 


677 


716 


756 


796 


5 X3 XH 


5.03 


4.34 


304 


347 


391 


434 


477 


521 


564 


608 


651 


694 


738 


781 


825 


868 


5 X3 X i 


5.44 


4.69 


328 


375 


422 


469 


516 


563 


610 


657 


704 


750 


797 


844 


891 


9.38 


5 X3 XH 


5.84 


5.03 


352 


402 


453 


503 


553 


604 


654 


704 


755 


805 


855 


905 


956 


1006 


5 X3JXA 


2.56 


2.25 


158 


180 


203 


225 


248 


270 


293 


315 


338 


360 


383 


405 


428 


450 


5 X3ix| 


3.05 


2.67 


187 


214 


240 


267 


294 


320 


347 


374 


401 


427 


454 


481 


607 


534 


5 X3|xA 


3.53 


3.09 


216 


247 


278 


309 


340 


371 


402 


433 


464 


494 


525 


556 


687 


618 


5 X3ixi 


4.00 


3.50 


245 


280 


315 


350 


385 


420 


455 


490 


525 


560 


595 


630 


665 


700 


5 X3|xA 


4.47 


3.91 


274 


313 


352 


391 


430 


469 


608 


547 


587 


626 


665 


704 


743 


782 


5 X3|x 1 


4.92 


4.29 


300 


343 


386 


429 


472 


515 


558 


601 


644 


686 


729 


772 


815 


858 


5 X3iXii 


5.37 


4.68 


328 


374 


421 


468 


515 


562 


608 


655 


702 


749 


796 


842 


889 


936 


5 X3iX i 


5.81 


5.06 


354 


405 


455 


506 


557 


607 


658 


708 


759 


810 


860 


911 


961 


1012 


5 X3ix« 
5 X3^X i 


6.25 


5.44 


381 


435 


490 


544 


598 


653 


707 


762 


816 


870 


925 


979 


1034 


1088 


6.67 


5.79 


405 


463 


521 


579 


637 


695 


753 


811 


869 


926 


984 


1042 


1100 


1158 


6 X3iX 1 


3.42 


3.04 


213 


243 


274 


304 


334 


365 


395 


426 


456 


486 


517 


547 


578 


608 


6 X3ixA 


3.97 


3.53 


247 


282 


318 


353 


388 


424 


459 


494 


530 


■ 565 


600 


635 


671 


706 


6 xSiXi 


4.50 


4.00 


280 


320 


360 


400 


440 


480 


520 


560 


600 


640 


680 


720 


760 


800 


6 X3ixA 


5.03 


4.47 


313 


358 


402 


447 


492 


536 


581 


626 


671 


715 


760 


805 


849 


894 


6 X3JX f 


5.55 


4.92 


344 


394 


443 


492 


541 


590 


640 


689 


738 


787 


836 


886 


935 


984 


6 xSiXH 
6 X3ix } 
6 X3ixH 
6 X3ixi 
6 X3^XH 
6 X3ix 1 
6 X4 Xl 
6 X4 XA 
6 X4 Xi 
6 X4 XA 
6 X4 Xf 
6 X4 XH 
6 X4 X} 
6 X4 XU 
6 X4 Xi 
6 x4 Xif 


6.06 


5.37 


376 


430 


483 


537 


591 


644 


698 


752 


806 


859 


913 


967 


1020 


1074 


6.56 


5.81 


407 


465 


523 


581 


639 


697 


755 


813 


872 


930 


988 


1046 


1104 


1162 


7.06 


6.25 


438 


500 


563 


625 


688 


750 


813 


875 


938 


1000 


1063 


1125 


1188 


1250 


7.55 


6.67 


467 


534 


600 


667 


734 


800 


867 


934 


1000 


1067 


1134 


1201 


1267 


1334 


8.03 


7.09 


496 


567 


638 


709 


780 


851 


922 


993 


1064 


1134 


1205 


1276 


1347 


1418 


8.50 


7.50 


525 


600 


675 


750 


825 


900 


975 


1050 


1125 


1200 


1275 


1350 


1425 


1500 


3.61 


3.23 


226 


258 


291 


323 


355 


388 


420 


452 


485 


517 


549 


581 


614 


646 


4.18 


3.74 


262 


299 


337 


374 


411 


449 


486 


524 


561 


598 


636 


673 


711 


748 


4.75 


4.25 


298 


340 


383 


425 


468 


510 


553 


595 


638 


680 


723 


765 


808 


850 


5.31 


4.75 


333 


380 


428 


475 


523 


570 


618 


665 


713 


760 


808 


855 


903 


950 


5.86 


5.23 


366 


418 


471 


523 


575 


628 


680 


732 


785 


837 


889 


941 


994 


1046 


6.41 


5.72 


400 


458 


515 


572 


629 


686 


744 


801 


858 


915 


972 


1030 


1087 


1144 


6.94 


6.19 


433 


495 


557 


619 


681 


743 


805 


867 


929 


990 


1052 


1114 


1176 


1238 


7.47 


6.66 


466 


533 


599 


666 


733 


799 


866 


932 


999 


1066 


1132 


1199 


1266 


1332 


7.99 


7.11 


498 


569 


640 


711 


782 


853 


924 


995 


1067 


1138 


1209 


1280 


1351 


1422 


8.50 


7.56 


529 


605 


680 


756 


832 


907 


983 


1058 


1134 


1210 


1285 


1361 


1436 


1512 


6 X4 X 1 


9.00 


8.00 


560 


640 


720 


800 


880 


960 


1040 


1120 


1200 


1280 


1360 


1440 


1520 


1600 
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TENSION MEMBERS 

One Angle {Equal Legs) 

Two Holes 1" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 



Size of Angle 


< 


pi 


1^ 


is 

gen 


fli-i 

1" 

n ^ 

6i 






•8-S 


g c 

8 = 
1-^ 


U 

a. 
•s-g 

§.3 

S.S 


a 


a 
■s-s 

§§■ 


II 




1 


a 
V 


3 X3 Xi 


1.44 


0.94 


66 


75 


85 


94 


103 


113 


122 


132 


141 


150 


160 


169 


179 


188 


3 X3 XA 


1.78 


1.15 


81 


92 


104 


115 


127 


138 


150 


161 


173 


184 


196 


207 


219 


230 


3 X3 X| 


2.11 


1.36 


95 


109 


122 


136 


150 


163 


177 


190 


204 


218 


231 


245 


258 


272 


3 X3 Xi\ 


2.43 


1.55 


109 


124 


140 


155 


171 


186 


202 


217 


233 


248 


264 


279 


295 


310 


3 X3 Xi 


2.75 


1.75 


123 


140 


158 


175 


193 


210 


228 


245 


263 


280 


298 


315 


333 


350 


3 X3 XA 


3.06 


1.93 


135 


154 


174 


193 


212 


232 


251 


270 


290 


309 


328 


347 


367 


386 


3 X3 Xf 


3.36 


2.11 


148 


169 


190 


211 


232 


253 


274 


295 


317 


338 


359 


380 


401 


422 


3^x3ixA 


2.09 


1.46 


102 


117 


131 


146 


161 


175 


190 


204 


219 


234 


248 


263 


277 


292 


ZixBixi 


2.48 


1.73 


121 


138 


156 


173 


190 


208 


225 


242 


260 


277 


294 


311 


329 


346 


3ix3iXA 


2.87 


1.99 


139 


159 


179 


199 


219 


239 


259 


279 


299 


318 


338 


358 


378 


398 


SiX^Xi 


3.25 


2.25 


158 


180 


203 


225 


248 


270 


293 


315 


338 


360 


383 


405 


428 


450 


3iX3ixA 


3.62 


2.49 


174 


199 


224 


249 


274 


299 


324 


349 


374 


398 


423 


448 


473 


498 


3$X3ixf 


3.98 


2.73 


191 


218 


246 


273 


300 


328 


355 


382 


410 


437 


464 


491 


519 


546 


3iX3ixH 


4.34 


2.96 


207 


237 


266 


296 


326 


355 


385 


414 


444 


474 


503 


533 


562 


592 


3ix3iXi 


4.69 


3.19 


223 


255 


287 


319 


351 


383 


415 


447 


479 


510 


542 


574 


606 


638 


3ix3ix}| 


5.03 


3.40 


238 


272 


306 


340 


374 


408 


442 


476 


510 


544 


578 


612 


646 


680 


4 X4 Xj% 


2.40 


1.77 


124 


142 


159 


177 


195 


212 


230 


248 


266 


283 


301 


319 


336 


354 


4 X4 Xl 


2.86 


2.11 


148 


169 


190 


211 


232 


253 


274 


295 


317 


338 


359 


380 


401 


422 


4 X4 XA 


3.31 


2.43 


170 


194 


219 


243 


267 


292 


316 


340 


365 


389 


413 


437 


462 


486 


4 X4 Xi 


3.75 


2.75 


193 


220 


248 


275 


303 


330 


358 


385 


413 


440 


468 


495 


523 


550 


4 X4 XA 


4.18 


3.05 


214 


244 


275 


305 


336 


366 


397 


427 


458 


488 


519 


549 


580 


610 


4 X4 Xf 


4.61 


3.36 


235 


269 


302 


336 


370 


403 


437 


470 


504 


538 


571 


605 


638 


672 


4 X4 Xtt 


5.03 


3.65 


256 


292 


329 


365 


402 


438 


475 


511 


548 


584 


621 


657 


694 


730 


4 X4 X i 


5.44 


3.94 


276 


315 


355 


394 


433 


473 


512 


552 


591 


630 


670 


709 


749 


788 


4 X4 xii 


5.84 


4.21 


295 


337 


379 


421 


463 


505 


547 


589 


632 


674 


716 


758 


800 


842 


6 X6 xi 


4.36 


3.61 


253 


289 


325 


361 


397 


433 


469 


505 


542 


578 


614 


650 


686 


722 


6 X6 XA 


5.06 


4.18 


293 


334 


376 


418 


460 


502 


543 


585 


627 


669 


711 


752 


794 


836 


6 X6 Xi 


5.75 


4.75 


333 


380 


428 


475 


523 


570 


618 


665 


713 


760 


808 


855 


903 


950 


6 X6 XA 


6.43 


5.30 


371 


424 


477 


530 


583 


636 


689 


742 


795 


848 


901 


954 


1007 


1060 


6 X6 Xf 


7.11 


5.86 


410 


469 


527 


586 


645 


703 


762 


820 


879 


938 


996 


1055 


1113 


1172 


6 X6 XH 


7.78 


6.40 


448 


512 


576 


640 


704 


768 


832 


896 


960 


1024 


1088 


1152 


1216 


1280 


6 X6 XI 


8.44 


6.94 


486 


555 


625 


694 


763 


833 


902 


972 


1041 


1110 


1179 


1249 


1319 


1388 


6 X6 XH 


9.09 


7.46 


522 


597 


671 


746 


821 


895 


970 


1044 


1119 


1194 


1268 


1343 


1417 


1492 


6 X6 Xi 


9.74 


7.99 


559 


639 


719 


799 


879 


959 


1039 


1119 


1199 


1278 


1358 


1438 


1518 


1598 


6 X6 XH 


10.37 


8.49 


594 


679 


764 


849 


934 


1019 


1104 


1189 


1274 


1358 


1443 


1528 


1613 


1698 


6 X6 X 1 


11.00 


9.00 


630 


720 


810 


900 


990 


1080 


1170 


1260 


1350 


1440 


1530 


1620 


1710 


1800 
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TENSION MEMBERS 

One Angle {Unequal Legs) 

Two Holes 1" Dia. Deducted 

Total Loads in Hundreds of Pounds 





U 
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l-i 


^^ 




I 








1 




I 


I 




a 


!„ 




1' 


"1 


!-s 


•S'^ 


•3-g 


■3-S 


■S-S 


•S-6 


■S'S 


■s-g 


■3-S 


■3-g 


•s-g 


-a-^ 




< 


•st-^ 


'BiS 
1" 


-§5 


"§5 


§5 


§5 


§a 


S a 


§5 


a a 


%A 


9 

Bl— 1 




%a 


i" 


Size of Angle 


" 


I" 


o K 


(Ss 


i2s 


£jj 


£1 


<£si 


(Sa 


£S3 


£2 


i2s 


& % 


.22 






O r- 0^ 


Ph c4 


PH a 


Ph «) 


„ fs 


« rt 


_ rt 


« rt 


. rt 


rt 


cd 


« ri 


_ rt 




_ rt 






■S-s 




rt 3 


n 3 


S 3 


s ^ 


R 3 


S 3 


S P 


« ^ 


9. 3 


S s 


00 


V 


S 3 




< 




1"^ 


OO" 


H a* 


°' 
d 


143 


"-en 


l^ 


1" 


1"" 


1- 


a w 


r 


3ix3 XA 


1.93 


1.30 


91 


104 


117 


130 


156 


169 


182 


195 


208 


221 


234 


247 


260 


3iX3 Xl 


2.30 


1.55 


109 


124 


140 


155 


171 


186 


202 


217 


233 


248 


264 


279 


295 


310 


3ix3 XA 


2.65 


1.77 


124 


142 


159 


177 


195 


212 


230 


248 


266 


283 


301 


319 


336 


354 


3ix3 Xi 


3.00 


2.00 


140 


160 


180 


200 


220 


240 


260 


280 


300 


320 


340 


360 


380 


400 


3ix3 XA 


3.34 


2.21 


155 


177 


199 


221 


243 


265 


287 


309 


332 


354 


376 


398 


420 


442 


3ix3 Xf 


3.67 


2.42 


169 


194 


218 


242 


266 


290 


315 


339 


363 


387 


411 


436 


460 


484 


3+X3 XH 


4.00 


2.62 


183 


210 


236 


262 


288 


314 


341 


367 


393 


419 


445 


472 


498 


524 


3ix3 X i 


4.31 


2.81 


197 


225 


253 


281 


309 


337 


365 


393 


422 


450 


478 


506 


534 


562 


3ix3 XH 


4.62 


2.99 


209 


239 


269 


299 


329 


359 


389 


419 


449 


478 


508 


538 


568 


598 


4 X3 XA 


2.09 


1.46 


102 


117 


131 


146 


161 


175 


190 


204 


219 


234 


248 


263 


277 


292 


4 X3 Xi 


2.48 


1.73 


121 


138 


156 


173 


190 


208 


225 


242 


260 


277 


294 


311 


329 


346 


4 X3 XA 


2.87 


1.99 


139 


159 


179 


199 


219 


239 


259 


279 


299 


318 


338 


358 


378 


398 


4 X3 Xi 


3.25 


2.25 


158 


180 


203 


225 


248 


270 


293 


315 


338 


360 


383 


405 


428 


450 


4 X3 XtV 


3.62 


2.49 


174 


199 


224 


249 


274 


299 


324 


349 


374 


398 


423 


448 


473 


498 


4 X3 Xf 


3.98 


2.73 


191 


218 


246 


273 


300 


328 


355 


382 


410 


437 


464 


491 


519 


546 


4 X3 XH 


4.34 


2.96 


207 


237 


266 


296 


326 


355 


385 


414 


444 


474 


503 


533 


562 


592 


4 X3 X i 


4.69 


3.19 


223 


255 


287 


319 


351 


383 


415 


447 


479 


510 


542 


574 


606 


638 


4 X3 Xil 


5.03 


3.40 


238 


272 


306 


340 


374 


408 


442 


476 


510 


544 


578 


612 


646 


680 


5 X3 XA 


2.40 


1.77 


124 


142 


159 


177 


195 


212 


230 


248 


266 


283 


301 


319 


336 


354 


5 X3 Xl 


2.86 


2.11 


148 


169 


190 


211 


232 


253 


274 


295 


317 


338 


359 


380 


401 


422 


5 X3 Xt\ 


3.31 


2.43 


170 


194 


219 


243 


267 


292 


316 


340 


365 


389 


413 


437 


462 


486 


5 X3 X i 


3.75 


2.75 


193 


220 


248 


275 


303 


330 


358 


385 


413 


440 


468 


495 


523 


550 


5 X3 X^^B 


4.18 


3.05 


214 


244 


275 


305 


336 


366 


397 


427 


458 


488 


519 


649 


580 


'610 


5 X3 Xf 


4.61 


3.36 


235 


269 


302 


336 


370 


403 


437 


470 


504 


538 


571 


605 


638 


672 


5 X3 XU 


5.03 


3.65 


256 


292 


329 


365 


402 


438 


475 


511 


548 


584 


621 


657 


694 


730 


5 X3 X i 


5.44 


3.94 


276 


315 


355 


394 


433 


473 


512 


552 


591 


630 


670 


709 


749 


788 


5 X3 Xil 


5.84 


4.21 


295 


337 


379 


421 


463 


505 


547 


589 


632 


674 


716 


758 


800 


842 


5 X3iXTV 


2.56 


1.93 


135 


154 


174 


193 


212 


232 


251 


270 


290 


309 


328 


347 


367 


386 


5 X3iX| 


3.05 


2.30 


161 


184 


207 


230 


253 


276 


299 


322 


345 


368 


391 


414 


437 


460 


5 X3ixA 


3.53 


2.65 


186 


212 


239 


265 


292 


318 


345 


371 


398 


424 


451 


477 


504 


530 


5 X3ix i 


4.00 


3.00 


210 


240 


270 


300 


330 


360 


390 


420 


450 


480 


510 


540 


570 


600 


5 X3iXT\ 


4.47 


3.34 


234 


267 


301 


334 


367 


401 


434 


468 


501 


534 


568 


601 


635 


668 


5 X3ix| 


4.92 


3.67 


257 


294 


330 


367 


404 


440 


477 


514 


551 


587 


624 


661 


697 


734 


5 X3ixtt 


5.37 


3.99 


279 


319 


359 


399 


439 


479 


519 


559 


599 


638 


678 


718 


758 


798 


5 X3ix-| 


5.81 


4.31 


302 


345 


388 


431 


474 


517 


560 


603 


647 


690 


733 


776 


819 


862 


5 X3ixi-f 


6.25 


4.62 


323 


370 


416 


462 


508 


554 


601 


647 


693 


739 


785 


832 


878 


924 


5 X3ix J 


6.67 


4.92 


344 


394 


443 


492 


541 


590 


640 


689 


738 


787 


836 


886 


935 


984 


6 X3ix| 


3.42 


2.67 


187 


214 


240 


267 


294 


320 


347 


374 


401 


427 


454 


481 


507 


534 


6 X3ixA 


3.97 


3.09 


216 


247 


278 


309 


340 


371 


402 


433 


464 


494 


525 


556 


587 


618 


6 X3ixi 


4.50 


3.50 


245 


280 


315 


350 


385 


420 


455 


490 


525 


560 


595 


630 


665 


700 


6 X3ixA 


5.03 


3.90 


273 


312 


351 


390 


429 


468 


507 


546 


585 


624 


663 


702 


741 


780 


6 X3iX i 


5.55 


4.30 


301 


344 


387 


430 


473 


516 


559 


602 


645 


688 


731 


774 


817 


860 


6 X3*xtt 


6.06 


4.68 


328 


374 


421 


468 


515 


562 


608 


655 


702 


749 


796 


842 


889 


936 


6 X3ix i 


6.56 


5.06 


354 


405 


455 


506 


557 


607 


658 


708 


759 


810 


860 


911 


961 


1012 


6 X3ixH 


7.06 


5.43 


380 


434 


489 


543 


597 


652 


706 


760 


815 


869 


923 


977 


1032 


1086 


6 X3ixi 


7.55 


5.80 


406 


464 


522 


580 


638 


696 


754 


812 


870 


928 


986 


1044 


1102 


1160 


6 X3ixH 


8.03 


6.15 


431 


492 


554 


615 


677 


738 


800 


861 


923 


984 


1046 


1107 


1169 


1230 


6 X3ix 1 


8.50 


6.50 


•455 


520 


585 


650 


715 


780 


845 


910 


975 


1040 


1105 


1170 


1235 


1300 


6 X4 Xl 


3.61 


2.86 


200 


229 


257 


286 


315 


343 


372 


400 


429 


458 


486 


515 


543 


572 


6 X4 xA 


4.18 


3.30 


231 


264 


297 


330 


363 


396 


429 


462 


495 


528 


561 


594 


627 


660 


6 X4 Xi 


4.75 


3.75 


263 


300 


338 


375 


413 


450 


488 


525 


563 


600 


638 


675 


713 


750 


6 X4 XA 
6 X4 X 1 


5.31 


4.18 


293 


334 


376 


418 


460 


502 


543 


585 


627 


669 


711 


752 


794 


836 


5.86 


4.61 


323 


369 


415 


461 


507 


553 


599 


645 


692 


738 


784 


830 


876 


922 


6 X4 Xii 
6x4x1 


6.41 


5.03 


352 


402 


453 


503 


553 


604 


654 


704 


755 


805 


855 


905 


956 


1006 


6.94 


5.44 


381 


435 


490 


544 


598 


653 


707 


762 


816 


870 


925 


979 


1034 


1088 


6 X4 Xil 
6 X4 Xl 
6 X4 Xil 
6 X4 X 1 


7.47 


5.84 


409 


467 


526 


584 


642 


701 


759 


818 


876 


934 


993 


1051 


1110 


1168 


7.99 


6.24 


437 


499 


562 


624 


686 


749 


811 


874 


936 


998 


1061 


1123 


1186 


1248 


8.50 


6.62 


463 


530 


596 


662 


728 


794 


861 


927 


993 


1059 


1125 


1192 


1258 


1324 


9.00 


7.00 


490 


560 


■630 


700 


770 


840 


910 


980 


1050 


1120 


1190 


1260 


1330 


1400 



EXTRACTS FROM THE BUILDING LAWS 
OF VARIOUS CITIES 
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EXTRACTS FROM THE BUILDING LAWS OF VARIOUS CITIES 

In compiling the data contained in the following pages the object has been to include 
only the essential parts of the codes from the standpoint of a structural engineer; such as 
the allowable stresses in the materials generally used in the construction of work produced 
by engineers, and particularly those laws governing steel work. 

These extracts will be found convenient when used in conjunction with the tables of 
stresses in Roof Trusses on account of the requirements of each city differing in respect 
to loads, pitch, column formula, and other important points. 
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NEW YORK (Revised 1908) 

Structure Material. Wrought Iron. — Sec. 21. All wrought iron shall be uniform 
in character, fibrous, tough and ductile. It shall have an ultimate tensile resistance of 
not less than 48,000 pounds per square inch, an elastic limit of not less than 24,000 pounds 
per square inch, and &n elongation of 20 per cent, in eight inches, when tested in small 
specimens. 

Steel. — All structural steel shall have an ultimate tensile strength of from 54,000 
pounds to 64,000 pounds per square inch. Its elastic limit shall be not less than 32,000 
pounds per square inch, and a minimum elongation of not less than 20 per cent, in eight 
inches. Rivet steel shall have an ultimate strength of from 50,000 to 58,000 pounds per 
square inch. 

Cast Steel. — Shall be made of open-hearth steel, containing one-quarter to one-half 
per cent, of carbon, not over eight one-hundredths of one per cent, of phosphorus, and shall 
be practically free from blow-holes. 

Cast Iron. — Shall be of good foundry mixture, producing a clean, tough, gray iron. 
Sample bars, five feet long, one inch square, cast in sand molds, placed on supports four 
feet six inches apart, shall bear a central load of 450 pounds before breaking. Castings 
shall be free of serious blow-holes, cinder spots and cold shuts. Ultimate tensile strength 
shall not be less than 16,000 pounds per square inch when tested in small specimens. 

Strength of Columns. — Sec. 138. In columns or compression members with flat ends 
of cast iron, steel, wrought iron or wood, the stress per square inch shall not exceed that 
given in the following tables: 



When the Length Divided by Least 
Radius of Gyration Equals 



120, 
110 
100. 

90. 

80. 

70. 

60. 

50. 

40. 

30. 

20. 

10. 



Working Stresses per Square Inch of Section 



Cast Iron 


Steel 


Wrought Iron 




8,240 


4,400 




8,820 


5,200 




9,400 


6,000 




9,980 


6,800 




10,560 


7,600 


9,260 


11,140 


8,400 


9,500 


11,720 


9,200 


9,800 


12,300 


10,000 


10,100 


12,880 


10,800 


10,400 


13,460 


11,600 


10,700 


14,040 


12,400 


11,000 


14,620 


13,200 



And in like proportion for intermediate ratios: 



When the Length Divided by the Least 
Diameter Equals 


Working Stresses per Square Inch of Section 


Long-leaved Yellow 
Pine 


White Pine, 

Norway Pine, 

Spruce 


Oak 


30 


460 

550 
640 
730 
784 
820 


350 
425 
500 
575 
620 
650 


390 


25 


475 


20 


560 


15 


645 


12 


696 


10 


730 







And in like proportion for intermediate ratios. Five-eighths the values given for 
white pine shall also apply to chestnut and hemlock posts. For locust posts use one and 
one-half the value given for white pine. 

Columns and compression members shall not be used having an unsupported length 
of greater ratios than given in the tables. Any column eccentrically loaded shall have 
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the stresses caused by such eccentricity computed, and the combined stresses resulting 
from such eccentricity at any part of the column, added to all other stresses at that part, 
shall in no case exceed the working stresses stated in this code. 

Working Stresses. — Sec. 139. The safe carrying capacity of the various materials 
of construction (except in the case of columns) shall be determined by the following work- 
ing stresses in pounds per square inch of sectional area: 

Compression (Direct) 

Rolled steel 16,000 

Cast steel 16,000 

Wrought iron 12,000 

Cast iron (in short blocks) 16,000 

Steel pins and rivets (bearing) 20,000 

Wrought-iron pins and rivets (bearing) ; 15,000 

With Across 
Grain Grain 

Oak 900 800 

Yellow pine 1,000 600 

White pine 800 400 

Spruce 800 400 

Locust 1,200 1,000 

Hemlock 500 500 

Chestnut 500 1,000 

Concrete (Portland) cement, 1 ; sand, 2; stone, 4 230 

Concrete (Portland) cement, 1 ; sand, 2 ; stone, 5 208 

Concrete (Rosendale, or equal) cement, 1 ; sand, 2 ; stone, 4 125 

Concrete (Rosendale, or equal) cement, 1 ; sand, 2; stone, 5 Ill 

Rubble stonework in Portland cement mortar 140 

Rubble stonework in Rosendale cement mortar Ill 

Rubble stonework in lime and cement mortar 97 

Rubble stonework in lime mortar 70 

Brickwork in Portland cement mortar; cement, 1; sand, 3 250 

Brickwork in Rosendale, or equal, cement mortar; cement, 1; sand, 3 . . . 208 

Brickwork in lime and cement mortar; cement, 1; lime, 1; sand, 6 160 

Brickwork in lime mortar; lime, 1; sand, 4 Ill 

Granites (according to test) 1,000 to 2,400 

Greenwich stone 1,200 

Gneiss (New York City) 1,300 

Limestones (according to test) 700 to 2,300 

Marbles (according to test) 600 to 1,200 

Sandstones (according to test) 400 to 1,600 

Bluestone, North River 2,000 

Brick (Haverstraw, flatwise) 300 

Slate 1,000 

Tension (Direct) 

Rolled steel 16,000 

Cast steel 16,000 

Wrought iron 12,000 

Cast iron 3,000 

Yellow pine 1,200 

White pine 800 

Spruce 800 

Oak 1,000 

Hemlock 600 

Shear 

Steel web plates 9,000 

Steel shop rivets and pins 10,000 

Steel field rivets 8,000 

Steel field bolts 7,000 

Wrought-iron web plates 6,000 

Wrought-iron shop rivets and pins 7,500 

Wrought-iron field rivets 6 000 

Wrought-iron field bolts 5,500 

Cast iron 3^000 
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Shear 

Yellow pine 

White pine 

Spruce 

Oak , 

Locust 100 

Hemlock 

Chestnut 

Safe Extreme Fiber Stress (Bending) 

Rolled-steel beams 

Rolled-steel pins, rivets and bolts 

Riveted-steel beams (net flange section) 

Rolled wrought-iron beams 

Rolled wrought-iron pins, rivets and bolts 

Riveted wrought-iron beams (net flange section) 

Cast iron, compression side 

Cast iron, tension side 

Yellow pine 

White pine 

Spruce 

Oak 

Locust 

Hemlock 

Chestnut 

Granite 

Greenwich stone 

Gneiss (New York City) 

Limestone 

Slate 

Marble 

Sandstone 

Bluestone (North River) 

Concrete (Portland) cement, 1; sand, 2; stone, 4 

Concrete (Portland) cement, 1 ; sand, 2 ; stone, 5 

Concrete (Rosendale, or equal) cement, 1; sand, 2; stone, 4 

Concrete (Rosendale, or equal) cement, 1 ; sand, 2 ; stone, 5 

Brick (common) 

Brickwork (in cement) 



With 


Across 


Fiber 


Fiber 


70 


500 


40 


250 


50 


320 


100 


600 


100 


720 


40 


275 




150 




16,000 




20,000 




14,000 




12,000 




15,000 




12,000 




16,000 




3,000 




1,200 




800 




800 




1,000 




1,200 




600 




800 




180 




150 




150 




150 




400 




120 




100 




300 




30 




20 




16 




10 




50 




30 



Riveting of Structural Steel and Wrought-iron Work. — Sec. 123. The distance from 
center of a rivet hole to the edge of the material shall not be less than — 

f of an inch for ^-inch rivets. 

I of an inch for |-inch rivets. 
l|- of an inch for |-inch rivets. 
If of an inch for |-inch rivets. 
1 J of an inch for 1 -inch rivets. 

Wherever possible, however, the distance shall be equal to two diameters. All rivets, 
wherever practicable, shall be machine driven. The rivets in connections shall be pro- 
portioned and placed to suit the stresses. The pitch of rivets shall never be less than three 
diameters of the rivet, nor more than six inches. In the direction of the stress it shall 
not exceed sixteen times the least thickness of the outside member. At right angles to 
the stress it shall not exceed thirty-two times the least thickness of the outside member. 
All holes shall be punched accurately, so that upon assembling a cold rivet will enter the 
hole without straining the material by drifting. Occasional slight errors shall be cor- 
rected by reaming. The rivets shall fill the holes completely; the heads shall be hemi- 
spherical and concentric with the axis of the rivet. Gussets shall be provided wherever 
required, of sufficient thickness and size to accommodate the number of rivets necessary 
to make a connection. 

Bolting of Structural Steel and Wrought-iron Work. — Where riveting is not made 
mandatory connections may be effected by bolts. These bolts shall be of wrought iron or 
mild steel, and they shall have United States Standard threads. The threads shall be full 
and clean, the nut shall be truly concentric with the 'bolt, and the thread shall be of suf- 
ficient length to allow the nut to be screwed up tightly. When bolts go through bevel 
flanges, bevel washers to match shall be used so that head and nut of bolt are parallel. 
When bolts are sued for suspenders, the working stresses shall be reduced for wrought 
iron to ten thousand pounds and for steel to fourteen thousand pounds per square inch 
of net area, and the load shall be transmitted into the head or nut by strong washers dis- 
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tributing the pressure evenly over the entire surface of the same. Turned bolts in reamed 
holes shall be deemed a substitute for field rivets. 

Steel and Wrought-iron Trusses. — Trusses shall be of such design that the .stresses 
in each member can be calculated. All trusses shall be held rigidly in position by efficient 
systems of lateral and sway bracing, struts being spaced so that the maximum limit of 
length to least radius of gyration, established in Section 111 (see Steel and Wrought Iron 
Columns) of this code, is not exceeded. Any member of a truss subjected to transverse 
stress, in addition to direct tension or compression, shall have the stresses causing such 
strain added to the direct stresses coming on the member, and the total stresses thus 
formed shall in no case exceed the working stresses stated in Section 139 of this code. 

Riveted Steel and Wrought-iron Trusses. — For tension members, the actual net area 
only, after deducting rivet holes, one-eighth inch larger than the rivets, shall be considered 
as resisting the stress. If tension members are made of angle irons riveted through one 
flange only, only that flange shall be considered in proportioning areas. Rivets to be 
proportioned as prescribed in section 123 of this code. (See Riveting of Structural Steel 
and Wrought Iron.) If the axes of two adjoining web members do not intersect within the 
line of the chords, sufficient area shall be added to the chord to take up the bending 
strains. No bolts shall be used in the connections of riveted trusses, excepting when 
riveting is impracticable, and then the holes shall be drilled or reamed. 

Steel and Wrought-iron Columns. — Sec. 111. No part of a steel or wrought-iron 
column shall be less than one-quarter of an inch thick. No wrought-iron or rolled-steel 
column shall have an unsupported length of more than forty times its least lateral dimen- 
sion or diameter, except as modified by Section 138 of this code, and also except in such 
cases as the commissioners of buildings may specially allow a greater unsupported length. 
The ends of all columns shall be faced to a plane surface at right angles to the axis of the 
columns, and the connection between them shall be made with splice plates. The joint 
may be effected by rivets of sufficient size and number to transmit the entire stress, and 
then the splice plates shall be equal in sectional area to the area of column spliced. When 
the section of the columns to be spliced is such that spliced plates cannot be used, a con- 
nection formed of plates and angles may be used, designed to properly distribute the 
stress. No material, whether in the body of the column or used as lattice-bar or stay-plate, 
shall be used in any wrought-iron or steel column of less thickness than one-thirty-second 
of its unsupported width measured between centers of rivets transversely, or one-sixteenth 
the distance between centers or rivets in the direction of the stress. Stay-plates are to 
have not less than four rivets, and are to be spaced so that the ratio of length by the least 
radius of gyration of the parts connected does not exceed forty; the distance between 
nearest rivets of two stay-plates shall in this case be considered as length. Steel and 
wrought-iron columns shall be made in one, two or three-story lengths, and the materials 
shall be rolled in one length wherever practicable to avoid intermediate splices. Where 
any part of the section of a column projects beyond that of the column below, the dif- 
ference shall be made up by filling plates secured to column by the proper number of rivets. 
Shoes of iron or steel, as described for cast-iron columns, or built shoes of plates and shapes 
may be used, complying with same requirements. 

Roof Loads. — The roofs of all buildings having a pitch of less than twenty degrees 
shall be proportioned to bear safely fifty pounds upon every superficial foot of their sur- 
face, in addition to the weight of materials composing the same. If the pitch be more 
than twenty degrees the live load shall be assumed at thirty pounds upon every super- 
ficial foot measured on a horizontal plane. 

CHICAGO (Revised 1906) 

Truss Designs to be Submitted. — When steel or iron trusses are used the trusses 
shall be of such design that the stress in each member may be calculated, and all trusses 
when placed shall be held rigidly in position by an efficient system of lateral and sway 
bracing, and any member of a truss subjected to transverse stress in addition to direct 
tension or compression shall have the stress causing such strain added to the direct stresses 
coming on the member, and the total stresses shall in no case exceed the stresses provided 
for in Section 594 of this chapter. (See Stresses in Pounds per Square Inch.) 

The roofs of all buildings of every kind and class shall be designed and constructed in 
such a manner that they will bear a load in addition to the weight of their structure and 
covering of at least twenty-five pounds for each square foot of horizontal surface. 

Stresses — Cast Iron — Fiber — Strains — Length. — The stresses in materials used in 
construction produced by the calculated strains due to their own weight and applied 
loads shall in no case exceed the following: 

Cast Iron 

Extreme fiber strain tension 2,500 lbs. 

For columns 10,000 lbs. 

Reduced by Gordon's formula. Reduced for eccentric load 
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No cast-iron column shall have a length to exceed twenty-four times its diameter, or 
least side. 

Stresses in Pounds per Square Inch 



Wrought Iron 


Steel 


12,000 


16,000 


10,000 


15,000 


12,000 


15,000 


7,500 


10,000 


15,000 


20,000 


18,000 


22,500 


12,000 


15,000 



Extreme fiber stresses, "I " beams and shapes 

Extreme fiber stresses, built beams 

Tension 

Shearing 

Direct bearing pins and rivets 

Bending on pins 

* For columns and compression members .... 



* Reduced for ratio of length of columns to its least radius of gyration by approved modern formulas, 
and reduced for eccentric loading. 



The formula adopted by the City of Boston { 



42,000 {or 16,000/0?- steel) 



1 



L2 



was submitted to 



20,000 R2 

the Chicago Department of Buildings and approved just prior to publishing this book. The 
maximum length not to exceed one hundred and thirty times the least radius of gyration. The 
maximum stress per square inch to be not more than fourteen thousand pounds. 

Timber — Stresses in Pounds per Square Inch 





On Extreme 
Fiber 


Shearing Along 
Grain 


Compression Perpen- 
dicular to Grain 




750 
1,000 
1,250 


80 
150 
100 


150 


Whit/p oak 


250 




250 







Posts with Flat Ends 

Stresses per Square Inch 

L. Length of posts in inches. 

D. Least side or diameter of post in inches. 

S. Stress per square inch. 



White Pine and Spruce 


Long-leaf Yellow Pine 


White Oak 


L. D. 


S. 


L.D. 


s. 


S. 


0-10 
10-35 
35-45 
45-50 


625 
475 
375 
300 


0-15 

15-30 

30-40 
40-45 
45-50 


1,000 
875 
750 
625 
500 


750 
650 
560 
460 
375 



Rivets, Machine Driven. — All structural steel and iron work shall be so riveted that 
the distance from the center of the rivet hole to the edge of the materials shall be not less- 

than — 

|-inch for ^-inch rivets. 

|-inch for |-inch rivets. 

l|-inch for |-inch rivets. 

l|-inch for |-inch rivets. 

Whenever possible, however, the distance from the rivet hole to the edge of the 
material shall be equal to two diameters of such rivet hole. All rivets, wherever practi- 
cable, shall be machine driven; the rivets in connection shall be proportioned and placed 
to suit the stresses, and the pitch of rivets shall never be less than three diameters of the 
rivets nor more than six inches. All holes shall be punched accurately, so that upon 
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assembling a cold rivet will enter the hole without straining the material by drifting. 
The rivets shall fill the holes completely, and, whenever necessary, gussets shall be pro- 
vided of thickness and size to accommodate the number of rivets necessary to make a 
connection. 

Bolts to be turned and holes to be reamed. Wherever it is found impossible to rivet 
connections as herein described, and such connections are bolted, the bolts shall be turned 
and the holes reamed so as to get a perfect fit. 

All structural members which are temporarily bolted together shall be well bolted in 
every alternate hole. 

Painting. — All structural metal which is used in a fireproof building, or which is used 
in any foundation, or which is used in reinforced concrete work, shall be clean and free of 
rust, or scale at the time of the inclosure or covering of such metal. All metal which is 
not to be fireproofed shall have two coats of first-class metal protecting paint. 



PHILADELPHIA (Revised 1907) 

Maximum Weight per Superficial Foot, to be Borne by Roofs. — All roofs shall be 
constructed to bear a safe weight of thirty (30) pounds per superficial foot. The ultimate 
stress in pounds per square inch, to be applied in proportioning the materials to be used in 
building to safely carry the load stated above, shall be as follows: 

Section 41 
Ultimate Stresses in Poimds per Square Inch. 





Extreme Fiber 
Tension 


Tension 


Compression 


Shear 


Cast iron 

Wrought iron . . . 

Mild steel 

Medium steel . . . 


15,000 


50,000 
58,000 
65,000 


70,000 
50,000 
58,000 
65,000 


sbiooo 

35,000 
40,000 





Extreme 

Fiber 
Tension 


Tension 


Compression 


Shear 




Compres- 
sion 


Allowable 
Perpendicu- 
lar to Grain 


Perpen- 
dicular to 
Grain 


Parallel to 
Grain 


Hemlock 


3,600 
4,400 
6,400 


4,000 
5,000 
7,200 


2,100 
3,000 
4,500 


250 
300 
550 


2,500 
3,000 
4,500 


250 




300 


Long-leaf yellow pine 


400 



Allowable Pressure per Square Foot. — Allowable pressure per square foot on concrete, 
fifteen tons. Brickwork in lime mortar, eight tons. Brickwork in lime and cement 
mortar, twelve tons. Brickwork in cement mortar, fifteen tons. Stonework (rubble) in 
lime mortar, five tons. Stonework (rubble) in lime and cement mortar, eight tons. Stone- 
work (rubble) in cement mortar, ten tons. 

Factors of Safety. — The factors of safety shall be as one to four for all beams, girders 
and other pieces subject to transverse strain, and as one to four for all posts, columns and 
other vertical supports, when of wrought iron or rolled steel, and as one to six for other 
material subject to a compressive strain; and as one to four for tie rods, tie beams and 
other pieces subject to a tensile strain. 

No material shall be used in any part of the construction of less thickness than one- 
quarter (J) of an inch, except for filhng or lining vacant places. 

Riveted Work. — All riveted work to be punched accurately with holes one-sixteenth 
(t^) inch larger than the rivet, and when the pieces forming one built member are put 
together the holes must be truly opposite. No drifting to distort the metal will be allowed. 
All holes for field rivets shall be accurately drilled to an iron templet wherever possible ; 
all rivets shall be machine driven and when so driven must completely fill the holes. All 
rivets shall be proportioned so that the shearing strain per square inch of section shall not 
exceed eleven thousand (11,000) pounds for steel, and nine thousand (9,000) pounds for 
iron, and the pressure upon the bearing sm-face of the projected semi-intrados (diameter X 
thickness) of the rivet shall not exceed twenty-two thousand (22,000) pounds per square 
inch for steel, and eighteen thousand (18,000) pounds for iron. 
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For field riveting the number thus found shall be increased twenty-five per centum. 
The pitch of rivets in direction of the strain shall not exceed six (6) inches. All connec- 
tions in structural iron or steel work, so far as possible, shall be made with soft steel rivets. 
Tight fitting bolts may be used in reamed holes where it is impossible to drive the rivet. 

All structural steel and iron work to be thoroughly cleaned of rust and dirt and 
covered with two coats of an approved paint mixed in linseed oil; all parts of the struc- 
ture, as far as possible, to be so designed as to be accessible for painting after erection. 

Length of Columns. — No column shall be greater in length than forty-five times its 
least width or one hundred and forty times its least radius of gyration. 

Formula Adopted by the Bureau of Building Inspection. — The figures in compression 
given in Section 41 of Act approved May 5, 1899, shall be reduced for columns in propor- 
tion to length and least diameter according to following formula: 

Cast Iron Wrought Iron 

70,000 



50,000 



1 + -^- 
400 D^' 

Mild Steel 
58,000 



13,500 R= 



1 1 ^'- 


" "^ 15,000 R' 


Medium Steel 


65,000 


1 + .. R „^ 



11,000 R2 



In which "L" equals length of column in inches, and "R" equals least radius of gyra- 
tion in inches, and "D" equals diameter or least side in inches. 

For Wooden Columns 
UL 
100 D 

*' L " 
In which "U" equals ultimate compression given above, and — ^r— equals ratio of 

length to least diameter of column. '-' 



ST. LOUIS (Revised 1907-8) 

Factors of Safety and Allowable Unit Stresses. — The factors of safety for materials 
of construction shall not be less than the following: For materials subject to transverse 
or tensile strains, the unit stresses allowed shall not exceed the following proportions of 
the ultimate breaking strength, to wit: 



For steel or wrought iron . 

For wood 

For cast iron 



One-fourth. 

One-sixth. 

One-eighth. 



For materials subject to compression, the strains shall not exceed: 

For brickwork («) three hundred pounds per square inch. For brickwork (b) two 
hundred and ten pounds per square inch. For brickwork (c) one hundred and twenty 
pounds per square inch, (a) Strictly hard bricks laid in Portland cement mortar; (6) 
Ordinary hard and red bricks laid in natural cement mortar ; (c) Merchantable bricks laid 
in lime mortar. 

For concrete (one part cement to not more than three parts of sand, and not more 
than five parts of macadam), two hundred and fifty pounds per square inch. 

For wooden posts with square ends, the compression in pounds per square inch shall 
not exceed the amount given in the following table, for the respective ratios of length to 
the least diameter: 



Unsupported Length Divided by the Least Diameter 



Ten 

Fifteen 

Twenty . . . . 
Twenty-fivo 

Thirty 

Thirty-five . . 
Forty 



Pounds per Square Inch 



White Pine 

700 
615 

530 

44.5 
360 
275 
190 



Oak or Yellow Pine 

800 
710 
620 
530 
440 
350 
260 
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For cast-iron round or rectangular columns, with square ends, the compression in 
pounds per square inch shall not exceed the amount given in the following table for the 
respective ratios of length to the least diameter: 

"""bTSe W otm^ief ^' P°-i. per Square Inch 

Ten 8,900 

Fifteen 7,800 

Twenty 6,700 

Twenty-five 5,600 

For medium-steel columns with flat ends, the compression in pounds per square inch 
shall not exceed the amounts given in the following table for the respective ratios of length 
to least radius of gjrration : 

brffi^gfdi;S'of G?Ja1?on P^-d^ Pe' ^Quare Inch 

Forty 12,444 

Sixty 11,262 

Eighty 10,613 

One hundred 9,782 

One hundred and twenty 8,925 

One hundred and forty 8,182 

One hundred and sixty 7,306 

One hundred and eighty ' 6,579 

Two hundred 5,925 

Two hundred and twenty 5,332 

Two hundred and forty 4,807 

BOSTON (Revised 1907) 

Materials 

Strength of Materials. — The stresses in materials hereafter used in the construction 
of all buildings, produced by their own weight and the loads herein specified, shall not 
exceed the limits assigned in the following paragraph of this section: 

(a) Timber 
Unit Stresses in Pounds per Square Inch 





On Extreme Fiber 
of Beams 


Shearing Along 
the Grain 


Compression Perpen- 
dicular to Grain 


White pine and spruce 


1,000 
1,000 
1,500 


80 
150 
100 


250 
600 


Yellow pine (long-leaved) 


500 



Stresses due to transverse loads combined with direct tension or compression shall 
not exceed the extreme fiber stresses given above. 

In computing deflection, the modulus of elasticity shall be taken as follows: 

Pounds per 
Square Inch 

White pine •. 750,000 

Spruce 900,000 

Yellow pine (long-leaved) 1,300,000 

White oak '. . . . 850,000 

Columns (Centrally Loaded). — For wooden columns with flat ends, where L is the 
length of the column, D is its least diameter, the average stress per square inch on a cross- 
section shall be hmited as follows: 
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L 


Average Stress per Square Inch 


5 


White Pine and 
Spruce 


Long-leaved 
Yellow Pine 


White Oak 


to 10 

10 to 15 


630 
595 
560 
525 
490 


900 

850 
800 
750 
700 


810 

765 


15 to 20 


720 


20 to 25 


675 


25 to 30 


630 







No column shall be used with a greater unsupported length than thirty times its 
least diameter. 

(b) Wrought Iron and Steel 

Unit Stresses in Pounds per Square Inch 





■ Wrought Iron 


Steel * 


Extreme fiber of rolled beams or shapes 

Tension 

Compression in flanges of built beams 


12,000 
12,000 
12,000 
9,000 
15,000 
18,000 


16,000 
16,000 
16,000 
10,000 


Direct bearing, including pins and rivets 

Bending on pins 


18,000 
22,500 


Modulus of elasticity 


27,000,000 


29,000,000 



For compression members twelve thousand for iron and sixteen thousand for steel, 
reduced according to the following formula: 

12,000 (or 16,000 for steel) 

1 L2 



1 + 



20,000 R2 



in which L is the length of the column in inches, and R is the radius of gyration in inches 
taken around the axis about which the column will bend (for free columns, the least radius 
of gyration). 

Shearing and bearing stresses on bolts shall not be higher than eighty per cent, of those 
allowed by the above table. All connections in skeleton buildings, all splices in steel 
trusses and girders, and all connections of such trusses and girders to the sides of steel 
columns shall, if possible, be made by means of rivets rather than by bolts. 

(c) Cast Iron 
Unit Stresses in Pounds per Square Inch 

Extreme fiber stress, tension 3,000 

Extreme fiber stress, compression 16,000 

Cast iron shall not be used for columns in buildings of more than seventy-five feet in 
height, nor in cases where the value of the length divided by least radius of gyration exceeds, 
seventy. 

Cast-Iron Columns (Centrally Loaded and Unsupported Laterally) 



Where the Length Divided 
by the Least Radius of 
Gyration Equals 


Average Stress per Square 
Inch of Section 


Where the Length Divided 
by the Least Radius of 
Gyration Equals 


Average Stress per Square 
Inch of Section 


10 
20 
30 
40 


11,000 

10,700 
10,400 
10,000 


50 
60 
70 


9,800 
9,500 
9,200 



♦ These stresses (except for rivets) are for steel having an ultimate tensile strength of from fifty-five 
thousand to sixty-five thousand pounds per square inch, an elastic limit of not less than one-half the ult i- 
mate strength, and a minimum percentage of elongation in eight inches of one million four hundred 
thousand, divided by the ultimate strength. 
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(d) Stone Work in Compression 

Stresses in Tons of Two Thousand Pounds per Square Foot 

First-quality dressed beds and builds, laid solid in mortar of one part Portland cement 
to three parts sand, or one part natural cement to two parts sand. 

Granite 60 

Marble and limestone 40 

Sandstone 30 

In cases where poorer mortar is used, to avoid strain from cement, stresses shall be 
less than above, and must be approved by the building commissioner. 

(e) Brickwork in Compression 
Stresses in Tons of Two Thousand Pounds per Square Foot 

(1) For first-class work of hard-burned bricks, including piers in which the height 
does not exceed six times the least dimension, laid in — 

(a) One part Portland cement, three parts sand, by volume, dry 20 

(b) One part natural cement, two parts sand, by volume, dry 18 

(c) One part natural cement, one part lime and six parts sand, by volume, dry 12 

(d) Lime mortar, one part lime, six parts sand, by volume, dry 8 

(2) For brick piers of hard-burned bricks, in which the height is from six to twelve 
times the least dimension: 

Mortar (a) ' 18 

Mortar (b) 15 

Mortar (c) 10 

Mortar (d) 7 

(3) For brickwork made of " light-hard " bricks, the stresses shall not exceed two- 
thirds of the stresses for like work of hard-burned bricks. 

Method of Computation. — Net sections shall be used in proportioning steel tension 
members, and in deducting rivet holes they shall be taken as one-eighth of an inch greater 
in diameter than the rivets. 

The length of a steel compression member between supports in any direction shall 
not exceed one hundred and twenty times its radius of gyration about an axis perpendicular 
to that direction. 

In riveted trusses the center of gravity lines of members coming together at a joint 
shall, if possible, intersect at a point. Eccentricity due to a non-fulfilment of this rule 
shall be allowed for in the computations. The center of gravity of the rivets connecting 
one piece to another shall, in general, lie as nearly as practicable in the center of gravity 
line of the piece. 
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Lumber. 



Table of Unit Stresses 
- The following unit stresses (pounds per square inch) shall be used : 



Tension with grain 

Tension across grain 

Compression with grain end bearing 
Columns under fifteen diameters. . . . 

Across grain 

Transverse extreme fiber stress 

Modulus of elasticity 

Shearing with grain 

Shearing across grain 



White Pine 
Spruce 



700 

50 

1,100 

700 

200 

700 

500,000 

100 

500 



Douglas Oregon 
Yellow Fir 



1,200 
200 

1,600 

1,200 
300 

1,100 

700,000 

150 

750 



Washington or 
Red Fir 



1,000 
150 

1,300 
900 
250 
800 
550,000 
125 
600 



Red 
Wood 



700 

40 

1,000 

800 

200 

750 

350,000 

100 

400 



Steel Frame 
Unit Stresses. — Unit stresses allowed on steel members shall be as follows: 
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Direct Compression 
(Pounds per Square Inch) 

Rolled steel 16,000 

Cast steel 16,000 

Wrought iron 12,000 

Cast iron 16,000 

Steel pins, rivets (bearings) 20,000 

Direct Tension 

(Pounds per Square Inch) 

Rolled steel, net section 16,000 

Cast steel, net section 16,000 

Wrought iron, net section 12,000 

Cast iron (not to be used if avoidable) 3,000 

Direct Shear, Net Section 

(Pounds per Square Inch) 

Rivets and pins (steel) 10,000 

Field rivets (steel) 8,000 

Field rivets (iron) 6,000 

Steel web plates 9,000 

Wrought-iron plates 7,000 

Extreme Fiber Stress in Bending 
(Pounds per Squart Inch) 

Rolled beams 16,000 

Riveted girders, net section of whole girder 15,000 

Cast-iron tension 3,000 

Cast-iron compression 16,000 

Steel Columns 

Compression. — The dead and live load stresses together shall not exceed in any 
case 12,000 pounds per square inch. When columns have a length greater than 90 times 
the' least radius of gyration the allowed stress per square inch shall be 17,100 — 57 (L-r-r); 
L equals length in inches; r equals least radius of gyration in inches. An increase of 50 
per centum above the allowed dead and live load stress shall be used for wind stresses. 
Columns subjected to cross bending by wind or eccentric loading shall have additional 
area to provide for the stresses, the eccentric loading being calculated as dead load and 
the wind provided above. The area of metal thus obtained for wind, cross bending and 
eccentric loading shall be added to the area provided for dead and live load to obtain the 
total metal in columns. No column shall be unsupported a length greater than 120 times 
the least radius of gyration. 

Roof Trusses. — Roof trusses shall be of steel, and where over 45 feet span they shall 
rest upon steel columns which shall extend to the basement. 

Roof Loads. — The roofs of all buildings having a pitch of less than twenty degrees 
shall be proportioned to bear safely fifty pounds upon every superficial foot of their surface 
in addition to the weight of materials composing the same. If the pitch be more than 
twenty degrees the live load shall be assumed at thirty pounds upon every superficial foot 
measured upon a horizontal plane. 

Steel. — All structural steel used in buildings in the City and County of San Franciso 
shall be free from seams, flaws, cracks, defective edges or other defects, and shall have a 
smooth, uniform finish. It may be made by either the Bessemer or Open Hearth process. 

All structural steel used in beams and columns and in other large members shall have 
an ultimate tensile resistance of from 60,000 pounds to 70,000 pounds per square inch, 
an elastic limit of not less than one-half of its ultimate strength and a percentage of elonga- 
tion in eight inches equal to 22 per centum. Such steel shall also bend 180 degrees to a 
diameter equal to the thickness of the piece tested without fracture on the outside of the 
bent portion, when tested in a test piece, and shall not contain more than one-tenth of one 
.per centum of phosphorus when made by the acid process, nor more than five-hundredths 
of one per centum when made by the basic process. 

Rivet steel shall have an ultimate resistance of from 48,000 pounds to 58,000 pounds 
per square inch, an elastic limit not leas than one-half of its ultimate strength, and a per- 
centage of elongation in eight inches equal to 26 per centum. Such steel shall not contain 
more than four-hundredths of one per centum of phosphorus. 

233 



CLEVELAND (Revised 1907) 

Riveting of Structural Steel and Wrought-iron Work. — The distance from center of a 
rivet hole to the edge of the material shall not be less than one and one-half (IJ) times the 
diameter of the rivet. Wherever possible, however, the distance shall be equal to two (2) 
diameters. All rivets, wherever practicable, shall be machine driven. The rivets in con- 
nections shall be proportioned and placed to suit the stresses. The pitch of the rivets 
shall never be less than three (3) diameters of the rivet nor more than six (6) inches. Gus- 
sets shall be provided wherever required, of suflBcient thickness and size to accommodate 
the number of rivets necessary to make the connection. 

Steel and Wrought-iron Trusses. — Trusses shall be of such design that the stresses in 
each member can be calculated. All trusses shall be held rigidly in position by efficient 
systems of lateral and sway bracing. Any member of a truss subjected to transverse 
stress, in addition to direct tension or compression, shall have the stresses causing such 
strain added to the direct stresses coming on the member, and the total stresses thus formed 
shall in no case exceed the maximum allowable working stresses as provided in Title V. 
(See Iron and Steel Standards and Factors of Safety.) 

Roofs of all buildings to support load of 40 pounds per square foot. 

Iron and Steel Standards. — All structural, wrought or cast iron, or steel, in quality, 
requirements of tests, workmanship, and in assemblage and inter-connections of shapes 
shall be in accordance with the standard specifications of the Association of American 
Steel Manufacturers as given in the hand-books of the respective standard manufacturers. 

Length of Columns, Posts and Piers. — No free standing or built in column, pier or 
post, shall exceed the following proportions of the least side or diameter to the height with- 
out being anchored, stayed or tied in at least two (2) directions at right angles to each 
other. 

Wooden posts, short 1:16 

Wooden posts, long 1 :24 

Wrought-iron columns 1 :40 

Steel columns 1 :44 

Factors of Safety. — In computing the working stresses in the framing of any build- 
ing, unless the safe loads are prescribed in this code, the following factors of safety shall 
be used: 

For wrought iron or steel subject to compression or tension or transverse strains . . (4) 

For timber subject to tension and transverse strain (6) 

For timber compressions in short columns or posts (4) 

For framed structures composed of two (2) or more pieces of the same material, or a 
combination of two (2) or more pieces of different materials, such as frames of 
all kinds, trusses, etc (4) 

Masonry — Safe load. 

Brickwork. — Allowable safe load in tons per square foot. 



Laid in Mortar 



Common Kiln Run 

Common Selected Hard 

Hard Pressed Hydraulic or Vitrified Shale 

or Paving 

Stone Rubble, irregular, loosely bonded. . . 

Stone Rubble, Coursed, well bonded 

Stone Ashlar or block with full beds 

Concrete : Cement 1 ; Sand 2 ; Stone 4 

Concrete : Cement 1 ; Sand 2 ; Stone 5 



Lime 



6 
8 

10 
4 
6 
9 



Lime and 
Cement 



10 

12 
5 
7 

12 



Cement 



10 
12 

14 
7 
9 

15 



Portland 



13 
16 

18 

10 

11 

20 
16 
14 



BUFFALO (Revised 1906) 

Wrought Iron and Steel. — All girders, beams, corbels, brackets and trusses, if made 
of steel, shall be so proportioned that the maximum fiber stress will not exceed 16,000 
pounds per square inch, or that if made of iron, the maximum fiber stress will not exceed 
12,000 pounds per square inch. 
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Maximum strain per square inch of rivet area (single shear) shall not exceed: 



For shop-driven rivets. 
For field-driven rivets . 
Direct bearing 



Steel 




Iron 



7,500 ll>3 

6,000 " 

15,000 " 



Sec. 153. — The maximum loads allowed upon riveted columns shall not exceed those 
determined by the following formulae: 

Loads Allowed on Riveted Columns. — For riveted or other forms of wrought-iron 
columns more than 90 R in length: 

8 = 10,600 - 30 ^ 

S = safe load in poimds per square inch. 

L = length of column in inches. 

R = least radius of gyration of column in inches. 

For riveted or other forms of wrought-iron columns less than 90 in length: 

S = 8,000. 

S = safe load in pounds per square inch. 

For riveted or other steel columns more than 90 R in length: 

S = 17,100 - 57 g 

S = safe load in pounds per square inch. 

L = length of column in inches. 

R = least radius of gyration of column in inches. 

For riveted or other steel columns les.s than 90 R in length: 

S = 12,000. 

8 = safe load in pounds per square inch. 

No wrought-iron or rolled-steel columns shall have an unsupported length of more 
than 40 times its least lateral dimension or diameter, nor shall its metal be less than one- 
fourth of an inch in thickness. 

Structural Iron Work; how Connected. — With regard to connections of all structural 
iron work upon buildings erected in the City of Buffafo, such work shall hereafter be in 
conformity with the practice of the Carnegie, Trenton, Phoenix, Pencoyd, or other first- 
class rolling mills, as published in their standard books and sheets, and approved by the 
Deputy Building Commissioner. 

Wooden Posts. — When wooden pillars are used, the maximum loads to which they 
are to be subjected shall not exceed those determined by the following formula, S repre- 
senting the maximum loads as intended to be fixed by this ordinance. 

For wooden pillars, where the length is not more than twelve times the least thickness: 
AC 

S = safe load. 

A = sectional area of the post in square inches. 
4,000 for long-leaf yellow pine. 

-! 3,200 for oak or Norway pine. 

i 2,800 for white pine or hemlock. 

For wooden pillars where the length is more than 12 times the least thickness: 

s=x-y| 

S = safe load in pounds per square inch. 

L = length of post in inches. 

B = breadth of least side of rectangular post or diameter of round post. 

Y = ^'°10 I for yellow pine. 

Y = ^^7 5 [ ^°^ °^^ ^'^'^ Norway pine. 
X = 625 j jj^j. ^i^itg pine and hemlock. 

Roof Load — The roofs of all buildings of every kind and class shall be designed and 
constructed in such manner that they will bear a load in addition to their structure and 
coverings of at least 40 pounds for each square foot of horizontal surface. 
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